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.  ACTION  DES  HYDMCIDES  SUR  LES  ÉTHERS; 


Par    m.    h.  GAL. 


Il  existe  entre  les  éthers  et  les  acides  anhydres  la  plus 
grande  analogie,  ainsi  que  l'ont  fait  voir  les  travaux  de 
Williamson  et  de  Gerhardt.  Les  liens  qui  unissent  ces  deux 
classes  de  composés  vont  être  encore  resserrés  par  les  ex- 
périences que  je  vais  décrire,  et  dans  lesquelles  je  me  suis 
proposé  d'étudier  l'action  des  hydracides  sur  les  éthers. 

On  verra  par  les  résultats  obtenus  dans  ce  travail  que 
l'action  des  hydracides  sur  les  éthers  est  la  même  que  celle 
exercée  sur  les  acides  anhydres  (i). 

La  décomposition  qu'éprouvent  les  éthers,  par  l'action 
simultanée  delà  chaleur  et  des  alcalis,  en  fournissant  T  al- 
cool  et  l'acide  correspondant,  est,  sans  contredit,  une  des 
propriétés  les  plus  générales  et  les  plus  remarquables  de 
ces  composés.  Je  me  suis  demandé  si  un  dédoublement 
analogue  ne  pourrait  avoir  lieu  sous  l'influence  d'autres 
agents;  les  considérations  suivantes  m'ont  conduit  à  me 
servir  de  l'acide  bromhydrique. 

(i)  Recherches  sur  les  acides  anhydres,  par  M.  H.  Gai  {Annales  de  Chimie  et 
de  Physique^  3«  série,  t.  LXVl,  p.  187). 


(6) 
Lorsqu'on  fait  réagir  le  chlorure  d'un  radical  acide  sur 
un  alcool,  il  se  forme  l'éther  correspondant  à  cet  acide,  en 
même  temps  qu'il  se  dégage  du  gaz  chlorhydrique.  La  for- 
mule suivante  rend  compte  de  cette  réaction  : 

ACl-h||o*=:^|o2-f-HCl. 

A  désigne  un  radical  acide,  6  un  radical  alcoolique. 
C'est  là  le  mode  de  formation  des  éthers  le  plus  remar- 
quable par  sa  généralité.  Les  bromures  et  les  iodures  des 
mêmes  radicaux  se  comportent  d'une  manière  analogue 
avec  les  alcools,  et  donnent  naissance  aux  acides  bromhy- 
drique  ou  iodhydrique  et  à  un  éther  composé.  J'ai  voulu 
réaliser  la  réaction  inverse  et  voir  si,  par  l'action  de  l'acide 
bromhydrique,  par  exemple,  sur  un  éther,  on  ne  pourrait 
pas  déterminer  son  dédoublement  d'une  manière  suflSsam- 
ment  nette.  Cette  décomposition  ne  pouvait  s'effectuer  que 
d'après  la  formule 

et  non  pas  d'après  l'équation 

Car  dans  le  premier  cas,  le  bromure  d'acide  formé  réagi- 
rait sur  l'alcool  qui  aurait  pris  naissance. 

J'ai  préféré  l'emploi  de  l'acide  bromhydrique  à  celui  des 
acides  chlorhydrique  ou  iodhydrique  pour  les  mêmes  mo- 
tifs qui  lui  font  d'ordinaire  accorder  la  préférence  :  il  est 
plus  stable  que  l'acide  iodhydrique,  il  l'est  moins  que 
l'acide  cnlorhydrique. 

Le  dédoublement  si  net  de  l'anhydride  acétique  sous  l'in- 
fluence de  l'acide  bromhydrique  parfaitement  desséché,  et 
l'action  de  cet  acide  sur  l'éther  acétique,   étudiée  par 


(7) 
MM.  KrafTts,  me  permettaient  d*espérer  un  bon  résultat 
de  mes  essais. 

Action  de  V acide  bromhjdrique  sur  les  éthers  formés  par 
les  acides  de  la  série  des  acides  gras  C*"*  H*"*  O*. 

Si  Ton  introduit  dans  un  tube  fermé  à  une  de  ses  extré- 
mités du  formiate  de  méthyle  et  qu'on  y  dirige  un  courant 
d'acide  bromhydrique  sec,  une  quantité  considérable  de  ce 
gaz  se  dissout,  et  la  température  du  liquide  s'élève  sensible- 
ment. Lorsque  l'éther  est  complètement  saturé,  ce  que  Ton . 
reconnaît  aisément  au  dégagement  d'épaisses  fumées  a 
l'extrémité  ouverte  du  tube,  on  ferme  celui-ci  à  la  lampe 
et  on  le  chauflfe  au  bain-marie  pendant  vingt-quatre  heures. 
Ce  temps  écoulé,  si  l'on  brise  la  pointe  du  tube  et  qu'on  en 
chauffe  légèrement  le  contenu,  il  se  dégage  une  vapeur 
combustible  d'une  odeur  éthérée  qu'il  n'est  pas  difficile  de 
condenser  et  de  reconnaître  pour  du  bromure  de  méthyle. 
En  répétant  plusieurs  fois  ces  opérations,  il  reste  dans  le 
tube  un  liquide  acide  bouillant  à  loo  degrés  entièrement 
soluble  dans  l'eau  et  la  potasse.  Ce  liquide  a  présenté  tous 
les  caractères  de  l'acide  formique.  Soumis  à  l'analyse,  il  a 
donné  les  résultats  suivants  : 

o,325  de  substance,  brûlés  par  l'oxyde  de  cuivre,  ont 
produit  0,307  d'acide  carbonique  et  o,i3i  d'eau.  Ces 
quantités  correspondent  à  la  composition  centésimale  : 

C 25,8 

H 4,5 

La  formule  C*H'0*  exige  : 

C 26,1 

H 4,3 

On  voit  donc  par  cette  expérience  que  le  dédoublement 
de  l'éther  méthylformique  sous  l'action  de  l'acide  bromhy- 


(8) 
drique  sec  est  des  plus  nets.  La  formule  suivante  rend 
compte  de  cette  réaction  : 


?0»-l-HBr=: 
OÏP  H 


0»-l-HBr=:  ^::^    jO^-hC^H»Br. 


J'ai  encore  fait  réagir  l'acide  bromhydrique  sec  sur 
quelques  éthers,  formés  par  l'esprit  de  bois  avec  les  acides 
de  la  série  des  acides  gras.  C'est  ainsi  que  j'ai  opéré  ^ur 
Tacétate,  le  butyrate,  le  valérate  et  l'œnanthjlate  de  mé- 
thyle.  Les  procédés  employés  sont  exactement  calqués  sur 
celui  que  j'ai  déjà  décrit.  Le  dédoublement  de  ces  étbers 
en  bromure  de  méthyle  et  en  acides  acétique,  butyrique, 
valérianique,  œnanthylique,  est  très-net.  Voici  l'analyse 
des  acides  obtenus  dans  ces  expériences. 

Action  de  l'acide  bromhydrique  sur  l'éther  acétique  : 
produit  bouillant  entre  119  et  121  degrés. 

0,45 1  de  substance,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde  de 
cuivre,  ont  produit  0,657  d'acide  carbonique  et  0,281 
d'eau. 

Substance  acide  provenant  de  l'éther  butyrique  2 
0,726  de  matière  ont  fourni  i  ,45o  d'acide  carbonique  et 
0,600  d'eau. 

Composé  acide  provenant  de  l'éther  valérianique  : 
0,299  de  substance  ont  donné  0,642  d'acide  carbonique 
et  0,279  d'eau. 

Liquide  bouillant  à  23o  degrés  provenant  de  l'éther 
œnanthylique  : 

o,3o2  de  substance,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde  de 
cuivre,  ont  produit  0,714  d'acide  carbonique  et  0,298 
d'eau.^ 

Ces  résultats  donnent  pour  la  composition  en  centièmes  : 

I.  II.  III.  IV. 

C 39,7        54,4        58,6        64,4 

H 6,7  9,2         10,0         10,9 


(9) 
Les  formules  des  acides  acétique,  butyrique,  valériani- 
que,  cenanlhylique,  exigent  : 

C<H*0',     C«H»OS     C'»H«OS     C'^H'^0^ 

C 4o,o      C 54,5      C 58,8      C 64,6 

H..«.     ^9*]       H*..«     Q,i       H....     9'^       H.*..    10,8 

• 

Si,  au  lieu  d'employer  les  éthers  de  l'esprit  de  bois,  on 
opère  sur  les  éthers  formés  par  l'alcool  ordinaire,  il  se 
passe  des  phénomènes  de  décomposition  entièrement  com- 
parables. Ainsi,  en  saturant  Téther  butyrique  deux  ou  trois 
fois  par  du  gaz  bromhydrique  parfaitement  desséché  et  en 
le  portant,  après  chaque  saturation ,  pendant  quelques 
heures,  à  la  température  de  100  degrés,  la  réaction  est 
complète.  Le  contenu  des  tubes,  soumis  à  la  distillation  au 
bain-marie,  laisse  passer  dans  le  récipient  une  certaine 
quantité  d'un  liquide  d'une  odeur  sucrée  qui,  redistillé  à 
feu  nu,  bout  vers  4o  degrés  et  présente  tous  les  caractères 
du  bromure  d'éthyle  dont  il  a  aussi  la  composition,  ainsi 
que  le  prouve  l'analyse  suivante  : 

0,621  de  substance,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde  de 
cuivre,  ont  produit  0,498  d'acide  carbonique  et  0,268 
d'eau. 

D'un  autre  côté  : 

0,4^2  de  substance,  traités  par  la  chaux  et  l'azotate 
d'argent,  ont  fourni  0,712  de  bromure  d'argent. 

Ces  résultats  donnent  pour  la  composition  en  centièmes  : 

C 21,9 

H 4,7 

Br 73,4 

La  formule  C*H'^Br  exige  : 

C 22,0 

H 4,6 

Br 73,4 

Lorsqu'il  ne  passe  plus  de  liquide  à  la  température  de 


(    lO    ) 

loo  degrés,  on  continue  la  distillation  à  feu  nu,  et  bientôt 
le  thermomètre  reste  stalionnaire  à  1 60  degrés.  Le  liquide 
recueilli  à  cette  température  est  de  l'acide  butyrique  parfai- 
tement pur. 

L'analyse  suivante  le  prouve  suffisamment  : 
0,479  de  matière,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde  de  cuivre, 
ont  produit  0,892  d'eau  et  0,960  d'acide  carbonique. 
Ce  qui  donne  pour  la  composition  en  centièmes  : 

c 54,6 

H 9»ï 

La  formule  C^H^O*  exige  : 

C 54,5 

H 9,1 

Tai  répété  les  mêmes  expériences  sur  les  éthers  formés 
par  l'alcool  avec  les  acides  formique,  œnantbylique,  pélar- 
gonique.  J'ai  analysé  les  acides  obtenus  par  ce  moyen,  et 
voici  les  résultats  auxquels  je  suis  arrivé  : 

i^  Produit  acide  bouillant  à  100  degrés,  provenant  de 
l'éther  formique  : 

0,357  de  matière  ont  fourni  par  la  combustion  au  moyen 
de  l'oxyde  de  cuivre  0,142  d'eau  et  o,34o  d'acide  carbo- 
nique. 

2°  Liquide  bouillant  à  220  degrés  obtenu  au  moyen  de 
l'éther  œnanthylique  : 

0,332  de  substance,  brûlés  par  l'oxyde  de  cuivre,  ont 
produit  o,33o  d'eau  et  0,788  d'acide  carbonique. 

3°  Liquide  bouillant  vers  260  degrés  provenant  de  Fac- 
tion de  l'acide  bromhydrîque  sur  l'éther  pélargonique  : 

o,4i5  de  substance  ont  produit  par  leur  combustion 
o,485  d'eau  et  i  ,o4i  d'acide  carbonique. 

Ces  résultats  correspondent  aux  compositions  centési- 
males suivantes  : 

I.  II.  III. 

C... .       26,0  C 64,7  C 68,4 

H 4>4  H 11,0         .H.....      11,7 


(II  ) 

Les  formules  de  ces  divers  acides  exigent  : 

I.  II.  III. 

C 26,1  C 64,6         C. .    ..     68,3 

H 4,3  H 10,8  H 11,5 

Action  de  V  acide  bromhjdrique  sur  les  éthers  formés 
par  les   acides    de   la    série  des    acides   aromatiques 

Je  n'ai  soumis  à  l'action  de  cet  hydracide  que  les  ben- 
zoates  d'éthyle  et  de  méthyle.  En  saturant  ces  élhers  un 
nombre  de  fois  suffisant  par  l'acide  bromhydrique  et  en 
portant,  après  chaque  saturation,  les  tubes  qui  les  contien- 
nent dans  un  bain  d'eau  bouillante,  il  ne  tarde  pas  à  se 
former  une  quantité  considérable  de  cristaux  qui  deviennent 
bientôt  assez  abondants  pour  se  prendre  en  masse.  Si  l'on 
brise  alors  la  pointe  des  tubes  et  qu'on  en  chauffe  le  con- 
tenu au  bain-marie,  on  peut  recueillir,  dans  un  récipient 
convenablement  refroidi,  un  liquide  plus  lourd  que  leau, 
d'une  odeur  douce,  bouillant  à  23  ou  à  4o  degrés,  suivant 
que  l'élher  soumis  à  l'expérience  est  formé  par  l'esprit  de 
bois  ou  par  l'alcool.  Ces  deux  composés  ne  sont  autres  que 
du  broniure  de  méthyle  ou  d'éthyle,  ainsi  que  le  prouvent 
les  analvses  suivantes  : 

0,319  du  premier  de  ces  composés,  traités  par  la  chaux  et 
l'azotate  d'argent,  ont  donné  o,844  de  bromure  d'argent. 

o ,  5 10  de  la  même  substance,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde 
de  cuivre,  ont  produit  o,"235  d'acide  carbonique  et  0,148 
d'eau. 

Ce  qui  donne  pour  la  composition  en  centièmes  : 

C 12,5 

H 3,3 

Br 84,4 

La  formule  C'H'Br  exige  : 

C 12,6 

H 3,2 

Br 84,2 


(  1=^) 

0,373  du  second  corps,  traités  par  la  chaux  et  Tazotate 
d'argent,  ont  fourni  0,646  de  bromure  d'argent. 

Ce  qui  donne  pour  le  poids  de  brome,  contenu  dans 
100  parties  du  composé,  73,6. 

La  formule  C*H'Br  exige  73,4- 

Quant  aux  cristaux  restés  dans  la  cornue,  on  peut  les 
dissoudre  dans  Teau  chaude,  afin  de  lès  séparer  de  la  petite 
quantité  de  benzoate  de  mélhyle  inattaqué  dont  ils  sont 
imprégnés.  Par  le  refroidissement,  ils  se  précipitent  de 
cette  dissolution  en  paillettes  nacrées  très-légères,  qui  ne 
sont  autres  que  de  l'acide  benzoïque.  L'analyse  leur  a,  en 
effet,  assigné  la  formule  de  ce  composé  : 

o,3ii  de  ces  cristaux  provenant  de  l'éther  formé  par 
l'esprit  de  bois  ont  donné,  après  la  combustion  au  moyen 
de  l'oxyde  de  cuivre,  0,137  d'eau  et  0,782  d'acide  carbo- 
nique. 

Ce  qui  correspond  à  la  composition  centésimale  : 

C 68,5 

0,372  des  cristaux  provenant  du  benzoate  d'éthyle  ont 
donné  0,161  d'eau  et  0,942  d'acide  carbonique. 
Ces  résultats,  traduits  en  centièmes,  donnent  : 

C 69,0 

H 4:9 

La  formule  de  Tacide  benzoïque  exige  : 

C 68,8 

H 4,9 

De  ces  expériences  il  résulte  donc  que  Faction  de  l'acide 
bromhydrique  sur  les  éthers  formés  par  les  acides  aroma- 
tiques n'est  pas  moins  nette  ni  moins  générale  que  celle  de 
ce  même  composé  sur  les  éthers  formés  par  les  acides  gras. 


(  t3) 

Action  de  V acide  bromhydrique  sur  les  éther s  formés  par 
les  acide^  de  la  série  de  V acide  oxalique  C*"*  H*'"~*0®. 

Les  éthers,  soumis  à  Texpérience,  sont  Toxalale  d'éthyle 
et  les  éihers  succinique  et  subérique  de  l'alcool  et  de  l'esprii 
de  bois.  Traités  de  la  même  manière  que  les  éthers  ben- 
zoïques,  ces  composés  ne  tardent  pas  à  se  dédoubler  en 
acide  et  en  bromure  d'éthyle  ou  de  méthyle.  La  séparation 
des  deux  composés  formés  n'est  pas  difficile  5  par  la  distil- 
lation au  bain-marie,  on  enlève  les  éthers  bromhydriques, 
et  on  peut  purifier  les  acides  par  une  cristallisation  dans 
l'eau  chaude.  J'ai  fait  l'analyse  des  composés  obtenus  de 
cette  manière.  Vpici  les  résultats  que  l'expérience  m'a 
fournis. 

Acide  oxalique  : 

o,5o!2  de  substance,  brûlés  par  l'oxyde  de  cuivre,  ont 
donné  o,  io4  d'eau  et  0,489  d'acide  carbonique. 

Ce  qui  donne  pour  la  composition  centésimale  : 

C 26,6 

H 2,3 

La  formule  C*H'0®  exige  ; 

C* 26,7 

H^ 2,2 

0« ni,\ 

Acide  succinique  : 

0,636  de  substance,  provenant  du  succinatede  méthyle, 
ont  fourni  par  la  combustion,  au  moyen  de  l'oxyde  de 
cuivre,  o,3oi  d'eau  et  0,94^  d'acide  carbonique. 

0,708  de  matière,  provenant  du  succinate  d'éthyle,  ont 
produit  dans  les  mêmes  circonstances  o,33o  d'eau  et 
1 9  045  d'acide  carbonique. 

Ces  résultats  conduisent  aux  compositions  centésimales 
suivantes  : 


(  M  ) 
I.  lî. 

c 4o,3         c 4o,4 

H 5,3  H 5,1 

La  formule  C®H*0*  exige  : 

C 4o,6 

H. 5,1 

Acide  subérique  : 

Les  corps  solides  provenant  des  éthers  subëriques  se 
précipitent  de  leur  dissolution  dans  Teau  bouillante  sous 
forme  d'une  poudre  blanche  très-légère  ;  voici  les  résultats 
auxquels  a  conduit  la  combustion  de  ces  composés,  au 
moyen  de  l'oxyde  de  cuivre  : 

0,436  de  substance,  préparée  par  le  subérate  de  mé- 
thyle,  ont  donné  0,822  d'eau  et  0,879  d'acide  carbonique. 

0,480  de  matière,  retirée  du  subérate  d'éthyle,  ont 
fourni  o,35o  d  eau  et  0,967  d'acide  carbonique. 

Ces  nombres  donnent,  pour  la  composition  centési- 
male : 

C 55,0        C 54,9 

H 8,2  H 8,1 

La  formule  C  W  O»  exige  : 

C 55,1 

H 8,0 

Quant  aux  liquides  qui  ont  passé  à  la  distillation  au 
bain-marie,  je  ne  les  ai  pas  analysés^  je  me  suis  contenté 
de  m'assurer  qu'ils  présentaient  les  propriétés  et  qu'ils 
possédaient  le  même  point  d'ébullition  que  les  bromures 
d'éthyle  ou  de  mélhyle. 

Des  faits  qui  précèdent  il  faut  conclure  que  les  éthers 
formés  par  les  acides  oxalique,  succinique,  subérique, 
traités  par  le  gaz  bromhydrique,  donnent  naissance  au 
bromure  du  radical  alcoolique  et  à  l'acide  dont  ils  sont 
composés.  Ce  dédoublement  présente  quelque  singularité, 
si  l'on  se  rappelle  que  ces  éthers  prennent  précisément 


naissance  par  l'action  de  l'acîde  chlorhydrîque  sur  une 
dissolution  de  Tacide  dans  l'alcool  que  l'on  veut  éthérifier. 
La  même  remarque  peut  s'appliquer  aux  ëthers  ben- 
zoïques. 

Action  de  V acide  hromhydrique  sur  les  éthers  formés  par 
les  acides  appartenant  à  la  série  de  V acide  carbonique 

L'étude  de  Taction  du  gaz  bromhydrique  sec  sur  l'éther 
carbonique  présentait  un  nouvel  intérêt 5  car  le  composé 
C'H^O®,  dont  on  pouvait  espérer  la  formation  dans  ces 
circonstances,  n'est  pas  connu  à  l'état  de  liberté. 

Lorsqu'on  chauffe  au  bain-marie  à  la  température  de 
100  degrés  des  tubes  scellés  à  la  lampe  contenant  de  l'éther 
carbonique  saturé  de  gaz  bromhydrique,  le  liquide  ne  tarde 
pas  à  se  séparer  en  deux  couches.  Si  on  brise  alors  la  pointe 
du  tube  (cette  pointe  doit  être  très-effilée),  et  qu'au  moyen 
d'un  caoutchouc  on  adapte  à  cette  extrémité  un  tube  pro- 
pre à  recueillir  les  gaz,  il  est  facile  de  recevoir  dans  une 
éprouvette  une  certaine  quantité  d'un  corps  gazeux  légère- 
ment acide,  soluble  dans  la  potasse  et  troublant  l'eau  de 
chaux  :   c'est  du  gaz  carbonique. 

Tout  le  gaz  dégagé,  j'ai  séparé,  au  moyen  d'une  pipette, 
les  deux  couches  de  liquide  qui  s'étaient  formées.  La  cou- 
che inférieure  desséchée  sur  le  chlorure  de  calcium  fondu 
bout  vers  4o  degrés  ;  elle  est  incolore  et  possède  l'odeur  du 
bromure  d'éthyle.  L'analyse  lui  a  aussi  assigné  la  formule 
de  ce  composé  : 

o,45a  de  substance  ont  fourni  0,781  de  bromure  d'ar- 
gent. 

Ce  qui  donne  en  centièmes  : 

Br 73,5 

L'éther  bromhydrique  exige  : 

Br 73,3 


(  i6  ) 

La  couche  la  plus  légère  bout  entre  loo  et  120  degrés  ; 
elle  est  fortement  acide  et  précipite  abondamment  par 
Tazotate  d'argent.  Après  une  distillation  sur  la  potasse 
caustique,  elle  est  neutre  et  son  point  d'ébuUition,  devenu 
constant,  est  à  100  degrés.  Ce  liquide  est  donc  de  l'eau  te- 
nant en  dissolution  l'acide  bromhydrique  qu'on  a  employé 
en  excès. 

Par  ces  expériences,  on  voit  donc  quel'éther  carbonique 
se  comporte  sous  l'influence  du  gaz  bromhydrique  de  la 
même  manière  que  les  différents  éthers  sur  lesquels  nous 
avons  étudié  l'action  de  ce  composé  ;  seulement  l'acide 
C  H*  O*  qui  prend  naissance  dans  ces  circonstances  se  dé- 
double en  eau  et  en  gaz  carbonique. 

La  formule  suivante  rend  parfaitement  compte  de  la 
réaction  ; 

(C'H»0)%  C=^0«  +  2  HBr=:  2eH*Br  -f-  2HO  -f-  C^O^ 

Venant  d'étudier  une  propriété  de  l'éther  carbonique, 
qu'il  me  soit  permis  de  faire  sur  la  préparation  de  ce  com- 
posé une  remarque  que  je  crois  nouvelle. 

Pour  préparer  l'éther  carbonique,  on  fait  réagir  le  so- 
dium sur  l'éther  oxalique-,  un  gaz  se  dégage,  et,  par  la  dis- 
tillation, on  sépare  facilement  l'éther  carbonique  bouil- 
lant à  125  degrés  de  l'éther  oxalique  inaltéré  qui  ne  bout 
qu'à  182  degrés.  Si  on  agissait  ainsi,  et  si  on  ne  cherchait 
pas  à  se  débarrasser  complètement  de  l'éther  oxalique,  il 
n'y  aurait  rien  à  dire.  Malheureusement  on  recommande, 
eh  général,  de  faire  réagir  le  sodium  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 
dégage  plus  de  gaz.  Si  on  opérait  ainsi,  on  obtiendrait  fina- 
lement de  l'éthylate  de  soude.  Je  me  suis  arrêté,  en  effet, 
à  un  moment  intermédiaire,  et  j'ai  pu  recueillir  un  liquide 
bouillant  entre  79  et  81  degrés,  soluble  dans  l'eau  et  sur 
lequel  le  sodium  réagissait  encore.  3'ai  analysé  ce  composé, 
et  voici  les  résultats  auxquels  je  suis  arrivé  : 

0,470  de  substance  ont  fourni  o,558  d'eau  et  0,897  ^'^■' 
cide  carbonique. 


0 


(  '7) 
Ceâ  nombres  conduisent  à  la  composition  centésimale  : 

C 52, o 

H i3,2 

La  formule  C'H^O*  exige  : 

C 52,2 

H i3,o 

La  production  de  Falcool  dans  ces  conditions  est,  de 
même  que  la  formation  de  rélher  carbonique,  impossible 
à  traduire  en  équation. 

action  de  Facide  bromhydrique  sur  Féther  azotique. 

Lorsqu'on  fait  passer  dans  ce  composé  un  courant  de 
gaz  bromhydrique,  la  liqueur  s'échauffe  et  ne  tarde  pas  à 
se  colorer  en  rouge  foncé.  Ce  changement  de  couleur  est 
dû  à  la  formation  de  l'acide  azotique  monohydraté,  qui 
donne  naissance  à  des  vapeurs  d'acide  hypoazotique.  En 
distillant  au  bain-marie  le  produit  de  la  réaction,  après 
l'avoir  traité  par  l'eau  et  desséché  sur  du  chlorure  de  cal- 
cium, j'ai  pu  m'assurer  de  la  formation  d'une  certaine 
quantité  d'éther  bromhydrique. 

J'ai  encore  essayé  l'action  des  acides  chlorhydrique  et 
iodhydrique  sur  quelques-uns  des  éthers  qui  précèdent,  tels 
que  les  éthers  acétique,  benzoïque,  oxalique,  carbonique, 
et  c'est  à  peine  si  j'ai  pu  constater  un  commencement  de 
décompostion. 

Action  des  hydracides  sur  les  alcools. 

Les  alcools  peuvent  être  considérés  comme  des  éthers 
dans  lesquels  le  radical  acide  est  remplacé  par  une  molé- 
cule d'hydrogène.  A  ce  titre,  l'étude  de  l'action  que  les 
hydracides  exercent  sur  ces  composés  devait  trouver  sa 
place  ici. 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phjrs.^  4*  série,  t.  X.  (Janvier  1867.)  ^ 


(  '8) 

Lorsqu'on  sature  l'alcool  ordinaire  avec  de  Tacide  chlor- 
hydrique,  par  exemple,  et  qu'on  soumet  le  mélange  à  la 
distillation,  on  obtient  du  chlorure  d'élhylène,  tandis  qu'il 
reste  de  Teau  dans  le  vase  où  on  a  opéré. 

La  formule  suivante  rend  compte  de  la  réaction   : 

C'est  là  le  moyen  généralement  employé  pour  préparer 
l'élher  chlorhydrique. 

L'acide  bromliydrique  et  Tacide  iodhydrîque  donnent 
lieu,  en  réagissant  sur  l'alcool,  à  la  même  réaction,  et  l'ac- 
tion de  ces  trois  hydracides  sur  l'esprit  de  bois  est  la  même 
que  sur  l'alcool  ordinaire. 

On  voit  que  Tacide  bromhydrique  détermine  dans  l'al- 
cool un  dédoublement  semblable  à  celui  qu'il  produit  dans 
un  éther  composé.  Les  deux  formules  qui  suivent  sont  pa- 
rallèles : 

^.Tl0^^HBr:=^:«V..«J0^ 


C*H'OM  Br     '   OH^O' 

Action  des  hydracides  sur  les  éthers  sulfuriques. 

On  sait  que,  par  l'action  du  gaz  bromhydrique  sur  l'élher 
ordinaire,  on  obtient  de  l'eau  et  du  bromure  d'i'thyle; 
mais,  si  Tacide  n'est  pas  en  excès,  il  est  facile  de  constater 
la  formation  de  l'alcool;  on  peut  donc  admettre  que,  dans 
la  réaction  de  ces  deux  composés,  il  se  forme  d'abord  de 
Falcool  et  du  bromure  d'éihyle ,  et  qu'ensuite  l'acide 
bromhydrique,  réagissant  encore  sur  l'alcool,  le  décompose, 
ainsi  que  nous  venons  de  le  voir.  La  formule  qui  rend 
compte  de  la  réaction  du  gaz  bromhydrique  sur  l'élher 
sulfurique,  dégagée  de  toute  action  secondaire,  est  donc  la 
suivante  : 


(  '9) 

OHM  Br        Br   ^    H    ) 

Cette  formule  montre  encore  que  Inaction  de  Tacîde 
bromhydrique  sur  l'oxyde  d'éthyle  est  entièrement  compa- 
rable à  celle  que  ce  gaz  exerce  sur  les  élhers  et  sur  les 
acides  anhydres. 

Les  acides  chlorhydrique  et  iodhydrique  déterminent 
dans  Télher  un  dédoublement  analogue. 

L'oxyde  de  méthyle,  placé  dans  les  mêmes  conditions  que 
l'étber  sulfurique,  donne  lieu  aux  mêmes  phénomènes. 

jiction  des  hydracides  sur  les  éthers  sulfhydriques 

et  sur  les  mercaptans. 

Les  expériences,  dont  je  vais  indiquer  ici  les  résultats, 
sont  contenues  dans  un  travail  très-intéressant  et  très- 
étendu,  dans  lequel  M.Cahours  a  étudié  toute  une  nouvelle 
classe  de  composés. 

En  faisant  réagir  l'acide  iodhydrique  sur  le  suif  hydrate 
de  sulfure  de  méthyle,  ce  savant  a  remarqué  que  la  réac- 
tion qui  se  produisait  devait  être  représentée  par  Téquation 
suivante  : 

H  S  OW^  ^ 

I 

Le  mcrcaptan  éthylique  donne  lieu^  avec  Facide  iodhy- 
drique, à  des  phénomènes  entièrement  con^iparables.  .Les 
produits.de  la  réaction  sont  l'acide  sulfhydrique  etFiodure 
de  triéthylsulfide. 

L'acide  bromhydrique  réagit  aussi  sur  les  composés 
sulfurés  dont  il  vieut  d'être  question;  il  se  forme  dans  ces 
circonstances  du  gaz  sulfhydrique  et  du  bromure  de  trié- 
thylsulfide ou  de  triméthylsulfide,  suivant  que  l'éthcr  sur 
lequel  on  opère  appartient  à  l'alcool  ou  à  l'esprit  de  bois. 

Ainsi,  après  les  réactions  que  je  viens  d'indiquer,  il 

2. 


(ao) 

semblerait  que  les  mercaptans  ne  se  conduisent  pas,  sous 
l'influence  des  hydracides,  de  la  même  manière  que  les  al- 
cools, et  qu'ils  font  par  conséquent  exception  à  la  loi  gé- 
nérale de  décomposition  des  éthers  sous  l'action  de  ces 
composés. 

Cependant  on  peut,  en  faisant  une  remarque  bien  simple, 
faire  voir  que  cette  exception  n'est  qu'apparente,  et  qu'en 
réalité,  au  contraire,  les  mercaptans  se  comportent  exacte* 
ment  comme  les  alcools.  C'est  encore  dans  le  travail  de 
M.  Cahours  qu'il  faut  chercher  les  preuves  expérimentales 
de  ce  que  j'avance.  Ce  chimiste  a  fait  voir  que  le  sulfhydrate 
de  sulfure  de  méthyle,  par  exemple,  chauffé  en  vase  clos 
à  la  température  de  loo  degrés  avec  de  l'iodure  de  méthyle, 
ne  tarde  pas  à  donner  la  réaction  suivante  : 

„     S*-h2    ,     =:^  „  vS*-f-HI- 
H  \  I  C^H' 

I 

Il  se  forme  dans  ces  conditions  de  l'acide  iodhydrique  et 
de  l'iodure  de  triméthylsulfide. 

Après  cette  réaction,  il  est  facile  d'admettre  que,  dans 
l'action  réciproque  de  l'acide  iodhydrique  et  du  mercaptan 
mélhylique,  il  se  forme  d'abord  de  l'acide  sulfhydrique 
et  de  l'iodure  de  méthyle,  et  qu'ensuite  l'iodure  de  mé- 
thyle formé  réagit  à  son  tour  sur  le  mercaptan  inattaqué 
pour  donner  lieu  à  la  réaction  dont  je  viens  d'écrire  la  for- 
mule. 

Dans  cette  hypothèse,  on  pourrait  représenter  les  deux 
phases  de  la  réaction  par  les  équations  : 

H  |S'  +  «=     I    +hP'' 


H  I  I         OW 

I 


("  ) 

On  voit  que  la  première  formule  est  tout  à  fait  semblable 
à  celle  qui  rend  compte  de  la  formation  de  l'iodure  d'éthyle 
par  Faction  de  Tacide  iodhydrique  sur  Talcool  : 

f  O'  -I-  HI  =  -4-      >  O^. 

H   (  I         H) 

M.  Gabours  a  encore  étudié  Faction  des  bydracides  sur 
les  étbers  suif  hydriques.  C'est  dans  ces  recherches  qu'il  a 
YU  que  la  réaction  qui  se  produisait  entre  le  suif  hydrate  de 
sulfure  de  méthyle  et  Facide  iodhydrique  avait  lieu  dans 
le  sens  indiqué  par  Fégalité  suivante  : 

C»HM 

I    ) 

Ici  encore,  on  peut  faire  remarquer  que  cette  formule 
exprime  seulement  la  réaction  finale  ;  on  peut  admettre,  en 
efiet,  que  par  Faction  de  Facide  iodhydrique  sur  le  sulfure 
de  méthyle,  il  se  forme  d'abord  du  mercaptan  méthylique 
et  de  Fiodure  de  méthyle,  et  qu'ensuite  Fiodure  de  méthyle 
réagit  sur  Féther  non  décomposé,  ainsi  que  M.  Gabours 
Fa  montré.  Les  deux  phases  de  la  réaction  seraient  alors 
représentées  par  les  équations  : 

C^HM      "^      H  ~"C^H« 

I 

• 

La  première  des  équations  montre  que  Féther  sulfhy- 
drique  de  Fesprit  de  bois  se  comporte,  sous  Faction  des 
bydracides,  comme  Féther  ordinaire  du  même  alcool  qui 
fournit  avec  ces  composés  la  réaction  suivante  : 

}  O»  -+-  m  =  O'  +  . 

H  H  I 


Il  est  vrai  que,  dans  ce  cas,  si  Ton  emploie  une  quantité 
suffisante  diacide  iodhydrique,  celui-ci  réagit  aussi  sur  Tal- 
cool,  et  il  se  forme,  en  dernière  analyse,  de  Teau  et  de 
Tiodure  de  méthyle  ;  mais  pour  les  composés  sulfurés,  nous 
avons  vu  que  les  liydracides  réagissent  aussi  sur  les  mer- 
captans  pour  produire  des  phénomènes  entièrement  com- 
parables. 

L'éther  sulfhydrique  donne  lîeu  aux  mêmes  réactions, 
et  par  suite  aux  mêmes  remarques  que  le  sulfure  de  mé- 
thyle. Au  lîeu  de  l'iodure  de  irîméthylsulfide,  c'est  de 
l'iodure  de.  trîéthylsulfide  qui  prend  naissance. 

L'acide  bromhydrique ,  en  réagissant  sur  ces  mêmes 
composés,  produit,  mais  avec  moins  de  rapidité,  des  réac- 
tions tout  à  fait  semblables. 

Comme  on  le  voit,  il  faut  admettre  que  les  éthers,  sur 
lesquels  je  viens  d'étudier  l'action  de  l'acide  bromhydrique, 
se  dédoublent  tous  et  d'une  manière  parfaitement  nette  en 
bromure  du  radical  alcoolique  et  en  acide  correspondant. 
Ce  sont  aussi  ceux  qui,  sous  l'action  de  la  potasse,  se  com- 
portent d'une  manière  constante. 

L'action  de  l'acide  bromhydrique  est  même  plus  générale 
que  celle  des  alcalis;  car,  ainsi  qu'on  l'a  vu,  ces  composés 
déterminent  dans  les  alcools  un  dédoublement  analogue  à 
celui  qu'ils  produisent  avec  les  éthers,  ce.  qui  n'a  pas  lîeu 
avec  la  potasse. 

Je  vais  indiquer  maintenant  les  résultats  auxquels  je  suis 
arrivé  en  étudiant  l'action  des  hydracides  sur  les  éthers 
cyaniques  ;  ces  éthers  ne  suivent  pas  la  même  loi  que  les 
autres  et  donnent  lieu,  sous  l'influence  de  ces  réactifs,  à 
des  réactions  singulières,  ainsi  qu'avec  la  potasse. 

Action  de  V acide  chlorkydrique  sur  Véthercryanique. 

Tout  le  monde  connaît  les  belles  expériences  de 
M.  Wurtz  et  les  résultats  remarquables  auxquels  il  est 
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arrivé  en  faisant  réagir  la  potasse  caustique  sur  l'éther 
cyanique.  C'est  par  ce  moyen  que  ce  chimiste  a  découvert 
les  ammoniaques  composées.  La  formule  qui  rend  compte 
de  la  formation  de  Téthyliaque  dans  ces  conditions  est  la 
suivante  : 

O  WO,  OAzO  -h  îîHO  =  C<H*H»Az  -+-  C»0«. 

Il  existç,  ainsi  que  je  viens  de  le  montrer,  une  analogie 
si  grande  entre  l'action  de  la  potasse  et  celle  des  hydra- 
cides  sur  les  éthers,  que  je  croyais  qu'ici  encore  l'acide 
chlorhydrîque  awhydre  se  comporterait  comme  les  alcalis^ 
et  qu'il  se  formerait  dans  la  réaction  réciproque  de  ces  com- 
posés de  l'éthyliaque  et  du  gaz  chloroxy carbonique  d'après 
l'équation 

C«H*0,  C'AzO  4-  2HCI  =C*H*H»Az  -f-  C'O^CP. 

Ce  n'est  pas  à  ce  résultat  que  l'expérience  m'a  conduit. 

Si  Ton  place  dans  une  cornue  de  l'éther  cyanique  par- 
faitement sec,  et  qu'on  y  dirige  un  courant  de  gaz  chlorhy- 
drîque bien  desséché,  la  température  s'élève  jusqu'à  ce  que 
le  gaz  ne  soit  plus  absorbé.  On  peut  alors  soumettre  à  la 
distillation  le  contenu  du  vase  dans  lequel  on  à  opéré  la 
réaction,  et  Ton  reconnaît  que  ce  liquide  passe  à  la  distil- 
lation pour  la  plus  grande  partie  entre  io5  et  ii5  degrés, 
en  éprouvant  cependant  un  commencement  de  décomposi- 
tion, et  en  laissant  dans  une  cornue  un  léger  résidu  char- 
bonneux. J'ai  redistillé  le  liquide  et  j'ai  analysé  la  portion 
bouillant  entre  108  et  1 12  degrés  : 

0,417  de  substance,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde  de 
cuivre,  ont  produit  o,2i3  d'eau  et  o,5i5  d'acide  carbo- 
nique. 

0,521,  traités  par  la  chaux  et  l'azotate  d'argent,  ont 
fourni  0,694  de  chlorure  d'argent. 

Enfin  0,354  de  substance,  chauffés  avec  de  la  chaux  sodée, 
ont  produit  une  quantité  d'ammoniaque  qui  a  saturé  i,635 
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d'acide  sulfurique^  ce  qui  suppose  la  formation  de  0,567 
d'ammoniaque,  et  par  suite  la  présence;  de  0,467  d'azote. 
Ces  divers  résultats  conduisent  à  la  composition  centési- 
male suivante  : 

C 33,6 

H 5,6 

Az i3,2 

Cl 33,3 

La  formule  C*H*0,  C'AzO,  fit  Cl  exige  : 

C 33,5 

H 5,5 

Az i3,o 

CI 33,0 

On  voit  donc  que,  par  Taclion  de  l'acide  chlorhydrîque 
sec  sur  l'éther  cyanique,  il  se  forme  un  produit  unique  : 
c'est  une  combinaison  pure  et  simple  de  l'éther  et  de  l'acide  ; 
l'éther  cyanique  se  comporte  donc  comme  une  base  à  la  ma- 
nière de  l'hydrogène  phosphore. 

La  combinaison  ainsi  obtenue  est  liquide  à  la  tempéra- 
ture ordinaire,  incolore,  d'une  odeur  piquante-,  elle  fume 
légèrement  à  Fair,  et,  au  contact  d'une  atmosphère  chargée 
de  vapeur  d'eau,  elle  ne  tarde  pas  à  se  prendre  en  une  masse 
cristalline  entièrement  blanche. 

Lorsqu'on  met  dans  un  petit  tube,  fermé  à  une  de  ses 
extrémités,  une  certaine  quantité  de  ce  liquide  et  qu'on  y 
verse  quelques  gouttes  d'eau,  celle-ci  surnage  d'abord,  et  il 
n'y  a  pas  de  réaction;  mais  bientôt  on  voit  des  bulles  ga- 
zeuses se  former  à  la  surface  de  séparation  des  deux  liquides  ^ 
la  température  s'élève  alors  avec  rapidité,  en  même  temps 
que  le  dégagement  de  gaz  augmente  considérablement;  si 
l'on  a  mis  peu  d'eau,  le  contenu  des  tubes  se  prend  par  le 
refroidissement  en  une  masse  de  cristau:!C. 

Traitée  par  l'eau,  cette  matière  solide  se  dissout  avec 
facilité  et  donne,  par  le  bichlorure  de  platine,  naissance  a 
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un  précipité  jaune  abondant.  Cette  poudre  se  dissout  dans 
l'eau  bouillante  et  s'en  précipite  par  le  refroidissement  en 
fort  beaux  cristaux  qui  ne  sont  autres  que  du  cUorure 
double  de  platine  et  d'étbyliaque. 

L'analyse  lui  a  assigné  la  formule  de  ce  composé  : 

0,901  de  substance,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde  de 
cuivre,  ont  produit  0,267  ^'^^^  et  o,3ii  d'acide  carbo  • 
nique. 

o,238  de  matière,  calcinés  au  rouge,  ont  laissé  pour 
résidu  0,098  de  mousse  de  platine. 

0,3  II  de  matière,  traités  par  la  chaux  et  l'azotate  d'ar- 
gent, ont  fourni  o,53i  de  chlorure  d'argent. 

0,417  de  substance  ont  fourni,  au  moyen  de  la  chaux  so- 
dée, 0,289  d'ammoniaque  :  ce  poids  d'ammoniaque  corres- 
pond à  o,238  d'azote. 

Ces  résultats  conduisent  à  la  composition  centésimale 
suivante  : 

c ^ 9»4 

Pt 89,0 

Cl 42,6 

Az 5,6 

La  formule  C*H^  AzHCl  -|-  PtCl*  exige  : 

C 9.6 

H 3,2 

Pt 39,1 

Cl 42,5 

Az 5,6 

Le  composé  solide  qui  se  forme  dans  ces  conditions  est 
donc  du  chlorhydrate  d'éthyliaque. 

Quant  au  gaz  qui  se  dégage,  on  peut  en  recueillir  une 
petite  éprouvette  et  vérifier  qu'il  présente  tous  les  carac- 
tères de  l'acide  carbonique. 

La  formule  suivante  peut  servir  à  rendre  compte  de  cette 
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réaction 

C*H»0,  (?AzO,  eCl  H-  aHO  =  C^H'Az,  HCl  -f-  aCO». 

Jlction  de  V acide  bromhjdrique  sur  Véther  cyaniçue. 

Cet  hydracide  se  dissout  dans  Téther  cyanique  avec  dé- 
gagement de  chaleur  et  en  donnant  naissance  à  une  com — 
binaison  pure  et  simple;  le  produit  de  la  réaction,  soumis 
à  la  distillation,  bout  entre  ii8  cl  122  degrés;  soumis  L 
Fanalyse,  il  a  fourni  les  résultats  suivants  : 

0,612  de  substance,  brûlés  au  moyen  de  Toxyde  de 
cuivre,  ont  produit  0,527  ^l'^^^îd^  carbonique  et  0,216 
d'eau; 

0,298  de  matière,  traités  par  la  chaux  et  par  Fazotate 
d'argent,  ont  fourni  0,870  de  bromure  d'argent. 

L'ammoniaque  provenant  du  traitement  de  o,5o2  du 
même  composé  par  la  chaux  sodée  a  saturé  1,579  d'acide 
sulfurique  :  cette  quantité  correspond  à  o,452  d'azote. 

Ces  résultats  traduits  en  centièmes  donnent  : 

C 23,5 

H 4,î 

Br 52,8 

Az 9,0 

La  formule  C*H»OC*  AzOHBr  exige  : 

C 23,7 

H 4,0 

Br 52,6 

Az 9,2 

Elle  est  entièrement  comparable,  par  sa  composition  et 
ses  propriétés,  à  celle  que  nous  a  fournie  l'action  de  l'acide 
chlorhydrique  sur  le  même  éther. 

C'est  ainsi  que,  soumise  à  la  distillation,  elle  laisse 
comme  le  chlorhydrate  un  léger  dépôt  de  charbon.  Exposé 
à  l'air  humide  ou  traité  par  l'eau,  ce  composé  se  détruit  en 
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laissant  dégager  de  l'acide  carbonique  et  en  produisant  du 
bromhydrate  d'élhyliacfue.  Si  Ton  verse  au  contraire  de  la 
potasse  dans  le  liquide  et  qu'on  le  chauffe  légèrement,  il  se 
dégage  un  gaz  dont  Todeur  rappelle  celle  de  Tammoniaque. 
On  peut  recueillir  ce  gaz  dans  de  Tacide  chlorhydrique. 
Cette  nouvelle  dissolution,  traitée  par  lebichlorure  de  pla- 
tine, donne  naissance  à  un  précipité  jaune  qui  se  dissout 
dans  l'eau  bouillante,  d'où  il  se  dépose  par  le  refroidisse- 
ment en  fort  beaux  cristaux  qui  ne  sont  autres  que  du  chlo- 
rure double  de  platine  et  d'éthyliaque. 

0,476  de  substance,  soumis  à  la  calcination,  ont  laissé 
G,  187  de  mousse  de  platine  pour  résidu. 

Ce  résultat  donne  pour  100  parties  de  composé  : 

39,2  de  plaiine. 

La  formule  C*^  AzHCl  -h  PtCl»  exige 

39,1. 

La. réaction  qui  a  lieu  entré  l'eau  et  le  bromhydrate 
d*éther  cyanique  peut  être  représentée  par  l'équation  sui- 
vante : 

C*fl'^0  C^AzOHBr  +  2HO  =  C^O^  +  C^H'AzHBr. 

Les  composés  que  je  viens  d'étudier  présentent,  comme 
on  le  voit,  une  grande  analogie  avec  la  combinaison  d'a- 
cide chlorhydrique  et  d'acide  cyanique.  Leur  composition 
et  leurs  propriétés  sont  analogues. 

Par  Taction  de  Teau  sur  le  chlorhydrate  d'éther  cya- 
nique, on  obtient  du  chlorhydrate  d'éthyliaque  et  de  l'acide 
carbonique  5  sous  l'influence  du  même  composé^  le  chlor- 
hydiate  d'acide  cyanique  fournit  du  chlorure  d'ammonium 
et  du  gaz  carbonique. 

Introduits  dans  des  tubes  fermés  et  chaufles  au  bain- 
marie,  à  la  température  de  100  degrés,  le  chlorhydrate  et  le 
bromhydrate  d'éther  cyanique  ne  tardent  pas  à  se  décom- 
poser complètement.  En  brisant  la  pointe  effilée  du  tube. 
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on  observe  un  dégagement  coiisidërable  d'acide  chlorhy- 
drique  ou  d'acide  bromhydrique,  et  il  reste  dans  le  tube 
un  corps  cristallisé  que  l'on  peut  purifier  en  le  dissolvant 
dans  Talcool  bouillant.  Ce  corps  n'est  autre  que  de  Féther 
cyanurique,  ainsi  que  l'a  prouvé  son  analyse  : 

0,339  ^®  substance,  brûlés  par  l'oxyde  de  cuivre,  ont 
produit  0,217  à.' eau,  et  0,629  d'acide  carbonique. 

Ces  résultats  donnent  pour  la  composition  centésimale  : 

G 5o,6 

H 7»! 

La  formule  de  l'étber  cyanurique  exige  : 

C. 5o,7 

H 7>o 

La  décomposition  produite  par  Faction  de  la  chaleur  sur 
ces  composés  est  donc  aussi  entièrement  semblable  à  celle 
que  le  même  agent  détermine  dans  la  combinaison  d'acide 
chlorhydrique  et  d'acide  cyanique^  en  effet,  sous  l'influence 
d'une  température  peu  élevée,  ce  composé  est  détruit,  de 
l'acide  chlorhydrique  se  dégage,  et  il  reste  de  l'acide  cya- 
nurique. 

Action  des  hydracides  sur  Véther  cy unique  obtenu  par 
M.  Cloëz  en  faisant  réagir  le  chlorure  de  cyanogène 
sur  Véthjlate  de  soude» 

On  sait  que  M.  Cloëz  a  préparé,  par  la  réaction  de  ces 
deux  composés,  une  substance  neutre  aux  réactifs,  non  vo- 
latile et  insoluble  dans  l'eau  ;  ce  liquide  est  isomère  avec 
l'éther  cyaniquede  M.  Wurtz,  dont  il  diffère  sous  tous  les 
rapports.  L'action  de  la  potasse  sur  l'éther  de  M.  Cloëz 
donne  des  résultats  qui  rentrent  dans  la  règle  générale^  il 
se  forme  de  l'alcool  et  du  cyanate  de  potasse  : 

C»AzO,OH*0-hKOnO  =  OH«0»H-KO,C»AzO. 
Seulement,  le  cyanate  de  potasse  ne  tarde  pas  à  se  trans- 
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former  en  cyanurate  de  potasse,  de  sorte  que  c'est  ce  der- 
nier produit  qu'on  obtient. 

En  présence  de  ces  faits,  il  était  intéressant  de  recher- 
cher quelle  serait  Faction  des  hydracides  sur  le  nouvel 
éther.  J'ai  pu  réaliser  ces  expéjriences,  grâce  à  Tobligeance 
de  M.  Gloëz  qui  a  bien  voulu  mettre  à  ma  disposition  une 
certaine  cpantité  de  ce  composé. 

Si  Ton  dirige  un  courant  d'acide  chlorhydrique  bien  sec 
dans  un  tube  renfermant  cette  substance,  ce  gaz  est  absorbé 
et  le  liquide  devient  visqueux.  Cette  dissolution,  abandon- 
née à  elle-même  dans  un  vase  fermé,  se  prend  du  jour  au 
lendemain  en  une  masse  blanche  et  solide.  Chauffé  au 
bain-marie,  le  produit  de  la  réaction  laisse  dégager  un  gaz 
que  l'on  peut  recueillir  sur  l'eau  5  ce  gaz,  après  avoir  été 
lavé  avec  une  dissolution  étendue  de  potasse,  possède  une 
odeur  éthérée,  brûle  avec  une  flamme  verdàtre,  et  peut  être 
condensé  au  moyen  d'un  mélange  réfrigérant  de  glace  et  de 
sel.  Ce  composé  n'est  autre  que  du  chlorure  d'élhyle.  La 
distillation  terminée,  on  reprend  par  l'acide  azotique  bouil- 
lant le  résidu  de  l'opération.  Ce  corps  se  dissout  et  se  pré- 
cipite bientôt  sous  forme  de  petits  grains  cristallins.  Ce 
composé  lavé  à  l'eau  froide  a  été  analysé. 

Oy322  de  substance,  brûlés  au  moyen  de  l'oxyde  de 
cuivre,  ont  produit  0,072  d'eau  et  0,827  d'acide  carbo- 
nique. 

Ces  nombres  donnent  pour  la  composition  centésimale  : 

C 27,7 

H 2,5 

La  formule  C®  Az'O',  3  HO  exige  : 

C 27,9 

H 2,3 

J'ai  trouvé  ainsi  que  cette  substance  était  de  l'acide  cya- 
nurique. 

L'éther  cyanique  de  M.  Cloêz,  traité  par  l'acide  chlor- 
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hydrique,  fournil  donc  du  chlorure  d*éthyle  et  de  Facidé 
cyanurique. 

La  formule  suivante  rend  parfaitement  compte  de  la 
réaction  : 

3{OAzO,Ofl»0)  -4-  3HCl=:C«Az»OS3HO  -f-  3(C*H»C1). 

Si,  au  Heu  d'employer  Facidechlorhydrique,  c'est  à  Tacide 
bromhydrique  que  Ton  a  recours,  on  observe  un  dédou- 
blement analogue. 

L'éiher  saturé  d'acide  bromhydrique  s'épaissit  beau- 
coup et  se  prend  en  masse  au  bout  de  peu  de  temps.  Par 
une  distillation  ménagée,  il  est  facile  de  recueillir  un  liquide 
pesant,  insoluble  dans  Teau,  d'une  odeur  douce  etéthérée. 
Ce  corps  redistillé  bout  à  4o  degrés  ;  soumis  à  l'analyse,  il 
.  a  présenté  la  composition  du  bromure  d'éihyle  : 

0,362  de  substance,  brûlés  par  l'oxyde  de  cuivre,  ont 
pro^tiit  o ,  1 1 5  d'eau  et  o ,  1 76  d'acide  carbonique. 

Oy4i4  ^^  1^  même  matière,  traités  par  la  chaux  et  l'azo- 
tate d*ai^ent,  ont  fourni  1 ,0(^7  de  bromure  d'argent. 

Ces  nombres  conduisent  à  la  composition  centésimale 

suivante  : 

C ia,6 

H 3,2 

Br 84,3 

La  formule  C*H*Br  exige  : 

C 12,6 

H 3,2 

Br 84,2 

Lorsqu'il  ne  distille  plus  de  liquide,  il  reste,  dans  le 
vase  où  Ton  a  opéré,  une  matière  blanchâlre.  J'ai  vérifié 
que  cette  substance  présentait  tous  les  caractères  de  l'acide 
cyanurique;  soluble  dans  l'acide  snlfurique  concentré,  elle 
se  précipite  de  cette  dissolution  par  l'eau  froide;  elle  se 
dissout  également  dans  la  potasse  et  dans  l'alcool  bouillant; 
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enfin,  traitée  par  une  dissolution  de  cuivre  ammoniacale, 
elle  fournit  un  précipité  violet. 

L'action  de  Tacide  brorahydrique  sur  Téther  cyanique 
de  M.  Clo^z  est  donc  analogue  à  celle  de  Tacide  chlorhy- 
drique  ^  elle  peut  èlre  représentée  par  Téquation  suivante  : 

3{C«H*0,C»AzO)-f-3HBr=:3aH»Br-+-C*Az»0%  3 HO. 

L*éther  cyanique  est  donc,  de  tous  les  éthers  que  j'ai  étu- 
diés, lé  seul  qui,  sous  l'action  des  hydracides,  se  comporte 
d'une  manière  singulière;  mais  on  a  vu  qu'à  côté  de  l'éther 
de  M.  Wurtz  venait  se  placer  le  composé  obtenu  par 
M.  Cloëz,  et  que  cette  dernière  substance,  traitée  par  les 
hydracides,  donnait  des  résultats  tout  à  fait  comparables  à 
ceux  fournis  par  les  autres  élhers.  Ce  serait  donc  au  pro- 
duit obtenu  par  l'action  du  chlorure  de  cyanogène  sur 
l'alcool  potassé  qu'il  faudrait  donner  le  nom  âiéther  cya- 
nique^ sa  formule  devrait  s'écrire 

}  0\ 

C'Azf 

Quant  à  la  substance  provenant  de  la  réaction  du  sulfo- 
▼înate  et  du  cyanate  de  potasse,  les  propriétés  qu'elle  pos- 
sède tendraient  à  la  faire  dériver  plutôt  de  l'ammoniaque. 
Dans  cette  hypothèse,  sa  composition  doit  être,  ainsi  qu'on 
l'a  déjà  proposé,  représentée  par  la  formule 

Az  <  _       • 
\  OB'' 

Si  Ton  admet  ce  qui  précède  et  si  l'on  considère  l'éther 
de  M.  Cloëz  comme  le  véritable  éther  cyanique',  on  voit 
qu^aucun  éther  ne  se  soustrait  à  la  règle  générale  de  décom- 
position que  je  viens  de  signaler.  On  peut  donc  dire  que 
tous  les  corps  neutres  dérivés  de  l'eau  se  décomposent  d'une 
manière  constante  sous  l'action  de  l'acide  bromhydrique, 
en  donnant  lieu  à  une  réaction  dont  la  formule  générale 
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serait  la  suivante  : 

Mo»  +  HBr  =  ABr-f-^  \o\ 

Dans  cette  formule,  A  et  A'  désignent  des  groupes  quel- 
conques et  l'hydrogène  lui-même. 

On  peut  donner  encore  plus  de  généralité  à  cette  loi  en 
remarquant  Faction  que  les  hydracides  exercent  sur  les 
bases.  La  réaction  fournie  par  ces  composés  entre  évidem- 
ment dans  la  règle  générale  que  j'ai  cherché  à  établir. 
Parmi  les  substances  dérivées  de  l'eau,  les  acides  seuls  font 
donc  exception  à  cette  loi. 
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HËMOIRE  SUR  LA  TBERHODYNANIQIIE  ; 

Par  m.  G.-A.  HIRN. 


PREMIERE  PARTIE. 

RECHERCHES  EXPÉRIMENTALES  SUR  LÀ  UILÀTÀTION  ET  SUR  LÀ 
CAPACITÉ  CALORIFIQUE ,  À  HE  HAUTES  TEMPÉRATURES  ,  DE 
QUELQUES    LIQUIDES    TRÈS- VOLATILS. 

Dans  la  première  Partie  de  mon  ouvrage  sur  la  Théorie 
mécanique  de  la  chaleur,  j'ai  montré  que  cette  science  se 
partage  naturellement  en  deux  branches  distinctes.  L'une 
concerne  les  phénomènes  de  travail  externe  auxquels  donne 
lieu  Faction  du  calorique  sur  les  corps.  L'autre,  au  con- 
traire, pénètre  en  quelque  sorte  dans  les  corps  pour  ^' oc- 
cuper surtout  de  ce  qui  s'y  passe  sous  l'action  du  calo- 
rique. 

Tandis  que  la  première  de  ces  branches  constitue  déjà 
une  science  complète  et  des  plus  avancées,  la  seconde  est 
à  peine  dans  son  enfance.  Et  cependant  elle  ne  le  cède  en 
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rien  à  la  première  quant  à  son  importance;  elle  ouvre  un 
horizon  nouveau  à  la  Chimie,  par  exemple;  elle  est  appe- 
lée à  trancher  définitivement  bon  nombre  de  questions  de 
métaphysique  sur  lesquelles  on  discute  depuis  des  siècles 
bien  en  vain. 

Dans  le  chapitre  qui  termine  cette  première  Partie  de 
mon  ouvrage,  j^ai  cherché  à  mettre  en  lumière  ce  que  nous 
possédons  déjà  de  données  positives  quant  à  Fétat  interne  des 
corps,  quant  aux  changements  qu'y  opère  la  chaleur;  mais 
j^ai  montré  combien  de  données  nous  manquent  encore 
pour  porter  la  seconde  branche  de  la  thermodynamique  à 
la  hauteur  de  la  première  au  point  de  vue  de  la  certitude 
des  déductions  théoriques,  et  j'ai  indiqué  en  même  temps 
quelles  sont  les  recherches  expérimentales  qui  conduiront 
le  plus  directement  à  ce  but. 

Depuis  la  publication  de  cet  ouvrage,  j'ai  eu  la  satis-. 
faction  de  pouvoir  entreprendre  et  mener  même  déjà  à 
bonne  fin  quelques-unes  des  recherches  qui  étaient  les  plus 
indispensables.  Je  me  propose  de  rester  dans  cette  voie  tant 
que  les  difficultés  à  surmonter  ne  dépasseront  point  ce  qui 
est  possible  dans  Tétat  actuel  de  la  science  instrumentale  y 
et  je  publierai  successivement  les  résultats  obtenus  sous 
forme  de  Mémoires,  qui  formeront  ainsi  une  suite  naturelle 
à  mon  ouvrage. 

Ce  premier  Mémoire  aura  pour  objet  la  détermination 
simultanée  des  variations  qu'éprouvent^  par  suite  de  celles 
de  la  température,  le  volume  et  la  capacité  calorifique  vul- 
gaire  d'un  certain  nombre  de  liquides  caractéristiques  à 
composition  chimique  bien  connue.  Les  liquides  que  j'ai 
choisis  sont  :  l'eau,  le  sulfure  et  le  bichlorure  de  car- 
bone, l'alcool  anhydre  et  l'éther  sulfurique.  et  accessoire- 
ment l'essence  de  térébenthine.  L'exposé  de  ces  recherches 
montrera  promptement  au  lecteur  en  quoi  elles  diffèrent 
de  celles  qui  ont  été  faites  dans  la  même  direction  par 
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MM.  Regnault,  Pierre,  Drîon,  Kopp  et  Frankenbeim;  il 
me  suffira,  pour  le  moment,  de  dire  qu'elles  sont  une  con- 
tinuation et  non  une  répétition,  bien  moins  encore  une 
vérification  de  celles  qu'avaient  faites  ces  habiles  phy- 
siciens. 

Je  diviserai,  comme  de  raison,  ce  Mémoire  en  deux  Par- 
ties :  l'une  sera  consacrée  à  la  description  et  à  Texposé  des 
résultats  numériques  des  expériences;  l'autre  sera  consa- 
crée aux  déductions  théoriques  et  analytiques  qui  décou- 
lent des  expériences.  Avant  d'entrer  en  matière,  je  m'ar- 
rête un  instant  sur  une  question  personnelle  que  le  lecteur 
appréciera  immédiatement  à  sa  valeur. 

J'ai  dit  plus  haut  que  j'ai  eu  la  satisfaction  de  pou^ 
ro/r  entreprendre  ces  expériences.  C'est  pour  moi  à  la  fois- 
un  devoir  et  un  vrai  plaisir  de  préciser  le  sens  du  mot  en 
italique. 

Habitué  depuis  longtemps  à  travailler  dans  Tisolement 
et  à  faire  de  la  science  expérimentale  sur  une  assez  large 
échelle  avec  mes  ^euls  moyens,  je  me  suis  ici  cependani 
trouvé  en  face  de  recherches  importantes  qui,  tout  ccmipte 
fait,  dépassaient  mes  ressources,  et,  sous  peine  dé  renon* 
cer  à  ce  long  travail,  j'ai  du  recourir  à  l'appui  de  Vwae  de 
nos  admiuistrations  supérieures.  Qu'il  me  soit  permis  de 
remercier  publiquement  le  Ministre  éclairé  et  bienveillant 
qui  a  compris  de  prime  abord  le  sens  impersonnel  de  ma 
demande,  et  qui  y  a  satisfait  dans  la  mesure  du  possible. 
Indépendant  de  position  et  de  caractère,  je  puis  adresser  li-    '-. 
brement  ces  paroles  à  M.  Duruy,  sans  crainte  de  paraître    • 
suspect  à  qui  que  ce  soit  d'exprimer  autre  chose  qu'un  sen- 
timent légitime  de  gratitude  comme  homme  de  science,  et 
au  nom  même  de  la  science. 

Dans  la  construction  et  la  disposition  locale  de  mes  appa- 
reils, j'ai  suivi  le  principe  qui  m'a  jusqu'ici  guidé  dans  ton» 
mes  travaux  d'observateur.  Il  n'est  pas  indifférent  de  bien 
le  caractériser^  Toute  observation  des  phénomènes  natu- 
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rels,  faite  avec  les  instruments  spéciaux  qu'elle  nécessite, 
doit,  pour  donner  des  résultats  corrects,  subir  certaines 
corrections  spéciales  aussi  et  dépendant  de  la  nature  des 
instruments  employés.  En  d'autres  termes,  les  nombres 
bruts  fournis  par  l'observation  directe  doivent  toujours 
être  soit  diminués,  soit  augmentés  d'une  certaine  quantité 
pour  exprimer  la  vérité,  et  le  rapport  qui  existe  entre  le 
nombre  final  correct  et  le  nombre  brut  ne  peut  jamais, 
absolument  parlant,  être  égal  à  l'unité  ]  mais  la  grandeur 
de  ce  quotient  est  une  variable  qui,  dans  une  certaine  me- 
sure, dépend  de  la  méthode  employée.  Gela  posé,  Tobser- 
vateur  a  ici  à  opter  entre  deux  voies  également  bonnes. 
Sans  s'inquiéter  de  la  grandeur  des  différences  qui  existent 
entre  les  nombres  bruts  et  les  nombres  finaux,  il  peut  ap- 
pliquer toutes  ses  ressources  expérimentales  et  toute  sa  sa- 
gacité àl)ien  déterminer  ces  différences.  Ou  bien,  au  con- 
traire, se  préoccupant  de  la  grandeur  de  ces  différences,  il 
peut  chercher  à  la  réduire  autant  que  possible,  afin  que 
les  erreurs  inévitables  amenées  dans  son  évaluation  ne 
troublent  que  d'une  manière  insensible  le  résultat  final 
cherché. 

Le  choix  entre  ces  deux  voies  est  commandé,  sinon  en 
totalité,  du  moins  en  grande  partie,  par  les  dimensions  re- 
latives des  appareils,  par  la  quantité  relative  des  matières 
ou  des  forces  sur  lesquelles  on  expérimente.  Si  Ton  opère 
en  petit,  la  première  voie  s'impose  d'elle-même^  si,  au 
contraire,  on  opère  sur  une  échelle  extrêmement  grande, 
c'est  la  seconde  voie  qui  s'ouvre  à  nous.  C'est  la  première 
voie  que  suivent  la  plupart  des  physiciens  modernes;  dans 
la  plupart  de  mes  travaux,  j'ai,  au  contraire,  suivi  presque 
exclusivement  la  seconde. 

Ce  seul  énoncé  dit  que  ce  n'est  point  dans  un  esprit  de 
critique  que  je  fais  ce  parallèle  entre  les  deux  méthodes. 
J'éprouve  au  contraire  bien  plutôt  le  besoin  de  justifier 
celle  que  j'ai  employée,  et  de  me  justifier  moi-même.  Cha- 

3. 
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cune  de  ces  méthodes,  en  effet,  a  ses  avantages  et  ses  in-f 
convénients  particuliers;  il  y  a,  je  crois,  parité  entre  elles 
en  ce  sens,  et  les  résultats  que  donnent  Tune  et  Tautre  dé- 
pendent toujours,  en  dernière  analyse,  du  talent  de  celui 
qui  les  applique.  Mais  je  pense  que  le  même  obsenrateur  ne 
pourrait  pas  impunément  passer  brusquement  et  sans  pré- 
paration de  remploi  de  Tune  à  celui  de  Tautre.  Celui  qoi 
s^est  exercé  à  opérer  en  petit,  et  qui  apporterait  sans  modi- 
fications ses  habitudes  à  une  expérience  faite  très  en  grand,, 
serait  exposé,  en  s*évertuant  sur  des  corrections  infinitési- 
males, à  perdre  un  temps  précieux  et  à  laisser  échapper  de 
très-grosses  fautes;  et  réciproquement,  celui  qui  voudrait 
transporter  ses  habitudes  du  grand  au  petit  commettrait 
au  début  des  erreurs  impardonnables. 

Mes  travaux  sur  les  machines  à  vapeur,  sur  la  chaleur* 
humaine,  sur  les  frottements  des  machines  dans  les  grandes 
usines,  etc.,  m'ont,  dès  Torigine,  contraint  d'opérer  sur 
une  échelle  colossale.  Si,  dans  des  recherches  qui  compor- 
taient des  proportions  moindres/ je  suis  «resté  fidèle  à  la 
mèo^e  méthode,  c'est  par  prudence  personnelle  et  non  par 
suite  d'une  critique  portée  contre  l'autre  méthode.  Une 
description  fidèle  des  procédés  qui  m'ont  servi  dans  les  re- 
cherches que  je  publie  permettra  bientôt  au  lecteur  déjuger 
si  j'ai  eu  tort  ou  raison  d'agir  ainsi.     . 

Un  même  appareil  m'a  servi  dans  les  deux  genres  si  dif- 
férents d'expériences  dont  je  vais  parler,  et  m'a  permis  de 
les  exécuter  simultanément.  Je  le  décrirai  donc  tout  de  suite 
dans  son  ensemble,  sauf  à  signaler  en  temps  et  lieu  les  mo- 
difications légères  qu'il  fallait  lui  faire  subir  pour  l'un  oa 
l'autre  genre,  (f^oir  PL  I^fig^  i.) 

RR,  réservoir  cylindrique  de  'j^^^^qt.^^^  en  cuivre  rouge, 
fermé  à  son  milieu  supérieur  par  un  bouchon  creux  bWh^ 
porté  par  un  lube  tlt'i  en  fer  de  i  mètre  de  hauteur. 

BB,  réservoir  en  fonte  de  fer  épaisse,  de  2  litres,  terminé, 
au  haut  en  calotte  sphérique,  et  au  bas  par  un  fond  plat* 
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Le  tube  iti!  l!  était  solidement  vissé  et  soudé  au  haut  du 
dôme  de  BB. 

Le  fond  plat  ff  portait  :  i°  un  robinet  d'évacuation  r; 
a®  un  tube  en  fer  coudé  mtnmm,  dont  la  branche  verti- 
cale avait  lo^jS  de  hauteur;  3*^  une  ouverture  centrale 
munie  d'une  boîte  à  étoupe  par  laquelle  pénétrait  jusqu'en 
RR  un  axe  en  fer  terminé  par  une  fourche  ou  agitateur  art, 
et  portant  à  son  extrémité  inférieure  une  poulie  com- 
mandée, à  l'aide  d'une  ficelle  sans  fin,  par  une  poulie  mo- 
trice à  mouvement  régulier  et  continu. 

Le  réservoir  BB  reposait  sur  Tétage  inférieur  ee  très- 
solide  de  la  table  en  bois  TTee.  Le  tube  ttttf  traversait  à 
frottement  le  milieu  du  plateau  TT,  et  s'élevait  à  o™,3  au- 
dessus. 

Tout  l'appareil  était  placé  au  milieu  d'un  grand  atelier 
vide,  de  8  à  lo  mètres  de  côté  sur  12  mètres  de  hauteur. 
Le  tube  mmmm  traversait  le  plancher  supérieur  et  unique 
de  l'atelier,  et  portait  un  lube  vertical  en  verre  de  i  mètre 
de  hauteur  sur  o™,025  de  diamètre,  divisé  en  centimètres 
cubes.  Au-dessous  de  ce  tube  en  verre  se  trouvait  un  robinet 
à  trois  lumières  permettant  de  faire  communiquer  mmmm 
avec  le  tube  vertical  ou  avec  le  tube  de  déversement  gg, 

DILATATION    DES    LIQUIDES. 

L'appareil  étant  bien  nettoyé  et  séché,  on  vissait  au  ro- 
binet r  un  lube  coudé  d'environ  o™,5  de  hauteur,  et  ter- 
miné par  un  entonnoir;  on  versait  du  mercure  jusqu'à  ce 
que  le  liquide  restât  stationnaire  dans  l'entonnoir.  De  la 
sorte  BB  était  totalement  plein  de  ce  métal,  qui,  dans  le 
tube  ttt!t\  s'élevait  à  o°',5  du  fond  de  BB. 

Le  bouchon  creux  bbb'V  étant  dévissé,  on  faisait  tour- 
ner l'agitateur,  et  l'on  introduisait  le  liquide  à  essayer  jus- 
qu'à ce  que  RR.fût  totalement  plein,  et  que  l'on  ne  vit 
plus  arriver  aucune  bulle  d'air  à  l'orifice.  Puis  on  remet- 
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tait  doucement  le  bouchon  en  aspirant  avec  une  pipette 
le  liquide  qu*il  déplaçait  et  faisait  déborder,  et  on  vissait 
solidement  cet  obturateur. 

Puis  on  recouvrait  le  réservoir  de  deux  boites  cubiques 
qui  reposaient  sur  le  pourtour  du  plateau  TT  : 

i^  L'une  externe  ssss,  en  bois  de  sapin  épais,  percée  à 
son  plafond  d'une  ouverture  centrale  où  pénétrait  la  tète  bb 
de  l'obturateur  ; 

2^  L'autre  interne  ui^y^i^,  en  tôle,  éloignée  partout  à  o^joS 
des  parois  internes  de  la  précédente,  et  percée  à  son  pla- 
fond d'une  très-large  ouverture  circulaire.  Sous  ces  boites 
et  aux  quatre  coins  du  plateau  TT  se  trouvaient  des  becs  à 
gaz  qu'on  pouvait  allumer  et  inspecter  par  des  lucarnes  pra- 
tiquées aux  boîtes,  et  qu'on  pouvait  régler  ou  éteindre  à 
l'aide  de  robinets  externes.  Le  plafond  de  la  caisse  en  bois  1 
portait  en  outre  une  ouverture  qu'on  pouvait  varier  et  qui 
donnait  issue  aux  gaz  chauds. 

Dans  cet  état  de  choses,  on  plaçait  dans  la  poche  bbVV^ 
un  thermomètre  centigrade  à  mercure  (Fastré  aine),  divisé, 
de  — 6  degrés  à  +  loa  degrés,  en  degrés  sous-divisés  en 
cinquièmes.  La  lecture  de  ce  thermomètre  se  faisait  à  l'aide 
d'une  bonne  lunette  placée  à  4  mètres  de  distance,  et  por- 
tant à  son  oculaire  un  fil  de  soie  horizontal.  Ce  fil  permet- 
tait d'apprécier  à  coup  sûr  les  vingtièmes  de  degré. 

On  remplissait  de  mercure  la  branche  verticale  du 
tuyau  mmmm,  et  le  tube  divisé  lui-même.  On  attendait  que 
le  thermomètre  du  réservoir  RR  fût  parfaitement  station- 
naire,  et  l'on  tournait  alors  la  clef  du  robinet  r'  de  façon 
que  le  tube  mm  fût  en  communication  avec  le  bec  g  de 
déversement. 

La  température  du  thermomètre  en  bbbb  étant  inscrite, 
on  allumait  les  becs  à  gaz;  on  recueillait  le  mercure,  qui 
commençait  aussitôt  à  couler  par  g^  et  quand  le  thermo- 
mètre s'était  élevé  d'un  certain  nombre  voulu  de  degrés, 
on  éloignait  ou  l'on  modérait  les  flammes  de  façon  que  le 
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mercure  cessât  de  déverser,  sans  toutefois  reculer  dans  le 
tube  gg'y  et  Ton  attendait  que  le  thermomètre  en  bbb'b^ 
fût  lui-même  devenu  stationnaire.  Dans  ces  conditions,  et 
par  suite  de  T action  de  l'agitateur,  on  était  sûr  que  tout  le 
liquide  contenu  en  RR  s'était  élevé  de  la  température 
connue  t^  à  la  température  connue  aussi  ^i.  D'après  tout 
ce  qui  précède,  on  voit  que  l'ensemble  de  l'appareil  consti- 
tuait de  fait  un  immense  thermomètre  à  déversement,  où  la 
dilatation  du  liquide  avait  lieu  sous  une  pression  con- 
stante égale  à  la  hauteur  H  de  la  colonne  de  mercure  du 
tube  mmmm  augmentée  de  la  pression  B  du  baromètre^ 
soit  (en  moyenne)  io™,5 +  o"*,75  =  n™,25. 

Les  deux  seules  précautions  à  prendre  pour  que  l'instru- 
ment donnât  des  déterminations  correctes  étaient  :  i^.  de 
s'arrêter  toujours,  pour  la  dernière  opération,  aune  tempé- 
rature t^  notablement  inférieure  au  point  d'ébullijtion  du 
liquide  (sous  la  pression  ii™,a5,  pour  l'éthçr  sulfurique, 
je  pouvais  donc,  sans  crainte,  aller  à  120  degrés;  pour 
l'eau,  à  180  degrés  :  voyez  les  Tables  de  M.  Regnault); 
2?  de  faire  en  sorte  que  le  liquide  fût  parfaitement  purgé 
de  tout  gaz,  qui,  pendant  réchauffement,  çût  pu  se  dégager 
et  fausser  les  résultats  en  s'accumulant  au  haut  de  RR, 
J'indiquerai  pour  chaque  liquide  les  précautions  prises 
pour  éviter  cette  source  d'erreur. 

Voyons  maintenant  comment,  a  l'aide  de  cet  appareil, 
on  arrivait  à  connaître  exactement  l'accroissement  du  vo- 
lume Vi  —  Vo  pour  la  variation  t^  —  /o«  t°  Occupons-nous 
tout  d'abord  de  la  mesure  des  températures.  J'ai  dit  que 
celles-ci  étaient  relevées  à  l'aide  d'un  thermomètre  à  mer- 
cure divisé  en  cinquièmes  de  degré,  approximativement 
centigrades.  Dans  les  limites  (o  et  180  degrés)  où  j'ai  opéré, 
les  températures  convenablement  corrigées  de  cet  instru- 
ment pouvaient  donc  être  prises  pour  celles  qu'eût  don- 
nées un  thermomètre  à  air.  Voici  quelles  sont  les  correc- 
tions auxquelles  j'ai  été  conduit.  Le  point  de  glace  fondante. 
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fréquemment  vérifié  pendant  le  cours  du  travail,  était 
0^,5 1  ]  le  point  d'ébullition  à  la  pression  barométrique  B 
était  constaté  au  moins  deux  fois  à  chaque  expérience.  J'ai 
trouvé,  par  plusieurs  comparaisons  faites  avec  soin,  que 
100^^, o3i  valaient  100  degrés  de  l'instrument.  Quand 
tout  l'instrument  se  trouvait  à  une  même  température  to, 
la  correction  à  faire  était  donc 

(T  —  o,5i)  i,ooo3i  =  fo« 

Mais  le  thermomètre  ne  plongeait  en  bbUb'  que  jusqu'à 
42  degrés.  Soit  t  la  température  moyenne  de  la  partie  libre 
(je  la  prenais  à  l'aide  d'un  second  thermomètre  suspenda 
à  côté,  et  vers  le  milieu  de  la  branche  libre)  ;  soit  |3  le 
coefficient  apparent  de  dilatation  du  mercure  dans  le  tube. 
Nous  avons 

/«c=  Uao —0,514-  (T--4a)  '"^^  M  i,ooo3i; 

T  était  le  degré  apparent  marqué  par  le  thermomètre.  J'ai 
trouvé  j3  =  O5O0015518  à  l'aide  d'expériences  i^irectes 
faites  en  plongeant  alternativement  tout  l'instrument  ou 
le  réservoir  seul  dans  la  vapeur  d'eau,  et  en  prenant^  dans 
ce/lernier  cas,  la  température  de  la  partie  externe  à  l'aide 
d'un  second  thermomètre. 

J'ai  dit  que  le  thermomètre  n'allait  qu'à  102  degrés. 
Pour  m'en  servir  au-dessus^  je  commençais  par  constater 
le  point  d'ébullition  de  l'eau  à  B,  puis  je  faisais  couler  une 
certaine  quantité  de  mercure  dans  la  poche  supérieure  où 
l'adhésion  la  faisait  rester,  et  je  plongeais  de  nouveau  dans 
la  vapeur  d'eau  à  B.  Soit  en  To  et  Ti  les  points  où  s'arrêtait  la 
colonne  dans  les  deux  cas,  et  t^  la  température  répondant 

à  B.  On  a  ( ^- '     ^     )  =  A  pour  la  lonracur  de  la 

\H-o,oooi55i8^,/  ^  ^ 

colonne  détachée  et  ramenée  à  o  degré.  Soit  maintenant  T  la 

température  apparente  donnée  par  le  thermomètre  plongé 
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en  bbVb'^  et  supérieure  à  4^  degrés.  On  a 
/  =  I  ,ooo3i  I  4^^  — Oj5i 

(     .       ~    gl  Q    +A)(i  +  o,oooi55i80h 
\i  4- o,oooi55iOT        J^  .     J 

équation  d'où  Ton  tire  aisément  la  valeur  suffisamment 
approximative  de  t.  Je  dis  approximative,  parce  que  cette 
équation  suppose  la  dilatation  commune  du  verre  et  du 
mercure  uniforme  entre  o  degré  et  £i,  ce  qui  n'est  pas  ri- 
goureusement vrai. 

2^  Nous  disons  que  l'appareil  constitue  dans  son  en- 
semble un  grand  thermomètre  à  déversement.  En  effet, 
dès  que  le  liquide  d'abord  à  t^  contenu  en  RR  commence 
à  s'échauffer,  il  descend  en  partie  en  B6,  et  force  le  mer- 
cure de  cette  cuv^elte  à  s'écouler  par  g  au  haut  de  mmmm^ 
qui  en  était  déjà  rempli  préalablement.  Plusieurs  correc- 
tions des  plus  faciles  deviennent  ici  nécessaires  pour  déter- 
miner (Vi  — Vo). 

Soit,  en  effet,  p  le  poids  du  mercure  écoulé  par  le  bec 

déverseur  de  t^kt^^  et  soit  t  la  température  de  ce  mercure 

v»v»  T         1  j  ^/?(i-l- o,oooiSoi8t) 

en  dB.  Le  volume  de  ce  mercure  est^— ^ ^  ^  .- 5 

13,59b 

et  c'est  par  conséquent   aussi  celui  du  liquide  descendu 

de  RR  en  BB  par  le  tube  ttt't\  Soit  r'  la  température  de  ce 

liquide  en  BB,  et  soit  a  son  coefficient  de  dilatation  entre  o 

et  x\  Le  volume  du  liquide  ramené  à  zéro^  est  visiblement 


p' 


i-f-ar' 

Par  suite  du  contact  étendu  de  ce  liquide  avec  le  mer- 
cure, et  du  mouvement  de  l'axe  de  Tagitateur^  les  deux 
corps  se  mettaient  à  une  même  température  en  BB,  et 
cette  température  t'  =  t  était  donnée  directement  par  un 
thermomètre  appliqué  dans  la  paroi  de  BB.  J'ajoute  que  t 
variait  fort  peu  pendant  le  cours  d'une  même  expérience, 


(4») 

et  s'élevait  rarement  à  34  degrés;  les  chaDgements  de 
température  de  la  colonne  mmmm  étaient  si  petits,  qu'il 
n'y  avait  pas  lieu  de  s'en  occuper.  La  détermination 
de  V  se  faisait  donc  aisément  à  Taidc  des  équations  de 
MM.  Pierre  ou  Kopp,  qui  sont  de  la  forme 

3**  J'ai  dit  que  la  capacité  de  RR  est  7^*S9^54.  A  peine 
ai-je  besoin  d'ajouter  que  c'est  à  o  degré  et  à  la  charge  de 
mercure  normale  de  io™,5  qu'elle  correspond.  Voici  les  élé- 
ments de  cette  détermination  : 

Hauteur  corrigée  du  baromètre o" ,  74^7 

Température  de  Tair  dans  Tappartement 25^,6 

Poids  du  litre  d'air  déduit i»',  iSGg 

Poids  de  RR  plein  d'eau^à  17  degrés iSGSg'^'jô 

Poids  de  RR  plein  d'air  sec  à  aS", 6 7796'' 

Poidsdel'eau  de RR(  15689,6 — 7 796)  (i-f- 0,001 56g).  7902*', 4 

En  prenant  o,oooo5i  pour  coefficient  de  dilatation  du 
cuivre,  et  partant  de  la  table  de  Despretz  pour  les  volumes 
de  l'eau,  on  trouve  que  le  poids  ^qoi^^^^  répond  à  7*^S9o54 
à  o  degré.  Sous  la  charge  de  10™,  5  il  entre  20  grammes  de 
plus  dans  le  réservoir  RR5  d'où  7^*^,9254  pour  le  volume  à 
o  degré  sous  10"*,  5. 

4°  Une  autre  correction  était  indispensable  :  elle  con- 
cerne la  dilatation  du  réservoir  RR  par  la  chaleur.  Je 
viens,  pour  une  correction  légère  il  est  vrai,  de  pren- 
dre OjOoooSi  comme  coefficient  de  dilatation.  Je  vais 
montrer  qu'entre  o  degré  et  100  degrés,  ce  nombre  est  en 
effet  correct. 

Le  réservoir  RR,  rempli  d'eau  bien  bouillie,  a  été  porté 
de  22^,74  à  ioi°,78  5  la  dilatation  du  liquide  a  fait  déverser 
3''**,9685  de  mercure  à  28  degrés,  et  a  par  conséquent  fait 
descendre  en  BB 

"  =  ^  '9^^^  .3^^!roo45Ô45  =  «"•'=^9^346 
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d'eau  ramenée  à  o  degré*,  i,oo45o45  étant,  d'après  Des- 
pretz,  le  volume  de  Peau  à  28  degrés.  D'après  la  même 
table  de  ce  physicien,  on  a  i,oo238  pouj  le  volume  de 
Teau  à  Q2^,749  et,  par  un  calcul  d'interpolation,  on  trouve 
1,044699  pour  son  volume  à  101^,78.  Le  coefficient  de  di- 
latation cubique  du  réservoir  E.R  sera  donc  donné  par 
l'équation 

o»S292346=7,9254  (  i  ,044699- 1 ,00238—1  +  7~^r^)  ' 

On  trouve  ainsi  a  =  o,oooo5o24,  nombre  presque  iden- 
tique à  celui  qui  est*  admis  généralement  pour  le  cuivre. 

Telles  sont,  en  somme,  les  corrections  que  comportait 
notre  appareil  à  déversement.  Avant  de  passer  à  Texamen 
des  divers  liquides,  je  fais  encore  une  réflexion  générale 
que  j'aurai  occasion  de  développer  au  paragraphe  suivant. 

On  voit  que  l'appareil  répond  bien  au  principe  d'expéri- 
mentation en  grand  que  j'ai  caractérisé  plus  haut.  L'avan- 
tage considérable  qu'il  présente  au  point  de  vue  seul  de 
l'étude  de  la  dilatation  des  liquides,  c'est  qu'il  rend  super- 
flue la  répétition  des  expériences  identiques,  répétition  qui 
est  la  condition  sine  qua  non  d'exactitude  de  la  méthode 
opposée.  La  plupart  des  expériences  sur  ces  mêmes  li- 
quides ont  été  répétées  quatre  ou  cinq  fois,  mais  leur  con- 
cordance est  telle,  qu'une  seule  eût  suffi,  et  que  je  n'aurai  à 
chaque  fois  à  en  citer  qu'une  pour  arriver  au  résultat  Anal 
cherché. 

Dilatation  de  Veau. 

Dans  mon  Exposition  de  la  thermodynamique^  j'ai 
donné  une  formule  à  l'aide  de  laquelle  on  pouvait  déter- 
miner assez  approximativement  déjà  les  variations  en  fonc- 
tion de  la  température  subies  par  le  volume  de  l'eau  entre 
100  et  200  degrés  :  cette  formule  empirique  reposait  sur 
des  expériences  passablement  exactes.  Ayant  à  ma  disposi- 
tion un  appareil  beaucoup  plus  précis  que  celui  dont  je 
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m'étais  servi,  je  repris  ces  recherches  avec  tous  les  soins 
nécessaires. 

L'eau  sur  laquelle  j'opérais  était  tirée  d'une  fontaine  de 
la  localité;  chaque  portion  était  soumise  à  une  forte  ébuUi- 
tion,  pour  expulser  l'air,  puis  elle  était  filtrée  et  refroidie 
en  vase  clos.  L'eau  de  notre  bassin  du  Logelbach,  amenée 
à  travers  un  terrain  argileux  et  siliceux,  est  d'une  pureté 
telle,  que  la  distillation  était  superflue  :  pour  le  faire  ad- 
mettre^ il  me  suffira  de  dire  qu'il  est  inutile  de  nettoyer 
plus  que  de  trois  en  trois  mois  les  générateurs  à  vapeur 
qu'elle  alimente  et  dont  quelques-uns  évaporent  jusqu'à 
i5ooo  kilogrammes  par  jour,  et  encore  est-il  bon  d'ajouter 
que  les  crasses  durcies  qui  s'attachent  aux  parois  de  ces 
chaudières  sont  formées  en  grande  partie  des  graisses  brû- 
lées de  la  machine  à  vapeur  et  du  limon  ou  du  sable  en 
suspension  dans  l'eau  alimentaire. 

La  dilatation  de  l'eau  de  —  lo  à  4-  loo  degrés  ayant  été 
étudiée  avec  une  exactitude  très-grande  par  Despretz,  je  me 
suis  servi  des  données  de  cet  habile  physicien  pour  trouver 
le  coefficient  de  dilatation  du  réservoir  RR,  et  je  n'ai  con- 
tinué l'étude  qu'au-dessus  de  lOO  degrés.  Voici  les  résul- 
tats de  l'une  de  mes  expériences  : 

Fappareil 
De  à  déverse    de  mercure  à      soit,  eau  à  zéro. 

o  o  kii  o  kii 

101,7  119,7     \  l  y6Q^2  28  0,102678 

119,7       '4o,i7(  ï>79^*         ^'8  0,131982    

140,17     160,68  (  *>9%7         28  0,144325'       ^ 

160,68     181,95)  2,2686         28  0,167075 

'^^'9^  0,546060 

Nous  allons  voir  tout  de  suite  que,  dans  ces  limites  de 
température,  la  dilatation  de  l'eau  est  plus  facile  à  traduire 
par  une  formule  d'interpolation  qu'entre  zéro  et  100  de- 
grés. En  posant 

p={t—ïOo)a-h  (t  —  iooyb  4-(/— ioo)^c  4-  (t—iooyd 
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et  en  déterminant  les  quatre  coefficients  constants  à  Taide 

des  valeurs  précédentes  de  p  et  de  f  qui  se  correspondent, 

on  trouve 

a  =  o,oo5ioo23i7, 

^  =  o , 000034 ' 3307, 

c  =  —  0,0000003387103, 

d=  -\-  0,0000000020855475, 

et  la  formule  d'interpolation  ainsi  obtenue  traduit  les  faits 
avec  toute  l'approximation  désirable.  Dans  une  expérience 
distincte  de  la  précédente,  où  la  température  initiale  était 
de  100. degrés  et  où  l'appareil  a  été  porté  sans  interruption 
à  i65°,  76,  la  quantité  de  mercure  déversée  a  été  de  578 1^%  8. 
Notre  équation,  en  y  posant 

{t  —  100)  =(165,76  —  100)  =  65^,76, 
donne 

p  =  o^**,42567g. 

En  multipliant  ce  poids  d'eau  à  zéro  par  i,oo433,  qui 
est  le  volume  du  liquide  à  3o  degrés,  et  divisant  par 
i,/c)o54o54,  qui  est  le  volume  du  mercure  à  3o  degrés,  on 
trouve  que  la  quantité  de  mercure  déversée  eût  dû  être 
578iSS34  au  lieu  de  578i6%8. 

Dans  l'expérience  d'où  j'ai  tiré  les  valeurs  de  a,  i,  c  et  d^ 
j'ai  ptsé  le  raercuret.  déversé  pour  huit  intervalles  de  tempe- 
ratures  :  quatre  étaient,  comme  on  a  vu, 

(i'9%7  —  ioï%7)»        (i4o%ï7  —  »  "9%7)> 
(160°, 68  —  i4o%  17),     (i8i%95  —  i6o%68); 

les  quatre  autres  étaient 

(io9%54  —  ioi°,7),        (i29°,47  —  io9«,77), 
{i5i"— i29°,47),  (i7i»,6  — i5i«). 

Le  poids  total  de  mercure  déversé  à  partir  de  101^,7  et 
répondant  à  ces  accroissements  a  été 

o  kil 

574,6  pour  109,54  soit,  en  eau  à  zéro     0,04221723 

»  »  »       0,16353481 

n         ,      9  »  0^30809906 

•  »  »         0,46138977 


2225,8 

V        129,47 

4193,4 

»     i5i 

6279,5 

»  171,6 
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Endétcrminantd'abordlavaleurdep  pour  (101,7 — 'oo), 
on  a 

p  zzn  o"*,  00876739; 

ajoutant  cette  quantité  aux  poids  d'eau  qui  précèdent,  il 
vient  : 

o 

Pour  109,54  —  100  \         {  o,o5o9î483  u  =  109,54 

»      129,47 — 100  f     10,17228241  r,  =  129,87 

»      i5i        — 100  1^""  10,81679666  f,=  i5o,82 

»     171 56    — 100)         '0,47008787  fs=i7i>58 

En  posant  T  =  72  et  T  =  71 ,  on  trouve 

.  p  =  0,47878628,     p  =  0,46595087; 

la  quantité  d^eau  à  zéro  déversée  était  0,47008787.  Posant 
la  proportion 

(0,47878628  —  0,46595087)  :(  0,47008787  —  0,46595087) 
::  I*»  10,00788591  : 0,00418700::  nxy 

X  :=  o ,  53, 

d'où 

T  =  7i,58    et    ^  =  171, 58. 

C'est  par  ce  procédé  d'approximation  qu'ont  été  calculés 
les  autres  nombres  exprimant  t. 

Je  donne  à  dessein  ici  cet  exemple  de  résolution  de  l'é- 
quation JE?  =  af  4-  ii*  4-  et*  -h  dt^  par  rapport  à  f ,  parce 
que  nous  aurons  à  en  faire  fréquemment  usage  plus  loin, 
et  pour  montrer  combien  elle  est  facile.  On  voit  que  les 
températures  calculées  d'après  les  poids  expérimentaux 
de  p  diffèrent  extrêmement  peu  des  températures  observées. 
D'où  je  conclus  :  i®  que  les  expériences  faites  avec  l'appa- 
reil précédemment  décrit  sont  très-correctes  ;  2°  que  la  di- 
latation de  l'eau  au-dessus  de  100  degrés  s'exprime  très- 
exactement  par  une  équation  du  quatrième  degré  à  quatre 
constantes  expérimentales. 

Il  nous  est  facile,  à  l'aide  des  données  précédentes,  de 
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déterminer  le  volume  de  Teau  k  une  temp^^rature  quel^ 
conque. 

D'après  Desprelz,  le  volume  de  l'eau  à  4  degrés  étant  t, 
celui  du  liquide  à  loo  degrés  est  i,o43i5.  A  zéro,  la  capa- 
cité de  RR  est  7***,  9254;  à  100  degrés,  elle  est,  d'après  ce 
que  nous  avons  vu, 

V  =  7,9254(14-0,00005024. 100)  =  7"',  96522; 

la  quantité  d'eau  expulsée  du  réservoir  est  donc,  à  100  de- 
grés, 

7 ,9254 . 1 9  043 1 5  —  7 ,96522  =  o'^**,  2978265  ; 

de  100  à  200  degrés  (par  exemple),  la  quantité  expulsée 
serait,  d'après  notre  formule, 

p  =  o*^'*,  72 1 19832; 

de  4  à  200  degrés,  la  quantité  totale  serait 

0,72119872  H-  0,2978265  =  1^*^,01852482, 

et  il  resterait  dans  le  réservoir 

7 ,  9254  —  1,01 852482  =  6 ,9068752  ; 

mais,  à  200  degrés,  le  volume  de  RR  est 

7,9254(1  H- 0,00005024.200)  =8,oo5o4234; 

à  200  degrés  le  volume  spécifique  de  l'eau  est  donc 

8,0054234       t'a      ^ 

6,9068752  ^'''^^99^- 

C'est  ainsi  que  j'ai  calculé  les  valeurs  qu'indique  le  ta- 
bleau suivant  : 

200  degrés'      1,158996 

.  ]8o  »  1,12678 

160  »  i,ioi49 

i4o  u  I ,07949 

120  »  1,05992 

100  »  i,o43i5 

Bien  que  l'élasticité  propre  au  liquide  ne  puisse  inter- 
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venir  que  pour  Irès^peu  de  chose  ici,  il  est  bon  cependant 
de  se  rappeler  que  tous  ces  volufines  répondent  à  une  pres- 
sion de  II"*, 5  de  mercure,  soit  iSySpâ.  ii,5  =  i56"',354 
d'eau  à  zéro. 

L'équation  suivante  traduit  très-bien  aussi  les  variations 
de  température  et  de  volume  de  Teau  entre  i  oo  et  200  degrés  : 

f»z=  I  H-  0,00010867875^-4-  o, 000008007 3653/' 

-f-  0,0000000028730422/^  —  0,0000000000066457081  /^. 

Pour  les  personnes  qui  se  servent  de  l'arithmomètre  de 
M.  Thomas,  la  résolution  de  ces  deux  équations  du  qua- 
trième degré  en  t  ne  présente  aucune  difficulté,  ou,  pour 
mieux  dire,  ne  coûte  que  peu  de  temps.  En  les  écrivant 
sous  la  forme 

pz=t\a-['t[b-\-t{c  +  dt)^,  (p— i)=:r|A-4-r[BH-f(C-hDr)]|, 
et  par  conséquent,  pour  p,  par  exemple  : 

8/7  6  4 

p^=i  rjo,oo5ioo23i7  -1-  /[o,oooo34i33o7 

'    —  ^(0,0000003387103  —  0,0000000020855475  r)]j; 

l'opération,  conduite  dans  l'ordre  indiqué  par  lés  chiffres  i, 
2,  3,. . .,  s'exécute  en  deux  minutes,  alors  même  que  t 
renferme  cinq  chiffres  (181°,  64  par  exemple). 

Dilatation  de  Vàlcool  anhydre, 

m 

L'alcool  de  M.  Menier,  déshydraté  presque  complète- 
ment déjà,  a  été  redislillé  sur  de  la  chaux  vive  et  puis  dis- 
tillé une  dernière  fois  sans  addition  de  chaux,  afin  d'en- 
lever les  parties  calcaires  qu'aurait  pu  avoir  entrainées  la 
première  distillation. 

Voici  les  résultats  d'une  première  expérience  : 

de  mer- 

De  à  il  se  déverse        cure  à  soit,  alcool  à  zéro. 

00  gr  o  kii 

19,09         59,02  j  46o2,2r=Po      27  0,298214781 

59,02  100, 36  f    5529,2=:?,  3o,5  0,225037841 
100, 36  124,81 1'  3890,2  =  ?,  3i,5  o , 32044080 ('^ 
124,81  i5i,3  )    5i55,2  =  P3  32,5  0,26757566) 
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J'ai  admis,  pour  cet  alcool,  la  densité  tabulaire  0,8095, 
et,  pour  calculer  lé  volume  de  Talcool  à  la  température 
qu'il  avait,  ainsi  que  le  mercure  en  BB,  j'ai  pris  la  formule 
de  M.  Kopp.  On  a  ainsi,  pour  le  poids  de  Talcool  à  zéro 
descendu, 

0,8095  (i -1-0,00018018/)  P 

13,596  (i  -+-  0,00104139/  -+-  0,0000007836/'  H-  0,000000017618/*) 

Il  est  bon  de  dire  ici  que  ce  n'est  point  à  chaque  por- 
tion isolée  Po,  Pi,. . .  que  devait  s'appliquer  la  formule 
précédente,  maïs  aux  sommes  successives  (Po-l-Pi), 
(Po  -h  Pi  -H  Pt), ....  En  effet,  c'était  tout  l'alcool  descendu 
en  BB  qui  se  trouvait  à  la  température  variable  27  degrés, 
•  3o°, 5,. . .,  et  non  chaque  partie  descendue.  On  a,  en  un 
mot, 

/?o  =  poPo>      /?.  =pi{Po  -+-  Pi)  —  poPo, 

/?2  =  p2(PoH-Pl   +   P»)— /^O   —  /?|. 

Pour  des  liquides  aussi  dilatables  que  ceux  dont  il  s'agit 
dans  ce  Mémoire,  il  était  nécessaire  d'avoir  égard,  comme 
il  précède,  aux  changements  qui  pouvaient  survenir  dans 
la  température  du  liquide  descendu  en  BB. 

En  posant,  comme  pour  l'eau*, 

p  =  at  -\-  bt^  -\-  ct^  -+-  dt\ 

et  déterminant  les  coefficients  à  l'aide  des  quatre  paires  de 
valeurs  expérimentales  de  ce  tableau,  on  trouve 

a  =:  o , 00543 1 8742, 

h  z=  o ,000023740396, 

c  =  —  0,00000016841703, 

r/r=r  -f-  0,00000000084068686. 

On  va  voir  que  cette  équation  du  quatrième  degré  en  t 
traduit  très-bien  les  faits  sur  toute  l'étendue  de  l'échelle  où 
j'ai  opéré.  Dans  l'expérience  qui  vient  de  nous  servir  à 
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délerminer  a,  h^  c  et  d^  je  n'ai  fait  que  les  quatre  pesées 
•de  mercure  indiquées;  dans  la  suivante,  la  température  a 
été  portée  àe  63°, 6  à  i5o°,4  ™  neuf  intervalles,  et,  par 
suite^  en  neuf  pesées  de  mercure  : 


Poids  d'alcool  \  xéro 

Température 

descendu 

enBB 

i 

f 

9 

rcel. 

P 

calculé. 

< 

) 

kil 

kll 

63,6 

0, 

0, 

7' 

'9' 

0,0617 

0,0612 

83 

,39 

0,0879 

0,0878 

93 

,33 

0,0797 

0,0796 

]o3, 

,36 

0,0843 

0,0844 

112, 

,38 

0,0823 

0 , o8o3 

123, 

,5o 

0,1061 

0 , I 059 

129 

,28 

b,o583 

0  »  0687 

i4o. 

,66 

0 , I 243 

0,1242 

i5o, 

,4o 

0 , I I 36 

0, 1161 

Les  différences,  très-petites  d'ailleurs,  qui  existent  entre 
les  poids  calculés  et  les  poids  déduits  des  pesées  directes  du. 
mercure,  relèvent  plutôt  des  fautes  expérimentales  que  de 
rinsufQsance  de  la  formulç.  Si  nous  parlons  de  la  totalité 
du  mercure  déversé  entre  63^,6  et  i5o°,4,  nous  arrivons 
encore  à  une  confirmation  simultanée  de  l'exactitude  des 
expériences  et  de  la  formule.  Le  poids  total  du  mercure 
était  13*^*^,6*932,  sa  température  aS  degrés;  ce  qui  donne 

0,8095    1,0045045      ^  a  1  kîi       Q 

^^T3;5i6-i,o26...3  •'3,693.  =  o^-,798..977 

en  alcool  à  zéro.  D'après  la  formule,  ce  poids  eût  dû  être 
(1,2111542  —  0,4119243),  soit  0,7992299,  c'est-à-dire 
o*'**,ooi  II  de  plus. 

Il  nous  est  facile,  maintenant,  de  déterminer  le  volume 
de  l'alcool  à  une  température  f,  celui  de  l'alcool  à  zéro  étant 
pris  pour  unité. 
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Soit  p  le  poids  d'alcool  à  zéro  expulsé  du  réservoir  de 
zéro  à  f  ;  celui  de  l'alcool  restant  dans  le  réservoir  est 
(7i9^54. 0,8095 — p).  A  ty  le  volume  du  réservoir  est 
7,9354(1  4-  o,oooo5o240î  ^^  représente  par  conséquent 
un  poids,  7,9254-0,8095.(1  +  o,oooo5o24^)  d'alcool  à 
zéro.  Le  volume  du  liquide  à  t  est  donc 

7,9254-0,8095(1  -4-  o,oooo5o24^) 

■"  7,9254.0,8095  —  /? 

6,41661  i3(i  H-  o,oooo5o24^) 

~~  6,4i66ii3 — p 

Cette  équation  nous  donne,  à  Taide  de  (p  =  ^ t), 


V 

p 

V 


à       o  degré 
,05429275         à     5o  degrés 

,12734849  à  100  » 
,24073712  à  i5o  » 
,47664887         à  200       » 


Posant  J^  =  Ar-hB«*-|- Ct*  +  D«*  et  déterminant  A, 
B,  C  et  D  à  Taide  des  quatre  paires  de  valeurs  précédentes 
de  i^  et  de  f ,  on  trouve 

p  =  H-  0,00073892265 f-+-  o,ooooio55235/' 

—  0,000000092480842/^  -h  0,00000000040413567/^^ 

équation  qui  nous  fait  connaître  ^  avec  la  même  approxi- 
mation que  pz=:(!ft  nous  donne  p. 

Dilatation  de  Véther  sulfurique. 

L'éther  sulfurique  est,  comme  l'a  très-bien  fait  remar* 
quer  M.  Regnault,  un  des  corps  les  plus  difficiles  à  obtenir 
purs.  Il  me  semble  qu'il  n'est  guère  possible  de  l'obtenir 
sans  aucun  mélange  d'alcool.  Mais  il  est  un  autre  genre 
d'impureté  qui,  je  crois,  n'a  pas  été  étudiée  jusqu*ici.  Elle 

4. 
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est  due  à  la  présence,  soit  d'un  gaz  dissous  dans  le  liquide, 
soit  d'u^  liquide  extrêmement  volatil,  qui  faû  que  fort  sou- 
vent Téther  mousse  comme  du  Champagne.  Je  me  suis 
servi  d'éther  de  différentes  provenances,  et  la  plupart 
avaient  ce  caractère. 

Pour  les  recherches  dont  je  parle,  une  pureté  absolue 
n'était  pas  indispensable  ^  quelques  dix-millièmes  d'alcool 
ou  d'eau  n'eussent  point  modifié  les  résultats  d'une  ma- 
nière appréciable.  Le  principe  volatil  dont  il  est  question 
ici  pouvait,  au  contraire,  fausser  complètement  les  résul- 
tats obtenus.  En  effet,  par  la  disposition  de  mon  appareil, 
un  gaz  qui  se  serait  dégagé  du  liquide  pendant  réchauffe- 
ment se  serait  accumulé  au  haut  de  RR  et  aurait  faussé 
toute  l'expérience  sur  la  dilatation  du  liquide.  J'ai  donc 
dû  porter  toute  mon  attention  sur  ce  point  délicat.  Avant 
d'introduire  l'élher  dans  le  réservoir  RR,  j'avais  soin  de 
raréfier,  à  l'aide  d'une  pompe,  l'air  restant  dans  les  flacons 
pleins  d'élher,  et  de  provoquer  ainsi  une  forte  ébullition 
du  liquide  ]  et  puis,  après  avoir  disposé  l'appareil  comme 
pour  une  expérience,  je  chauffais  fortement  RR,  je  laissais 
refroidir  lentement,  je  rouvrais  le  bouchon  bbVb'  pour 
remplir  de  nouveau  dans  le  cas  où  il  se  serait  formé  un  sac 
de  gaz  au  haut  du  réservoir,  et  ce  n'est  qu'après  cette  opé- 
ration que  l'expérience  commençait.  J'ajoute  maintenant 
que,  par  la  manière  même  dont  marchait  l'expérience,  je 
savais  à  coup  sûr  quand  il  s'était  dégagé  un  gaz  de  mes 
liquides-,  l'écoulement  du  mercure  alors,  au  lieu  de  com- 
mencer et  de  cesser  d'une  manière  nette  quand  on  chauffait 
ou  qu'on  cessait  de  chauffer  RR,  marchait  par  saccades,  et 
le  mercure  se  balançait  dans  la  branche  horizontale  du  tube 
de  déversement. 

L'éther  dont  je  me  suis  servi  avait  à  fort  peu  près  la  den- 
sité o,  73658  indiquée  par  les  tables.  Entre  27  et  Sa  de- 
grés, le  coefficient  de  dilatation  est  ô,ooi6i,  d'après 
l'équation  donnée  par  M.  Kopp.  On  a  donc  pour  le  poids/? 


De 

h 

déversé 

à 

0 

0 

k 

0 

19,66 

5o,3 

5,1938 

27 

5o,3o 

80,29 

5,7547 

3i 

80,29 

109,67 

6,6088 

33 

47»  67 

120,07 

I 5, 3642 

32 
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d'ëlher  descend  a  en  BB  et  supposé  à  zéro 

7,9254 ( I  H-  o,oooo5o24/)  ^ 

(1-1-0,00161^)13,596 

o, 73658  /i -f-o,oooi8oi8f' 

13,596     \    i-ho,ooi6if 

P  étant  le  poids  de  mercure  à  t  déversé. 

Voici  les  résultats  de  deux  expériences  très-bien  con- 
duites : 

il  s^cst      de  mercare  soit, 

éthor  à  léro. 

kil 
0,2712387 

0,29702344 

O , 33868384 
0*79696978 

Ces  quatre  paires  de  valeurs  de  p  et  £  nous  donnent 
pour  les  quatre  coefficients  de  l'équation 

/?  =  ar -h  ^^'  -f-  c^  -f-  di*  =  f(t): 
«=0,007697439, 
b=o^  000020049353 , 
c  =  —  0,0000001073201, 

d=:  -t-  0,0000000008404042338. 

Nous  atons  ensuite,  pour  le  volume  k  t  : 

o, 73658 .  7,9254  (i  -f- o , oooo5o24 '  ) 

0,73658.7,9254 — p 

5,8376911  (i  -ho,oooo5o240 

5,837691 1  — p 

En  déterminant  ainsi  s^  pour  3o,  60,  90  et  120  degrés,  et 
introduisant  les  quatre  valeurs  dans  Téquation 


on  trouve 


A  =  o  ,00 1 3489059 , 
B  =  o  ,0000065537  , 

c  =  —  0,000000034490756, 

D=  -f  0,00000000033772062. 
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levais  montrer  que  l'équation  ci-dessus  p  =  cp  (<)  donne /? 
avec  une  très-grande  approximation,  et  quMi  en  est,  par 
suite,  de  même  de  l'équation  déduite  i^  ==  f  (t). 

Dans  l'expérience  précitée,  ou  j'ai  porté  la  température 
de  47°j66  à  lao^jO^,  j'ai  fait  trois  pesées  de  mercure  : 

De  à  Pois  de  mercure  déversé, 

o  o  kil  o 

47i66  98,85 >o»o97     à  28 

98,85        109,51 2,5236  à  3o,5 

109,51         120,07 2,7436  à  3o 

Ces  poids  équivalent,  en  éther  à  zéro,  à 

kll  kil 

2y?=ro,53o32477,  A/?  =  o,53o32477, 

2/7=:  0,65168091,      A/?  =:o,l2l356l4> 
2/?  =:  0 ,79696978,     Ay?  =  0, 14529887. 

De  zéro  à  120^,07,  le  poids  d'éther  déversé  est,  d'après 

notre  formule, 

p=:  1^*^,202182384. 

En  retranchant  de  ce  poids 

(0,121 356 1 4  4-  o ,  1 4528887  )  =  o ,  2666450 1 , 

le  reste,  o*'**,  93  553  737,  est  ce  que  l'appareil  a  dû  expulser 
d'éther  à  zéro,  depuis  zéro  à  98**, 85.  Calculant/; à  l'aide  de 
la  formule  pour  98^,85,  il  vient 

/?  =0,93338314. 

La  diflférence  2«'^,i54  constitue  une  erreur  de  0,00029, 
soit  trois  dix-millièmes  seulement.  Je  ferai  remarquer  que 
cette  grande  approximation  confirme  à  la  fois  l'exactitude 
de  la  formule  empirique  et  celle  de  mes  expériences , 
puisque  a,  b^cei  d  ont  été  calculés  avec  les  données  de  deux 
essais  distincts  faits  entre  19*^,66,  et  109^,67,  et  4y^^66  et 
1 20*^,07. 
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Dilatation  de  Vessence  de  térébenthine. 

A  zéro,  la  densité  de  cette  essence  était  0,854477*  Entre 
22  et  32  degrés,  le  coefficient  de  dilatation  moyen,  et  sen- 
siblement constant,  est  0,00095.  Il  vient  donc 

0,854477  ('  -+-  o,oooi8oi8f) 

13,596(14-0,00095^) 

=  0.06.847676  (■+».ooo'8o;8A  p 

^'      '        \        1-4-0,00095^       / 

pour  le  poids  p  d'essence  à  zéro  expulsé  de  notre  réservoir 
entre  zéro  et  t  degrés,  le  poids  du  mercure  déversé  étant  P. 

Pappareil    de  mercure  soit, 

De  à  déverse  à  essence  à  z('ro. 

o  o  kil  o  kil 

17,99  60, 3o  4>ï522  22  0,24623112 

60, 3o   101,67   4>'^4^   ^4   0,26270927 

101,67         139,63        ^^01^2,        3o  o.246i3i55 

139,63         161,45        2,4256         32  0,14722188 

On  tire  de  là,  pour  l'équation 

p=zff[t)-=.  at-\-  bt^  -I-  ct^  -^<It*  : 

a  =  o ,  004353983 1  , 
b  =  0,000028736257 , 
c=i  —  0,00000018331952, 
r/  r=r  H-  o ,  00000000045388 1 93  ; 

et,  par  suite, 

/i  3=  ri  0,0043539831 

4^  r  [0,0000287  36257  —  r(o,ooooooi  833 1952 

—  0,000000000453881 93 /)]  j. 

Le  volume  de  l'essence  à  t  degrés  est  donc 

0,854477  •  7,9254(1 -Ho, oooo5o24/) 

~"  0,854477  •  1^9'^H—P 

6,77207202  (i  -h  o,oooo5o24^) 

6,77207202 — p 
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Cette  équation  donne ,  à  l'aide  des  valeurs  trouvées 
d'abord  pour  p^ 

p=z  I  à       o  degré. 

rz=:  1 ,03400788  à  4^  degrés, 

p  r=  1 ,  076670 1 3  à  80       » 

f' =  j ,  1 2452823  à  120       9 

(;=:  1 ,  1 7836433  à  160       »» 

Ces  volumes  sont  très-sensiblement  les  mêmes  que  ceux, 
que  donne  l'équation  tirée  par  Kopp  de  ses  propres  re- 
cherches. On  a,  en  effet, 

ç=  i 
P=i,o3886 

Vz=:  I  ,08226 
P=r  1,12848 
V=   1  ,17578 

en  résolvant  l'équation  de  Kopp,  ou 
i'  =  i-f-  o ,  0009003  ^  -f-  o ,  00000 1 9595  ^  —  o ,  0000000045 1*. 

Les  faibles  différences  qui  existent  entre  mes  nombres  et 
ceux  de  Kopp  peuvent  dériver  de  la  nature  des  essences 
essayées,  de  la  pression  énorme  sous  laquelle  ont  été  faites 
mes  expériences,  et  enfin  de  ce  que  ma  formule  à  quatre 
termes  traduit  mieux  les  faits  que  celle  à  trois  termes  de 
Kopp. 

En  se  servant  des  quatre  volumes  ci-dessus  pour  déter- 
miner les  constantes  de  Téquation 


on  trouve 


p  =  1  4-  A^  -h  B/2  -h  C^»  H-  D/S 

A  :=  o ,00068661 346, 

B  =  o , ooooo5oo 1 9897, 

C  =  —  0,0000000255863 16, 

D  =  -+-  o  ,000000000069055495. 
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Dilatation  du  sulfure  de  carbone. 

Afin  d'enlever  à  ce  corps  les  traces  de  soufre  qu'il  pou- 
vait tenir  en  dissolution,  je  l'ai  battu  avec  une  forte  les- 
sive de  soude,  puis  distillé  au  bain-marie  sur  un  grand 
excès  de  tournure  de  cuivre. 

La  densité  du  sulfure  est,  comme  on  sait,  1,29312.  Le 
volume  de  ce  liquide  est,  d'après  M.  Pierre, 

v=.  I  -h  0,0011398/  -h 0,000001 3 707 r*-f- 0,0000000 191 23 f% 

A  3o  degrés,  on  a  i'  =  i  ,o3594395i.  Posant 

(i  ,035943961  —  1)  :  3o  =  0,001 19813=:  a  (const.), 

il  vient 

1,29312     /i -ho,oooi8oi8r\ 

13,596      \i -4-0,00119813^/ 

r       o  /;^ /i  H- 0,00018018  A 
=:o,oq5iio32oP cTT-  1 

'  ^  \1  +  0,00119813// 

pour  la  relation  qui,  à  /  degrés,  existe  entre  le  poids  P  de 
mercure  déversé  et  le  sulfure  (ramené  à  zéro)  qui  descend 
de  RR  en  6B. 


il  B^est      c 

le  mercure 

soil, 

De 

à 

déyersé 

a 

sulfure  à  zéro. 

0 

0 

kii 

0 

kil 

22, 

iSg 

54, 

,66 

4,0720 

24 

0,37821881 

54, 

,66 

85, 

49 

49IO22 

3i 

0,37826211 

85, 

.49 

ii3. 

'9^ 

4,0790 

32 

0,37572649 

ii3, 

.95 

145; 

,66 

5,o5oo 

33 

0,46466922 

On  tire  de  ces  données,  pour  l'équation 

a  =  0,01152519049 

A  =  —  0,000000477 i35oi , 

€■=-{-  0,000000042064549» 

d-=:  0,00000000012563739  ; 
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et,  par  suite, 

^=^jo,oii  5251904 

— /[o,  00000047  7  i35oi  — /  (0,000000042064549 

-4-0,0000000001 2563  7  39  r)]j; 

Le  volume  du  sulfure  est  donc 

1 ,29312.7,9254(1  -+■  o,oooo5o24^)  p 

1,29312  .  7,9254—/? 

10,24849325(14-0,00005024^) 

I o , 24849325  —  p 

En  déterminant  p  pour  40,80,  120  et  160  degrés,  on 
trouve  ensuite 


if 


,04946468, 

,10607886, 

,17514788, 

,26572164, 


ce  qui  donne,  pour  nos  coeflScients  de  Téquation 

A  =  o , 00 1 1 680559 , 

B  =  o ,  00000 1 6489598 , 

C  =  —  o , 0000000008 I I I 9062 , 

D 1=  -4-  0,000000000060946589. 

Il  me  reste  à  montrer  dans  quelles  limites  nos  deux  lois 
empiriques 

p  =1  at -{- bt?  -ir  ct^  -\- dt^  et  p  =  I  H-  Af  -f-  B/2  h-  C/«  -h  D^ 

traduisent  les  résultats  de  l'observation.  Je  prends  au  ha- 
sard,  parmi  les  diverses  expériences  que  j'ai  faites  sur  le 
sulfure,  et  au  lieu  de  partir  de  la  température  pour  com- 
parer le  poids  de  sulfure  déversé  réellement  avec  le  poids 
calculé,  je  calcule,  au  contraire,  la  température  en  partant 
du  poids  réellement  déversé. 

La  température  initiale  étant  48^ 924,]^ ai  chauffé  de  ma- 
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nîère  à  faire  déverser  successivement  : 

«r  o  kil 

4202 ,8  de  mercure  à  a5  ;  soit  sulfure  à  zéro,  eu  tout  o  ,38985288 
3i2i,i  »  26;  •  0,67869982 

2057,2  »  27;  »  0,86848507 

3925,8  »  28;  9  1 ,28072098 

La  température  Gnale  a  élé  14^^^  65.  Si  à  l'aide  de  notre 
équation  nous  calculons  le  poids  de  sulfure  déversé  entre 
zéro  et  141**,  65,  nous  trouvons  i*'", 798 10486.  En  retran- 
chant de  ce  nombre  successivement 

i*'**, 2307 2098,  (i  ,28072098  —  0,38985288), 
(1,28072098  —  0,68869982),  etc., 

il  vient 

kil 

0,56238388  de  zéro  à  r», 

0,95223578  »  t,y 

1 ,24108820  »         (7, 

1 ,48086895  »         ^3. 

En  calculant  les  valeurs  de  fo?  '19  ^19  ^39  ^  Taide  de 
la  formule  et  par  la  méthode  d'approximation  que  j'ai  in- 
diquée, on  trouve  : 

o  o 

48,42  au  lieu  de     4^>^4  donnés  par  le  thermomètre. 
80,53  »  80, 38  • 

« 

102,92  9  102,8  • 

116,87  "  116,88  >» 

Ces  nombres  coïncident  autant  qu'on  peut  le  désirer,  et 
cette  coïncidence  est  des  plus  significatives.  Remarquons, 
en  effet,  que  nos  coefficients  a,  i,  c,  d  ont  été  déterminés 
avec  des  températures  partant  de  22  degrés  et  s'élevant 
jusqu'à  146  degrés  ;  les  intervalles  étaient 

22%  89  =  54%  66  =  85«,  49  =  1 1 8«,  95  =  1 45«,  66. 

L'application  que  nous  venons  de  faire  porte  sur  des 
nombres  notablement  différents  : 

48s42  =  8o*,58=  io2«,92s  ii6»,87=  i4i«,65; 
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la  formule  empirique  est  donc  correcte  pour  des  points 
très-éloignés  de  ceux  qui  ont  servi  à  Tétablir. 
Il  suit  de  là  que  l'ëquation  dérivée, 

f'  =  I  -4-  A/  -t-  Bf  ^  4-  Cr*  -f-  D/S 

répond  elle-même  aux  faits  avec  une  grande  approxima- 
tion. 

Dilatation  du  bichlorure  de  carbone. 

Ce  liquide,  ainsi  d'ailleurs  que  tous  ceux  que  j'ai  étu- 
diés, provenait  de  la  manufacture  de  notre  consciencieux 
et  habile  fabricant  de  produits  chimiques,  M.  Menier.  Sa 
densité  était  à  fort  peu  près  celle  que  donnent  les  tables 
usuelles,  ou  1 962983. 

Dans  les  expériences  où  la  température  était  poussée 
très-haut,  le  chlorure  corrodait  légèrement  la  surface  de 
l'agitateur  que  j'avais  eu  le  tort  dç  faire  en  tôle  de  fer.  Le 
liquide  prenait  alors  une  odeur  plus  pénétrante,  et  un  peu 
chlorée.  J'ajoute  en  passant  que  les  propriétés  anesthé- 
siqueS;  déjà  si  puissantes,  du  bichlorure  se  trouvaient  en- 
core accrues  par  là.  En  transvasant  simplement  le  liquide 
après  l'expérience,  le  peu  de  vapeur  que  j'en  ai  res{)iré  a 
suffi  pour  me  faire  perdre  presque  complètement  connais- 
sance, en  moins  de  deux  minutes  ;  et  il  en  est  arrivé  de 
même  à  un  jeune  homme  qui  m'aidait  \  il  nous  en  est  resté 
une  fatigue  et  un  tremblement  général  des  muscles,  pen^ 
dant  cinq  à  six  heures. 

Je  ne  pense  pas  cependant  que  la  décomposition  dont  je 
parle  ici  ait  pu  fausser  sensiblement  le  résultat  des  expé^ 
riences.  Elle  ne  portait  en  cflfet  que  sur  de  très-faibles 
quantités  du  liquide^  il  suffisait  de  le  battre  avec  un  peu  de 
lessive  de  soude  pour  lui  rendre  toute  sa  pureté  et  tout  son 
arôme  agréable.  Après  chaque  expérience  je  soumettais  le 
chlorure  à  cette  épuration  et  à  une  distillation  au  bain-marie. 

Comme  d'après  M.  Pierre  le  coefficient  de  dilatation  du 
chlorure  à  o  et  à  100  degrés  ne  s'élève  que  de  0,001 184  à 
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OyOOi336,  et  que  le  liquide  descendu  en  BB  ne  dépassait 
jamais  3o  degrés,  j'ai  admis  la  formule 

1,62983    I  H- o, 00018018/ 

^  13,596  I  +  0,OOI2f  * 

pour  déduire  du  poids  P  de  mercure  déversé  le  poids  p  du 
chlorure  à  o  degré  expulsé  de  RR.  Voici  les  données  d'après 
lesquelles  j'ai  déterminé  les  coefficients  de  Téquation 

/?  =  «r  H-  A/»  -f  c/3  -h  dJt^, 

il  s^est    de  mercure  soit 


De 

à 

déversé 

à 

chlorure  à  zéro. 

0 

•  0 

kil 

0 

kil 

31,29 

76,46 

5,8448 

5.6 

0,67971082 

76,46 

99^79 

3,1955 

28 

0,37057347 

99»  79 

ii4,o5 

2,0235 

29 

0 , 23534354 

i4,o5 

140,67 

4,0255 

3o 

0,46611704 

On  tire  de  ces  valeurs  : 

a=i  0,013220786, 

h  =z o ,0000267 I 3684, 

c  =  —  0,0000001687386^ 

d=i  -\-o  ,0000000006854 1627 , 
ou 

/?  =/l  0,013220786 

H-  ^[0,00002671 3684  —  /(  0,000000 1687  386 

—  0,00000000068541627  r)]j. 

Cette  équation  empirique  traduit  parfaitement  les  phé- 
nomènes, ainsi  qu'on  va  voir.  Je  cite  pour  cela  les  autres 
pesées  faites  dans  la  même  expérience,  en  exprimant  de 
suite  en  chlorure  le  mercure  déversé  : 

Bichlorure  de  carbone  à  zéro 


De 

à 

observé. 

calculé. 

0 

0 

kil 

kil 

18,88 

44,36 

0,3713 

0,368884 

44,36 

60,93 

0,2493 

0 , 249028 

60,93 

9ï>^4 

0,4700 

0,470^94 

9»>4 

127,02 

0,5976 

0,596532 

(6.) 

Dans  une  autre  expérience  que  je  citerai  ailleurs  plus  en 
détail,  la  température  a  été  portée  de  5o  degrés  â  89^,06,  . 
puis  à  i4i^9o5.  La  formule  donne 

(i^",3i336465-o^**,7iioi5o5)=:o»'",6o23496o 
et 

(2^'^  19407904-  i^^", 3 1 336465 j^ro»^", 8807 1439, 

pour  les  poids  du  chlorure  à  o  degré  expulsés  :  en  réalité 
ces  poids  étaient  o'''^,6o37  et  o^^^ySSu'j.  Les  faibles  diflfé- 
rences  trouvées  ainsi  entre  les  valeurs  calculées  et  les  va- 
leurs expérimentales  de  p  peuvent  tout  aussi  bien  dériver 
d'erreurs  d'observation  que  dePinexactitude  de  la  formule. 

Avec  les  données  précédentes,  il  nous  est  facile  de  déter- 
miner le  volume  du  bicblorure  dé  carbone  à  une  tempéra- 
ture t,  le  volume  à  o  degré  étant  i . 

A  o  degré,  le  poids  de  chlorure  contenu  en  RR  est 

7"^", 9254.  1,62983=  12^*^,91705  =  P». 

A  tj,  il  est 

(i2''*^9i7o5 —;?,)  =  ?,. 

Mais  à  r,  la  capacité  de  RR  est 

¥=7,9254(1  -4- o,oooo5o24^). 

A  cette  température,  le  réservoir  contiendrait  (V.  1*^*^,62983) 
de  chlorure  à  o  degré.  Le  volume  du  bichlorure  à  t  est  donc 

7,9254(1 -+- o,oooo5o240ï  ^62983 

"~  i2,9i7o5--/7 

12,91705(1  -t-o,oooo5o24^) 

""  12,91705—^ 

Si  nous  déterminons  p  à  l'aide  de  Téquation  ci-dessus, 
pour  3o,  70,  110  et  i5o  degrés^  et  si  nous  calculons  en- 
suite M  à  l'aide  des  valeurs  ainsi  trouvées  et  introduites 
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dans  Téquation  précédente,  il  vient  : 

o° 

V=    I, 

3o« 

V         I ,03488964 y 

70" 

p  =  1,08908998, 

IIO*» 

V         1,15310293, 

i5o*» 

V        1,23296357. 

Ces  valeurs,  introduites  dans  Fcquation  générale 

f'  =  I  -+-  A/  -4-  B/'  -h  Cr»  -4-  D/S 

conduisent  à 

A  =  0,0010671883, 

B  =z o, 000003565 1378, 

C  =  —  0,000000014949281, 

D=  -f-  0,000000000085 1823 18. 

CAPACITÉ    CALORIFIQUE    DES    LIQUIDES. 

J'ai  dit  que  le  même  appareil  m'a  servi  à  étudier  simul- 
tanément la  dilatation  et  la  capacité  calorifique  vulgaire  des 
liquides.  Il  suit  de  là  que  c'est  à  la  méthode  du  refroidisse- 
ment spontané  que  j'ai  eu  recours  pour  ce  second  genre 
d'étude. 

Cette  méthode,  telle  qu'elle  était  appliquée  par  les  phy- 
siciens, a  été  soumise  par  M.Regnault  à  une  critique  sévère 
et  d'ailleurs  tout  à  fait  fondée.  Le  corps  à  étudier  était  ren- 
fermé dans  un  vase  métallique  à  parois  polies,  suspendu  dans 
une  enceinte  vide  d'air,  tenue  à  o  degré  :  un  thermomètre 
placé  au  centre  indiquait  la  chute  de  température  en  fonc- 
tion du  temps.  U  est  clair,  d'une  part,  que  le  thermomètre 
ne  pouvait  indiquer  la  température  réelle  de  toute  la 
masse,  et  d'autre  part  que  la  marche  du  refroidissement 
dépendait  de  la  conductibilité  du  corps  essayé.  Bien  que 
j'aie  opéré,  non  dans  le  vide,  et  dans  une  enceinte  tenue  à 
température  constante,  mais  dans  l'air  même  ;  bien  que  j'aie 
ajouté  ainsi  en  apparence  une  cause  d'incertitude  de  plus 
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à  Texpérience,  on  va  voir  que  ma  méthode  est  entière- 
ment à  Tabri  de  la  critique  si  juste  de  M.  Regnault. 

I**  J'ai  dît  comment  j'ai  déterminé  l'augmentation  de 
volume  du  liquide  contenu  en  RR  par  suite  de  Félévation 
de  température. 

Supposons  qu'on  ait  recueilli  successivement  les  poids  ^o) 
Pxt  Ptt  Pm'i  Pn9  de  mercure  déversé  répondant  aux  tempé- 
ratures fo5  ^i^  f«»«  •  «5  'n*  Il  est  évident  que  si  pendant  le 
refroidissement  spontané  du  réservoir,  on  réintroduit  suc- 
cessivement par  mmmm  les  portions  de  mercure  déversé, 
on  sera  parfaitement  sûr  que  la  masse  totale  du  liquide 
possède  successivement  aussi  les  températures  f„,  <„,  après 
la  rentrée  de  p„,  p^. 

De  plus,  si  pour  fractionner  les  températures  nous  sub- 
divisons chaque  partie  de  mercure  en  2,  3,  4  portions 
égales,  l'équation  [at-\-  i«'  -4-. . .)  nous  permettra  de  cal- 
culer d'une  manière  très-approximative  la  température  qui 

répond  à  la  rentrée  de  chacun  de  ces  |  — ^--^  )  poids  de 

mercure. 

^^  i 

En  un  mot,  l'appareil  se  sert  ainsi  à  lui-même  de  ther- 
momètre pendant  le  refroidissement. 

2^  Pendant  réchauffement,  l'agitateur  mêlait  continuel- 
lement toutes  les  parties  du  liquide,  et  l'on  était  sûr  que  la 
température  t^  marquée  par  le  thermomètre  plongé  en 
bbW ^  était  bien  celle  de  toute  la  masse  du  liquide.  Mais 
l'agitateur  marchait  aussi  pendant  toute  la  durée  du  re- 
froidissement^ on  était  donc  certain  que  les  températures 
successives  t„,.  . .,  ?s,  ïj,  fj,  t^  répondaient  bien  aux  poids 
;?„,...,  p3,  Pj,  Pi,  Pq,  déversés  d'abord,  et  de  plus  on  était 
certain  aussi  que  la  conductibilité  spécifique  de  chaque 
liquide  n'entrait  plus  dans  la  question.  Les  défectuosités  de 
la  méthode  disparaissent  ainsi  complètement. 

Cela  posé,  voici  comment  toute  l'opération  était  conduite. 

i^  Le  réservoir  RR  étant  porté  à  la  température  finale  f„ 
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de  rexpérience  sur  la  dilatation,  on  maintenait  cette  tem- 
pérature parfaitement  stable  pendant  le  temps  nécessaire 
pour  faire  les  opérations  suivantes  :  on  remplissait  de  mer- 
cure le  tube  en  verre  divisé  qui  terminait  mmmm\  on 
tournait  la  clef  du  robinet  de  manière  à  mettre  le  tube  de 
verre  en  communication  avec  le  réservoir  RR^  on  plongeait 
dans  ce  tube  une  pointe  de  fer  qu*à  Taide  d^un  pas  de  vis 
on  amenait  en  contact  avec  la  nappe  de  mercure. 

La  pointe  d'une  part,  et  le  tube  métal  liquemmm/n  d'autre 
part,  étaient  unisaux  deux  pôlesd'unepileà  courant  constant^ 
une  sonnerie  indiquait  le  moment  où  la  pointe  touchait  le 
mercure  :  on  était  sûr  ainsi  à  o™,oooi  près  de  la  hauteur  du 
mercure  qui,  dans  le  tube  en  verre,  répondait  à  la  tempéra- 
ture actuelle  f^  du  réservoir.  La  pointe  restait  réglée  ainsi 
d'un  bout  à  l'autre  de  Texpérience. 

2^  On  poussait  alors  la  température  de  RR  de  5  ou  6  de- 
grés au-dessus  de  f„,  afin  d'avoir  le  temps  de  faire  convena- 
blement les  opérations  suivantes.  On  éteignait  les  becs  \  on 
enlevait  rapidement  les  deux  caisses  concentriques  ;  on  po- 
sait au-dessus  des  becs  et,  à  0*^,05  du  plateau TT,  un  second 
plateau  formé  de  deux  planchettes  en  sapin  qui  se  juxta- 
posaient et  laissaient  passer  à  leur  centre  le  tube  itt'l'  :  ce 
plateau  était  peint  en  blanc.  On  essuyait  soigneusement  le 
réservoir  RR  avec  une  serviette  sèche,  de  manière  à  remet- 
tre chaque  fois  les  surfaces  dans  les  mêmes  conditions;  je 
vais  revenir  à  Tinstant  sur  ce  sujet.  On  remettait  en  bbW 
le  thermomètre  qu'avec  une  lampe  à  esprit-de-vin  on  avait 
maintenu  à  une  température  voisine  de  /„. 

3^  Au  moment  ou  la  sonnerie  électrique  s^arrétait,  et  ou, 
par  suite,  la  température  du  liquide  en  RR  était  ^„,  on  fai- 
sait partir  un  compteur  à  secondes  et  à  pointage  (i),  et 
l'on  introduisait  dans  le  tube  supérieur  la  dernière  portion 

(i)  Cet  instrument,  irès-commode,  avait  ct/é  Construit  par  Tbabile  horlo- 
ger H.  Robert,  rue  Chabannais,  2,  Paris. 
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de  mercure  déversée,  ou  l^une  de  ses  subdivisions  pesées  à 
ravance.  A  chaque  arrêt  de  la  sonnerie,  on  marquait  au 
pointeur.  De  plus,  à  Taide  de  la  lunette  dirigée  sur  le  ther- 
momètre en  bbb'V^  on  observait  la  température  apparente, 
et  Ton  marquait  aussi  au  compteur  la  chute  de  cette  tempé- 
rature de  cinq  en  cinq  ou  même  de  deux  en  deux  minutes. 
A  chaque  pointage  on  notait  :  i^  la  température  de  l'air  am- 
biant^ donnée  par  un  thermomètre  suspendu  librement  et 
tenu  loin  de  RR;  2°  la  tempe  rature  du  réservoir  inférieur  B6, 
et  par  conséquent  celle  du  mercure  et  du  liquide  qui  s'y 
trouvaient. 

Telle  est  la  marche  générale  des  observations.  Quelques 
autres  indications  sont  indispensables. 

J'ai  dit  qu'au  début  de  l'expérience  on  essuyait  le  réser- 
voir RR.  Sa  surface,  couverte  d'une  couche  de  peinture  au 
noir  de  fumée  et  au  vernis  de  copal,  était  uniformément 
noire  et  lustrée;  pendant  réchauffement  à  l'aide  des  becs  à 
gaz,  et  quand  la  température  était  portée  très-haut,  elle  se 
couvrai  t  d'une  couche  de  noir  de  fumée  mate  que  la  serviette 
enlevait  parfaitement.  Le  pouvoir  émissif  de  cette  surface 
n'a  point  varié  sensiblement  pendant  les  trois  mois  qu'ont 
duré  les  expériences  :  c'est  ce  que  je  montrerai  bientôt  de 
la  manière  la  plus  convaincante. 

J'ai  dit  que  l'appareil  était  placé  au  milieu  d'un  grand 
atelier  dans  lequel  personne  ne  circulait  pendant  L'expé- 
rience. Grâce  à  cette  circonstance,  la  température  de  l'air 
y  variait  très-peu  et  très-lentement.  Pendant  les  trois  ou 
quatre  heures  que  durait  le  refroidissement  de  l'appareil,  et 
dans  les  conditions  les  plus  défavorables,  la  température 
variait  à  peine  de  i  degré  en  plus  ou  en  moins.  C'est  ici 
encore  le  cas  de  faire  ressortir  l'avantage  remarquable  que 
présente  l'expérimentation  sur  une  aussi  grande  échelle. 
Une  expérience  répétée  à  deux  mois  d'intervalle  sur  uti 
même  liquide,  sur  l'eau  par  exemple,  donnait  à  peine  -J-de 
minute  de  différence  sur  aSo  minutes,  pour  la  durée  d'une 


•  (67) 
chute  de  température  de  lao  degrés.  J'ai  répété  chaque 
essai  au  moins  quatre  ou  cinq  fols  ;  mais,  tout  compte  fait, 
et  en  comparant  toutes  les  données  numériques,  lorsque  les 
essais  ont  été  terminés,  j*ai  reconnu  avec  satisfaction  que 
la  répétition  eût  été  superflue.  L'exactitude  de  la  méthode 
ressortira  du  reste  encore  mieux  par  les  données  que  je  yais 
présenter  dans  la  discussion  suivante. 

Occupons-nous  de  la  manière  de  tirer  parti  des  nombres 
fournis  par  Tobservation  directe  et  indiquant  le  temps  que 
Tappareil  mettait  à  se  refroidir  d'un  nombre  de  degrés  dé- 
terminé. 

La  loi  de  refroidissement   d'un   corps  quelconque  en 
plein  air  est,  on  le  sait,  fort  compliquée^  et,  à  dire  vrai, 
n'a  pas  encore  été  exprimée  d'une  façon  rationnelle.  Celle 
de  l'appareil   qui  vient  d'être  décrit  doit  nécessairement 
Tètre  bien  plus  encore,  car  ici ,  d'une  part,  le  poids  du  corps 
,qui  se  refroidît  est  une  variable,  puisque  le  réservoir  RR 
contient  moins  de  liquide  au  début  qu'à  la  fin^  et,  d'autre 
part,  l'abaissement  de  température  de  R  est  dû,  non- seu- 
lement à  l'émission  du  calorique  par  les  parois,  mais  encore 
à  l'arrivée  continue  du  liquide  froid  qui  remonte  de  BB 
en  RR.  Je  craignais  donc,  avant  de  commencer  la  discussion 
des  nombres,  de  me  trouver  dans  l'impossibilité  d'exprimer 
algébriquement  un  refroidissement  aussi  compliqué  ;  et  je 
songeais,  en  conséquence,  à  tracer  simplement  une  courbe 
à  l'aide  de  laquelle  j'aurais  pu  trouver  la  durée  d'une  chute 
de  température  d'un  degré  sur  tous  les  points  de  l'échelle 
thermométrique.  Mais,  en  traçant  quelques  courbes,  je 
m'aperçus  promptement,  d'après  leur  régularité,  qu'il  de- 
vait être  possible  d'arriver  à  une  loi  empirique  donnant 
plus  de  décimales  correctes  que  ne  l'eût  fait  une  mesure 
graphique  ;  et  je  trouvai  que  l'équation 

'-^^29  H.  .0-0(29  H-/.-o+'^'^-"'''  U-^-^-'Jr 

5. 
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dans  laquelle  0  désigne  la  durée  du  refroidissement  de  fo 
à  ti  pour  une  température  exlerne  i,  et  dans  laquelle  A  et  a 
sont  deux  nombres  expérimentaux,  l'un  a,  toujours  très- 
petit;  je  trouvai,  dis-je,  que  cette  équation  traduit  parfai- 
tement les  résultats  directs  de  Tobservation.  C'est  ce  dont 
le  lecteur  se  convaincra  bientôt.  Voyons  maintenant  com- 
ment nous  pourrons  tirer  parti  de  cette  équation  et  de 
sa  diSerenlielle  très-simple 

C*est  tout  naturellement  à  Peau  a  o  degré  que  j^ai  com- 
paré les  autres  liquides.  La  capacité  vulgaire  de  l'eau  a  été 
étudiée  avec  une  admirable  exactitude  entre  o  et  23o  degrés 
par  M.  Regnault;  et,  fort  heureusement  pour  la  physique 
expérimentale,  cette  capacité  varie  en  définitive  fort  peu, 
relativement.  C'est  donc  sur  ce  corps  que  j'ai  commencé 
mes  expériences,  afin  de  déterminer  convenablement  la 
perte  de  calorique  du  réservoir  RR  dans  l'unité  de  temps 
pour  un  excès  de  température  (/  —  i). 

Expériences  sur  Veau. 

J'ai  dit  que  la  température  du  liquide  pendant  le  refroi- 
dissement se  déterminait  d'après  les  poids  de  mercure  ex- 
pulsés de  l'appareil  pour  des  variations  de  température 
parfaitement  observées,  et  puis  réintroduits  successivement 
dans  l'ordre  inverse.  Mais  j'ai  ajouté  qu'on  observait  en 
même  temps,  avec  une  lunette,  la  température  indiquée 
par  le  thermomètre  placé  en  hhh'V .  Ce  dernier  se  trou- 
vait, comme  on  comprend,  toujours  en  retard,  et  il  marquait 
trop  5  cet  excès  toutefois  variait  d'un  liquide  à  l'autre,  et 
cela  dans  des  limites  assez  étendues,  par  cette  raison  très' 
claire  qu'il  dépendait  de  la  rapidité  même  du  refroidisse  • 
ment  de  tout  l'appareil.  C'est  pour  l'eau  que  la  marche  d^i 
refroidissement  était  la  plus  lente,  et  c'est  par  suite  poa^ 
l'eau  que  cet  excès  était  aussi  le  plus  faible.  Lorsque  Tappa- 


(09) 
reil  porté  à  17a  degrés,  par  exemple,  s'était  spontanément 
refroidi  jusqu'à  167  degrés,  le  thermomètre  marquait  167**, 8, 
c'est-à-dire  o**,8  de  trop;  à  100  degrés,  l'excès  n'était  plus 
que  de  0^,2  *,  à  Sô  degrés  il  était  à  peine  de  o^,  i .  Les  valeurs 
données  par  le  thermomètre  pouvaient  donc  être  aisément 
corrigées  et  utilisées,  comme  nous  verrons. 

Parmi  le  grand  nombre  d'essais  faits  sur  l'eau,  j'en  cite- 
rai trois,  exécutés  dans  les  conditions  les  plus  caractéris- 
tiques. 

Première  expérience,  —  L'appareil  est  porté  à  1 65^76 
et  abandonné  à  lui-même^  comme  il  est  dit  page  65  ;  la  tem- 
pérature de  Pappartcment  est  d'abord  20^,7  et  s'élève  len- 
tement à  21®,  165  il  faut  ioo",45  pour  tomber  de  165^,76 
à  100  degrés. 

Deuxième  expérience,  —  L'appareil  est  porté  à  166**, 885 
il  emploie  366^,70  pour  tomber  à  40^9^9  l'^îi*  ambiant 
étant  à  1 3°,  1=14^95. 

'  Troisième  expérience,  —  L'a ppareil  est  porté  à  101°, 885 
il  met  332  minutes  pour  tomber  à  4o^»2S;  l'air  ambiant 
est  à  2o%i5. 

Si  maintenant  nous  nous  servons  des  expériences  i  et  2 
pour  déterminer  les  constantes  de  l'équation 


0=±[   [^±«(^9-01(^-^.)    _ 
|(29H-r.-/)(29  +  f.-i)"*- 

on  trouve 

A  =  300909     a  =  —  o,ooo4o527, 

d'où 


-  (iïS)  ! 


9  =  3oO9oM'  +  '(^9-0](^-^) 
1(29+/.  — »,)(29  — r,  — », 


) 


—  o,oooQ33i'751off.  vul.  l -^ ri!' 

Le  tableau  suivant,  où  se  trouvent  indiqués  les  points 
intermédiaires  où  ont  été  notés  le  temps  et  la  température, 
montre  que  cette  formule  traduit  très-bien  le  phénomène 
du  refroidissement  de  l'appareil. 
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Lés  différences  qu^on  remarque  entre  les  nombres  cal- 
culés et  les  nombres  relevés  directement  sont,  diaprés  leur 
forme  générale,  dues  à  des  erreurs  d'observation  plutôt  qu^à 
l'insuffisance  de  Téquation  empirique.  L'une  des  sources 
d'erreur  est'facile  a  apercevoir.  Pour  que  le  refroidi sseo^ent 
de  Tappareil  put  être  exprimé  rigoureusement  par  une  for- 
mule quelconque,  il  eut  fallu  que  Teau,  remontant  sans 
cesse  de  BB  en  RR,  se  trouvât  à  une  température  parfaitement 
constante  :  c'est  ce  qui  n'avait  lieu  qu'à  peu  près  (à  a  o\i 
3 degrés  près.  Ces  remarques  s'appliquent  aux  autres  liquides 
tout  comme  à  l'eau". 

Yoyonis  maintenant  comment  nous  pourrons  tirer  parti 
de  cette  équation  et  de  sa  différentielle 

dB 30090(1 — o, 00040527^) 

Tt^  (29-+-^  —  /)»  ' 

et  comment,  à  l'aide  du  refroidissement  de  l'eau  comparé 
à  celui  des  autres  liquides,  nous  pourrons  calculer  la  capa- 
cité calorifique  de  ces  derniers. 

Le  refroidissement  du  poids  tt  de  métal  du  réservoir  RR 
et  du  poids  variable  P  d'eau  qu'il  contient  est  dû  :  i*'  à  ré- 
mission de  chaleur  par  les  parois;  2^  au  mélange  du  liquide 
froid  qui  remonte  sans  cesse  de  BB  en  RR.  Évaluons  d'a- 
bord la  somm^  de  ces  deux  pertes,  et  puis  la  seconde  iso- 
lément; une  soustraction  nous  donnera  la  valeur  de  l'émis- 
sion par  les  parois. 

•  Le  poids  total  du  cuivre  du  réservoir  est  6*^**,gi6;  celui 
du  fer  est  o"*,  565.  En  multipliant  le  premier  de  ces  nom- 
bres par  0*^*^09515  et  le  second  par  o^^^^iiiyg,  et  faisant 
la  somme  des  produits,  on  trouvera  0*^^^,734  pour  le  poids 
d'eau  que  représente  le  réservoir.  On  a  donc 

P'  =  0,734  -+-  {at  -+-  bO  +  f/'  +  dt^) 

pour  la  quantité  d'eau  soumise  à  chaque  instant  au  refroi- 
dissement. 


(  7a  ) 
D'après  les  expériences  de  M.  Regnault,  la  capacité  élé- 
mentaire de  Teau  est  représentée  avec  une  très-grande  ap- 
proximation par  Téquation 

—^  =  (i  +0,00004^  -h  0,0000009**). 

La  capacité  du* cuivre  et  du  fer  varie  aussi  avec  la  tem- 
pérature, de  sorte  qu'en  réalité  le  poids  d'eau  que  repré- 
sente l'appareil  et  pour  lequel  j'ai  trouvé  o'^**,734  est  une 
variable.  Rigoureusement  parlant,  on  a 

—  z=P(i  -1-0,00004^-1-0,0000009/*) 

H-6»^»»,9i6C-+-o»^'»,565C', 

pour  la  quantité  élémentaire  de  chaleur  que  représente 
l'appareil. 

Comme  C  et  C  sont  inconnus,  j'ai  posé,  pour  plus  de 
simplicité, 

-~^  =  (P'-h  o''»^734)(i  -I-  0,00004^-4-0,0000009/') 

=  (p'  + 0,734)  §, 

ce  qui  suppose  que  Veau  idéale  que  représente  l'appareil  a 
la  même  capacité  que  l'eau  réelle  qu'il  renferme.  Cette 
supposition  évidemment  ne  peut  être  rigoureusement  juste, 
mais  comme  elle  ne  concerne  qu'une  correction  déjà  petite 
en  elle-même,  l'erreur  qui  en  résulte  ne  peut  être  que 
très-petite.  Pour  un  abaissement  de  température  dt^  il  re- 
monte dans  le  réservoir  un  poids  d'eau  dp  qui  a  pour 

valeur 

dp  =z  (a  -h  ibt  -^  3ct^  -^  4^0  ^'• 

Cette  eau  s'échauffe  de  t  k  t]  z  était  très-sensiblement 
constant  et  égal  à  3o  degrés;  la  quantité  de  chaleur  par 
kilogramme  pour  cet  échauffement  est  (d'après  M.  Re- 
gnault) 

^,  —  q^=z(^t  -h  0,00002/' -f-o,oooooo3*')  —  30,0261. 
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Le  produit 

dn 
(r-h  0,00002^'  -+-  O.OOOOOOS/^  —  30,0261) -^i=:X 
V  »  ^  •   dt 

représente  donc  la  quantité  de  chaleur  enlevée  à  P  pour 
I  degré  d^abaissemeut  de  température. 

En  retranchant  [q^  —  i/o)  -^  de  ï^-4^>  on  a  évidemment 

la  quantité  Z  de  chaleur  perdue  par  les  parois  pour  chaque 
abaissement  de  i  degré. 

Il  est  clair  maintenant  que  si  nous  multiplions  cette 
quantité  Z  par  la  vitesse  de  refroidissement  de  Tappareil  à 
la  même  température  ou  par 

^  =  -  30090  (' 70^00040527 A 

le  produit  Z  —  exprime  la  perte  du  calorique  par  les  pa- 
rois dans  Tunité  de  temps  à  la  température  t  supposée  con- 
stante, ff  cette  perte  sera  la  même ^  quel  que  soit  le  liquide 
contenu  dans  le  réservoir. 

Un  seul  exemple  d'application  numérique  va  faire  saisir 
plus  clairement  encore  ce  qui  précède. 

Proposons-nous  de  déterminer  quelle  est,  à  180  degrés, 
la  perte  de  chaleur  de  Tappareil  par  minute. 

Le  poids  d'eau  restant  en  RR  est,  à  cette  température, 
5^*^*^,097276,  d'après  Téquation  (p.  45).  A  180  degrés,  on  a 

-^  =  (i  H-  0,00004  .  180  -+-  0,0000009  .  180*)  =  I  ,o3638. 

La  chaleur  disponible  par  degré  à  180  degrés  supposés 
constants  est  donc 

(7,097276  +  0,734)  1 ,03636=  8"*,  1 1602 1. 

Pour  porter  i  kilogramme  d'eau  de  3o  à  180  degrés,  il 
faut 

y,  —  ^0=1 82, 2976  —  3o,  026 1  =  1 52*=*',  2715. 


(74) 
La  quantité  d'eau  qui  remonte  de  BB  en  RR  par  degré 
à  i8o  degrés  supposés  constants  est 

^  =  o^*',  0083289.' 

Par  conséquent,  cette  eau  enlève  à  P 

0,0083289  .  152,2715=  1*^*^269087. 

La  perte  par  les  parois  pour  une  chute  de  i  degré  est 

donc 

Z  =  8,116021  —  1,269087=6,846934* 

En  écrivant  pour  t  et  z  leurs  valeurs  dans  Féquation 


-=  30090  (^^^^^^.^^j 


d^ 
et  en  multipliant  par  6, 846934  la  valeur  trouvée  —  ?  on 

aurait  évidemment  la  perte  de  calorique  par  minute.  Sup- 
posons î  =  9  degrés  et  posons  t=i8o  degrés,  il  vient 
(29-4-180  —  9)  =  ^00  degrés,  et,  par  suite, 

rfO       ^  /i — o,ooo4o527  .  i8o\         ^n     n 

Tt  =  ^°"9o  ( 40000  )  =  "^^^^^  ' 

d'où 

0%  69761  X  6,847  =4"S777, 

c'est-à-dire  qu'avec  une  température  ambiante  de  9  de- 
grés, et  à  la  température  interne  de  180  degrés  supposée 
constante,  l'appareil  perdait  par  les  parois  4?  777  unités 
de  chaleur.  Mais,  en  réalité,  il  était  inutile  de  faire  ce  pro- 
duit, comme  on  va  le  voir. 

En  effet,  supposons  l'appareil  rempli  d'un  autre  liquide 
dont  la  loi  de  refroidissement,  de  même  forme^  soit 


\dtj  -      L(*9  +  '-')'J 


(75) 
on  a,  pour  le  rapport  de  (  —  j   et  de  I  —  h 

dB^    d9_A^     (i  —g/) 
dt  'di~  A  '(i±a'0' 

d'où  le  dénominateur  commun  (29  -|-  f  —  1)'  a  disparu. 

Et  si  nous  multiplions  par  ce  rapport  p  la  valeur  Z  trou-  ' 
vée  pour  l'eau  k  t^  Zp  exprimera  la  perte,  en  nombre  de 
calories  et  par  les  parois,  éprouvée  par  Tappareil  plein  de 
cet  autre  liquide.  Cette  valeur  nous  conduira  ensuite  aisé- 
ment à  connaître  la  capacité  calorifique  élémentaire  du 
liquide. 

Remarquons  toujours  que  rabaissement  de  température 
de  l'appareil  est  dû  tout  à  la  fois  au  liquide  froid  qui  re- 
monte de  BB  en  RR  et  à  l'émission  par  les  parois.  Dési- 
gnons donc  par  (Qi  —  Qo)  la  quantité  de  chaleur  qu'il  faut 
pour  porter  de  r  k  t  i  kilogramme  de  liquide,  et  par 
p  =:(f^t)  l'équation  qui  donne  la  quantité  de  liquide  a 
zéro  déversée  par  l'appareil  lorsqu'on  le  porte  de  o  à  t; 
le  produit 

(Q.-Q.)|=r 

exprimera  la  quantité  de  chaleur  prise  pour  i  degré  de 
chute  au  réservoir  et  à  son  liquide  par  le  liquide  froid  qui 
remonte. 

3'ai  admis  (p«  72)  que  la  quantité  de  chaleur  représentée 
par  le  métal  de  l'appareil  est 

0,734-^  =  0,734  (i  -+-  o, 00004^  +  0,0000009^') 

pour  1  degré  à  t.  La  chaleur  qui  représente  pour  le  liquide 
son  abaissement  de  température  est  donc 

(Zp -4-^ -0,734  g)  =<?'. 
En  divisant  q^  par  le  poids  P  de  liquide  actuellement 


(76) 
contenu  en  RR,  nous  aurons  donc  la  capacité  calorifique 
élémentaire  ou 

G- p. 

Il  n'y  a  ici  qu'un  seul  clément  inconnu,  c'est  (Q,,  —  Qi  )> 
et  par  suite  y^  car  pour  connaître  Q  il  faudrait  déjà  avoir  G 
et  la  relation  G  =  f  (f).  Il  est  facile,  toutefois,  à  l'aide  d'ap- 
proximations successives ,  d'arriver  à  la  valeur  exacte 
de  G,  et  voici  comment. 

M.  Regnault  a  déterminé,  avec  sa  précision  ordinaire^  la 
valeur  de  q  entre  des  températures  inférieures  à  zéro  et  le 
point  d'ébullition  à  la  pression  barométrique  des  divers 
liquides  que  j'ai  essayés.  Les  formules  empiriques  qu'il  a 
établies  pour  cela  ne  sont  certainement  pas  rigoureuses 
au-dessus  de  ce  point.  Mais  comme  il  ne  s'agit  que  d'une 
correction,  nous  pouvons  très-bien  les  employer  pour  cal- 
culer 

et  trouver,  par  suite,  une  première  série  de  valeurs  déjà 
très-approximalivement  justes  pour  G.  De  cette  série  nous 
pourrons  déduire  la  loi  empirique 

et  puis  déterminer  q  en  intégrant 

Il  est  clair  que  si  ensuite  nous  employons  ces  valeurs  de  <f 
pour  déterminer 

et  puis 

Zp-o,734^+r):P  =  0', 

la  nouvelle  valeur  G'  sera  presque  rigoureusement  l'ex- 
pression de  la  vraie  capacité  élémentaire  à  t. 
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J'ai  pensé  que  pour  le  moment,  et  en  raison  des  erreurs 
inévitables  qu'impliquent  mes  propres  expériences,  il  est 
inutile  d'aller  même  à  cette  seconde  approximation  ]  dans 
les  petits  tableaux  où  j'indique  les  valeurs  de  G  pour  di- 
verses températures,  je  me  suis  arrêté  à  la  première  déter- 
mination faite  à  l'aide  du  nombre  ç  de  M.  Regnault. 

D'après  tout  ce  qui  précède,  on  voit  que  les  éléments 
principaux  à  déterminer  avec  les  observations  faites  sur 
l'eau,  ce  sont  :  i^  la  valeur  Z,  qui  exprime  la  quantité  de 
calorique^  le  nombre  de  calories  que  représente  i  degré  de 
température  du  rSservoîr  RR  à  (  degrés  •,  2*^  le  coeflScient 

différentiel  —  multiplié  par  (29  -H  ï  —  «)•  ou 
/  .A*^®  o  F' — 0,00040527/"], 

(.9+  ,_.)»-=:- 30090  [       (,gV/--/)'      \^^9^'-'y 

=    30090   (l     o  ,00040527  t)    y 

répondant  à  t.  Yoici  une  table  construite  en  partant  de 
180  degrés  et  donnant,  de  dix  en  dix  degrés,  ces  éléments  : 

t  Z  A«(i— a0  =  7.  Z:y. 


180 

6,846934 

27895 

0,000^4^4538 

170 

7,06894 

28017 

0,0002523089 

160 

7,255372 

28139 

0,0002578404 

i5o 

7,418267 

28261 

0,0002624913 

i4o 

7,567054 

28383 

0, 000266605 I 

i3o 

7,7081 ï8 

285o5 

0,0002704128 

120 

7,846986 

28627 

0,0002741114 

IIO 

7,984115 

28749 

0,0002779267 

100 

8,119111 

28871 

0,0002812203 

90 

8,213677 

28993 

0,0002832986 

80 

8,3i244i 

291 14 

0,000 2855 I 35 

70 

8,407312 

29236 

0,0002875671 

60 

8,489543 

29358 

0,0002891833 

5o 

8,557708 

29480 

0,0002902886 

40 

8,611900 

29602 

0,0002909229 

3o 

8,654486 

29724 

0,0002911616 

(78) 
Avec  les  données  de  ce  lableau^  il  va  dous  être  facile  de 
déterminer  la  capacité  calorifique  élémentaire  des  divers 
liquides  que  j'ai  pu  soumettre  à  Fexpérience.  Je  passe  donc 
à  l'exposition  de  ces  expériences. 

Chlorure  de  carbone. 

Je  n'ai  plus  rien  à  ajouter  quant  à  la  méthode  d'expéii- 
mentation  ;  il  me  suffit  de  donner  les  résultats  de  quelques 
observations  pour  chaque  liquide. 

Voici  ceux  de  deux  séries  d'expériences  concernant  le 
bîchlorure  de  carbone  : 


TEMPÉRATURE 

TEMPS 

interne 

externe 

observé 

calcalé 

l 

• 

i 

0. 

9. 

\ 

■ 

o 

0 

i4i,o5 

«9)2 

m 

i34,65^ 

II 

3,084 

m 

128, i5 

n 

6,5i7 

6,43 

121,41 

,  " 

10,417 

114,57 

II 

14, 833 

14,75 

109,61 

'9,3 

19,883 

25,65 

100, 5i 

« 

25,667 

25,65 

93,33 

II 

32,4 

89,06 

19,4 

37,083 

36,996 

8i,7'2 

n 

45,6 

74,28 

n 

56,2 

56,48 

66,76 

19,5 

68,95 

59,  i5 

«9,6 

84,867 

85,55 

5i,46 

«9,95 

106, o5 

5o 

20yl 

110,9 

iio,8 

«,5 

20,  I 

i3o,6 

i3o,47 

TEMPÉRATURE  ~ 

TEMPS 

interne 

externe 

Observé 

calcalé 

t 

i 

Ôp 

Bc 

0 

0 

»49;94 

21,65 

m 

m 

140,67 

21 ,65 

4,1 

4,089 

i38,i4 

21 ,65 

5,1 

5,3o2 

128,26 

21,65 

10,6 

io,5o4 

127,02 

21,65 

10,7 

Il ,2l5 

114,07 

21,7 

20 

19,562 

109,21 

i*i,9 

23,3 

23,207 

99*87 

22,  i5 

3o,2 

31,217 

9»;  14 

22,3 

40 

40,204 

76,44 

22,3 

59,9 

59,878 

60,93 

22 

90,3 

90,240 

44,36 

21,7 

144 

143,186 

3i,Q9 

21,4 

218 

217,084 

La  colonne  Qe  a  été  calculée  à  l'aide  de  la  formule 

—  0,00085509. 2, 3026 /g-  (  -2 ^— —.  ) 
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en  y  posant  pour  i'  la  moyenne  des  deux  valeurs  correspon- 
dant à  t,  et  pour  i  ces  deux  valeurs  elles-mêmes.  Ainsi, 
pour    les    deux    observations   extrêmes    f^  =  i4i)05    et 
ti  =  44?  ^9  on  a 

et  par  conséquen  t 

0  =  1 1 723  r['+Q>QQQ855o9(29— 19,65)]  (i4i,o5— 44,5) 
L    (ï4i>o5  — i9,2-h29)(44,5 — 20,1-1-29) 

-  o,ooo855c9. 2,3026/^  /294-i4i,o5-t9,2\l 

^    '        ^  \  29 -4-44,5  —  20,1 /J 

On  voit  qu^à  une  ou  deux  exceptions  près,  qui  dérivent 
probablement  d'erreurs  d'observation ,  la  formule  traduit 
les  faits  avec  toute  l'approximation  désirable. 
La  différentielle  de  l'équation  est 

dB  _  r  I  —  o,  ooo855oQf  H 

En  la  multipliant  par  (Z  :  y)  (29  -h  t  —  «)*,  on  a 
R:r=(Z  :  7)  11723(1  — 0,00085509^), 

nombre  qui  exprime  la  quantité  de  chaleur  représentée  ici 
par  I  degré  de  température  à  t,  supposé  constant. 

D'après  M.  Regnault,  la  capacité  calorifique  du  chlorure 
de  carbone  entre  —  20  degrés  et  64  degrés  est  exprimée 
par  l'équation 

Q  =  o,  198^  H-  o,  00009064 ^^ 

La  température  moyenne  du  chlorure,  qui,  pendant  le 
refroidissement  de  RR,  remontait  de  BB,  était  3o  degrés. 
On  a  donc 

Q  —  Qo=:  0,198^4-  0,00009064^'  — 6, 0201 4 

pour  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour   porter  de 

dP 
3o  degrés  à  i  le  poids  —  de  chlorure  qui,  par  degré  d'abais- 
sement, passait  de  BB  en  RR,  quantité  qui  était  prise  au 
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poids  P  du  liquide  contenu  en  RR  et  au  cuivre  de  l'appareil. 
Cette  quantité  aihsi  soustraite  contribuait  i  rabaisse- 
ment de  température  de  RR.  D'un  autre  côté,  la  chaleur 
disponible  des  parois  est,  comme  je  Tai  dit,  représentée, 
très-approximativement,  par  Téquation 

0,734  (i  -H 0,00004^-^-0,0000009/')  '=q. 

Il  résulte  de  là 

7)  11723(1  ~  o, 00085509^) -h  (Q  —  Q»)  "7~ 
—  0,734(1  H- 0,00004^ -H  0,0000009 /M  I  :  P, 

pour  la  valeur  de  la  capacité  élémentaire  du  chlorure  à  t. 
En  différentiant  Féquation  (p.  61),  on  a  la  valeur  de 

—  î  et  il  est  facile  de  calculer  G  pour  tel  degré  voulu  de 

l'échelle  thermomélrique. 

C'est  ainsi  qu'on  arrive  aux  nombres  donnés  par  le  ta- 
bleau suivant 


6  =  [(z  : 


t 

G 

t 

G 

3o 

0,207202 

100 

o,2i95i5i 

40 

5,2095997 

IIO 

0,220726 

5o 

0,21 i533 

120 

0,221828 

66 

0,2133591 

i3o 

o,22363o5 

70 

0,2149066 

i4o 

0,2260645 

80 

0,2162598 

i5o 

0,2291237 

90 

0,2177109 

160 

0,2327877 

En  traduisant  ces  résultats  à  l'aide  d'une  équation  du 
troisième^degré  en  ^,  on  trouve 

G  =  o,  1902982  4-  o, 000657 65o55f  —  o,ooooo58i 92222 f* 
-f-  0,000000021069753/^. 

D'où  il  résulte  que  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
porter  i  kilogramme  de  chlorure  de  zéro  à  t  est 

f(jdtz=zOy\  902982  /-ho,  000328825275  /' 

—  0,00000193974073/'  -h  0,00000000526744'*' 
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Si  nous  comparons  ces  deux  équations  ^  celles  de  M.Re- 
gnault,  nous  trouvons  qu'elles  donnent  des  nombres  qui 
varient  un  peu  plus  rapidement,  mais  qu'en  somme  la  dif- 
férence est  très-petite.  Si,  par  exemple,  on  détermine  avec 
la  dernière  la  quantité  de  chaleur  qu'il  faut  pour  porter  le 
bichlorure  de  zéro  à  i5o  degrés,  nous  trouvons  3 2^,064  ^u 
lieu  de  3 1,75  que  donne  celle  de  M.  Regnault.  Il  est  donc 
tout  à  fait  superflu  de  recourir  à  la  seconde  approxima- 
tion dont  j'ai  parlé  (p.  76),  c'est-à-dire  de  déterminer  une 
seconde  fois  G,  en  substituant  maintenant  les  valeurs  de 
(Q  —  Qo)  données  par  notre  équation  à  celles  qu'avait 
données  Féquation  de  M.  Regnault,  et  de  s'en  servir  pour 

dp 
calculer  les  valeurs  de  (Q  —  Qo)  -7-  pour  la  valeur  finale. 

G=    (  Z  :  7)  11728(1  —  o,ooo855o9r) 

+  (Q-Q.)f -0.734g]:  p. 

Le  lecteur  conclura  avec  moî  delà  comparaison  dont  je 
parle  que  ma  méthode  d'observation  est  très-correcie,  et 
que  mes  expériences  donnent  rigoureusement  jusqu'à 
160  degrés  les  valeurs  de  la  capacité  élémentaire  déter- 
minée de  —  20  degrés  à  -h  60  degrés  par  M.  Regnault. 

Nous  en  conclurons  de  plus  que  la  capacité  calorifique 
vulgaire  du  chlorure  de  carbone  peut  être  maintenant  re- 
gardée comme  connue  avec  une  rigueur  suffisante  de  —  3o 
à  -H  160  degrés,  et  probablement  bien  au  delà. 

Sulfure  de  carbone. 

La  formule  qui  traduit  les  résultats  de  mes  expériences 
est  pour  le  sulfure  de  carbone 

0  =  10808 1  ['  •+- 0,00049779857  (29— /)](/>  — /.) 


~  0,001  i46i4iogvui.  (H|±i^.)]j. 
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Voici  deux  séries  d^xpériences  où  j^indique  les  valeurs 
expérimentales  et  les  valeurs  calculées  de  9  : 


TEMP^ATURE 

interne 

externe 

t 

• 

0 

0 

145,71 

23,4 

189,59 

î3,43 

i33,38 

23,47 

127,05 

23, 5i 

120,52 

23,67 

ii3,99 

23,67 

107, 16 

23.74 

100, 16 

23,82 

9^)97 

23,92 

85,6i 

24,  o3 

78,02 

24»  »9 

70,26 

24,36 

62,35 

24,62 

54,34 

24,7 

49>5 

24,8 

TEMPS 

obserrë 

calcnlé 

G, 

&c 

m 

2,8 

m 

5,933 

5,897 

9,4 

i3,3 

13,339 

«7,7 

^^i91 

22,954 

^9 

36,1 

36, 159 

44,5 

54,6 

55, 192 

67,87 

83,5 

84,735 

Io5,2 

121,1 

122,393 

TEMPÉRATURE 

Interne 

externe 

t 

• 

I. 

0 

0 

«40,19 

16,45 

129,28 

16,5 

121,25 

16,55 

110,12 

16, 65 

97,43 

i6,65 

85,26 

i6,65 

72,93 

i6,65 

64,87 

16,65 

54,45 

17,2 

43,92 

17,3 

TEMPS 


obserré 

calculé 

&. 

«c 

m 

m 

5,i33 

5,092 

9»  467 

9,393 

16,25 

16,322 

28,717 

26,806 

38,45 

3«,524 

53,8 

53,905 

66,817 

66,68 

87,3 

87,867 

120,017 

118 

Je  cite  à  dessein  ces  deux  séries,  parce  qu'elles  diffèrent 
notablement  entre  elles  quant  à  la  valeur  de  /,  qui  était  en 
moyenne  24  degrés  pour  l'un  et  seulement  i6°,9  pour 
l'autre.  L'accord  approximatif  qui  existe  entre  le  calcul  et 
l'observation  confirme  l'exactitude  de  la  formule  d'une 
manière  tout  à  fait  satisfaisante.  11  est  en  effet  facile  de 
s'assurer  quelle  différence  énorme  produit  sur  la  valeur 
de  Q  une  différence  de  (24 —  169  7)  pour  i.  Posons  par 
exemple  Iq  =  i^o^  t^  =  4^  degrés,  et  admettons  d'abord 
i=  24?  piiîs  i=2  jj  degrés. 

La  formule  nous  donne  pour  le  premier  cas 

0  =  1 36,25, 
et  pour  le  second 

Q=  II  3,94, 

c'est-à-dire  que  l'appareil  eût  employé   22^,3  de  moins 
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dans  un  cas  que  dans  Tautre  pour  tomber  de  1 4o  à  4^  degrés. 
La  différentielle  de  cette  équation  est 

f[!^  ,0808  ^-o-Qoo49775857/\ 
dt  \        {29-4-/-/)^       ) 

En  la  multipliant  par  (Z  :  y)  (29  -h  ^  —  i)',  on  a  : 
R  =  (Z  :  7)  10808  (i  —  0,00049776^) 

pour  expression  de  la  chaleur  représentée  par  i  degré  à  t 
supposé  constant. 

D'après  M.  Regnault,  on  a 

Qzz:o, 23523 i4'-f-  o,oooo8i43i3i^' 

pour  l'expression  de  la  quantité  de  chaleur  qu'il  faut  pour 
porter  i  kilogramme  de  sulfure  de  zéro  à  t.  Il  en  résulte 

Q  —  Q«  =  o,23686r -4-0, 000081 5i5r^  —  7,1792 

pour  la  chaleur  que  prend  au  liquide  de  RR.  le  sulfure  à 
3o  degrés  (en  moyenne)  qui  remonte  de  BB. 
Nous  avons  donc  en  somme 

0=:  (Z  :  7)  10808(1  —0,00049776^) 

-f-  (o,23686f-Ho,oooo8i5i5/2  —  7,1792)  — 

-I.,34|]p. 

La  valeur  de  P  ou  du  poids  du  sulfure  à  t  contenu  en  RR 
nous  est  donnée  par  l'équation 

Pzz:  10,2485725 

—  / 1 0,0 1 1 525 1 904  — 1[  0,00000047  7 1 35o  I 

—  t  (0,000000042064549 

-h  0,00000000012563739^)]  j. 
^p 
La  valeur  de  —  nous  est  donnée  aussi  à  l'aide  de  l'équa- 
tion précédente. 

Il  est  donc  aisé  de  calculer  G  pour  tous  les  degrés  de  l'é- 
chelle thermo  métrique. 

Le  tableau  suivant  donne  la  valeur  de  cet  élément  de 

6. 
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lo  en  lo  degrés,  depuis  3o  degrés  à  160  degré3  : 

o  o 

3o      G  rrr  0,28878  iOO      G  =  0,26217!! 


40 

0 , 242594 

110 

0 , 26490 I 

5o 

0,246143 

120 

0,268187 

60 

0,248967 

i3o 

0,271404 

70 

0,262141 

i4o 

0,276782 

80 

0 , 255309 

i5o 

0,282198 

90 

0,258496 

160 

0,288195 

L'équation 

G  =  0,22957866  +  0,00033234788/ —  0,00000021 517814'* 
-+■  0,0000000010273438/' 

donne  très-approximativement  les  valeurs  de  G  en  fonction 
de  t  présentées  sur  ce  tableau.  Il  en  résulte 

Q  m  / 1 o, 22957866 

H-  /  [0,0001661 7869 

—  /(  0,00000007 1726047 

—  o,oooooopqo25683595/)]  j 

pour  la  quantité  de  chaleur  que  prend  le  sulfure  en  sV- 
chauffant  de  zéro  k  t. 

Si,  comme  nous  l'avons  fait  pour  le  chlorure  de  carbone, 
nous  comparons  les  résultats  de  mes  expériences,  traduits 
par  cette  équation,  avec  les  nombres  que  donne  l'équation 
de  M.  Regnault,  nous  trouvons  à  loo  degrés  par  exemple 
Q  =  24"S574  au  lieu  de  24"^337  que  donne  l'équation 
Regnault.  La  différence  est  fort  petite,  comme  on  voit.  Les 
réflexions  que  j'ai  faites  au  sujet  du  chlorure  de  carbone 
conviennent  aussi  pour  le  sulfure. 

alcool  vinique. 

D'après  les  expériences  que  je  vais  ci  1er,  notre  équation 
générale  Ô  =  cf  (/)  est,  quant  à  l'alcool, 

e  —  i3552  i  ['  — Q>QQ^^4^4384(29  — /)](/a  — /,) 

-h  0,0068542187  iog,vui.  (.-^ — ^^~^)r 
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Cette  équation,  dans  laquelle,  contrairement  aux  cas  pré- 
cédents, a  est  positif  et  a  la  valeur  très-élevée  0,00254^4384) 
cette  équation,  dis-je,  exprime  très-fidèlement  les  résultats 
de  Texpérience.  C'est  ce  que  montre  le  tableau  suivant  : 


TEMPÉRATURE 

TEMPS 

Interne 

«ilerne 

obserré 

calcalé 

t 

• 

1 

e. 

»c 

0 

0 

i5i,3 

19,05 

m 

i46,49 

"9,07 

3,583 

141,48 

19»'» 

7,5i7 

m 

i36,i6 

«9)  «4 

ii»9i7 

11,913 

i3o,6a 

»9,>7 

16,867 

134,81 

>9,4 

32,433 

22,411 

146, i5 

i9»4 

5o,r»67 

108,96 

>9,4 

40,117 

39,905 

100,36 

19,45 

5i ,617 

9^,67 

19)^4 

63,o33 

62,828 

81.67 

19,64 

76,95 

76,39 

19,74 

9^,55 

ç,3,5i3 

67,84 

19,32 

"4,4 

59,02 

30,1 

iîi,567 

i4i)035 

Cette  équation  nous  conduit  à 

(Zrv)  13552(1  +  0,0025424384/). 

D'après  M.  Regnault,  on  a 

Q  =z  0,54754/  H-  0,001 12 18/'  H-  0,000002206/». 

D'un  autre  côté,  nous  avons  trouvé 

P=6,4i56ii3 

— /jo, 0054318742 

-f-  /[o,oooo2374o3g6  —  /(o,oooooo  1 684 1 703 

—  0,00000000084068686  /)]j , 
et  par  suite 

—  =z  0,0054310742  -h  0,000047480792  / 

—  o,oooooo5o525io3<^  -+-  0,00000000336274744^*- 
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La  valeur  de  G  trouvée  en  partant  de  là  est 

o 

i6o. . . .  1 , 1 1389145  1=  G, 

120...  o,8594i6i3  =  G, 

80....  0,71125991  ==:  G, 

40....  0,59167637  =  G.    • 

De  ces  valeurs  on  tire 

G  =  0,4229191^  ■+-  o,oo548i49o3r 

—  0,00003966255^^ -h  0,00000020246464/* 
et 

Q  =  0,42291912^  H-  0,00274074^15^* 

—  o,ooooi322o85r*H-  o,  0000000  5o6 16 16  r*. 

D'après  celte  équation,  il  faut  61*^*', 54  pour  porter  i  ki- 
logramme d'alcool  de  o  à  too  degrés.  L'équation  de 
M.  Regnault  donne  68,"*,  179. 

A  40  degrés  on  trouve  Q  =  21*^**, 75 2,  tandis  que  l'é- 
quation de  M.  Regnault  donne  23"*, 838,  nombre  très- 
rapproché  du  précédent. 

Mes  expériences  montrent  en  somme  que  la  capacité  ca- 
lorifique élémentaire  de  Talcool  croit  avec  une  très-grande 
rapidité  5  nous  voyons,  en  effet,  qu'à  160  degrés  elle  dé- 
passe celle  de  l'eau,  tandis  qu'à  3o  elle  en  est  la  moitié. 

Essence  de  térébenthine. 
L'équation 

L     (29-^^0—0(29  +  ^.-0 


H-  0,003095720410g  ^||±|l_jj  j 


répond  parfaitement  aux  données  de  mes  observations. 

En  nous  servant  de  Péqualion  empirique  de  M.  Begnault 
pour  calculer  (Q  —  Qo)  =  (Q  —  Qao)>  et  procédant  d'ail- 


(87) 
leurs  comme  pour  lous  les  auires  liquides,  on  trouve 

o 

i6o....     6=0,61.257810, 

120....     6  =  0,57117195, 

80....     6  =  0,52421905, 

40....       G  =:  0,468421 16, 

d'où 

G  =  0, 40048004  -f-  0,0018778087 r 

—  o ,  0000048254594  f  *  H-  o ,  00000008589 1 667 1^ 
et 

Q  =  o ,  40048004  t-hOj  00093890 1 85  /  ' 

—  o ,  00000 1 6084864  /  '  -f-  o ,  000000002 1 47  29 1 7  /\ 

Les  nombres  que  donnent  ces  équations  pour  G  et  pour 
Q  diffèrent  notablement  de  ceux  de  M.  Regnault.  Ainsi, 
pour  100  degrés,  nous  avons 

G  =  0,54859,     Q  =  48,0433, 

tandis  que  M.  Regnault  indique 

G  =  0,49463,     Q  =  45,9041, 

Ces  différences  peuvent  très-bien  provenir  de  la  nature 
même  des  diverses  essences  employées.  C'est  par  cette  rai- 
son que  je  parle  aussi  sommairement  de  ce  liquide. 

Ether  sulfurique, 

L'étber  est  celui  de  nos  cinq  liquides  qui  m'a  donné  les 
résultats  les  moins  réguliers.  Soit  à  cause  des  épurations 
que  j'ai  dû  lui  faire  subir  pendant  le  cours  même  des  ex- 
périences, soit  à  cause  de  la  mobilité  de  sa  conslitution 
élémentaire,  la  durée  du  refroidissement  de  l'appareil  va- 
riait d'une  expérience  à  l'autre  dans  les  mêmes  conditions 
apparentes,  ce  qui  n'avait  pas  lieu  au  même  degré,  même 
pour  l'alcool,  et  pour  ainsi  dire  point  pour  Le  chlorure  et 
le  sulfure  de  carbone. 

Voici  les  résultats  qu'ont  donnés  trois  observations  faites 
consécutivement  et  dans  les  meilleures  conditions. 
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Première  expérience. 


fo=I20,ï6  o 

r,  =:  109, 5i  — ■  18,4 

u=  98,85-18,5 


Oo=r:     8,8 

0,   r=L    19,533. 


Deuxième  expérience. 


/.=  109,67 

r,  =   80, 65—  21 ,6 
f,  =   5o, 35  — 21,7 


Ôa=     37,    45 

ô,  =  120,667. 


Troisième  expérience. 


Température 

interne. 

externe. 

0 

0 

io3,53 

20,7 

93,89 

20,8 

83,42 

20,9 

73,21 

21  ,0 

62,86 

21,  1 

Temps 


observé. 

calculé. 

m 

II ,3i5 

m 

II ,235 

26,332 

26,332 

45,081 

45,071 

69,901 

69*943 

[OI  ,2 

100,924 

On  tire  de  Tëqualion 

\[i  -i-o,ooio8i2  (29  —  01(^0  —  ^1) 


e  =  14914 


(      ( 29  -f-  ^0  —  /o)  ( 29  -h  r,  —  I,) 
—  0,0010812.2,3026  log.  vul. 


29-1-/, —  /Jr 

Si  nous  partons  de  cette  équation  qui ,  en  tous  cas^  tra- 
duit très-tolérablement  les  résultats  donnés  par  les  deux 
expériences  d*où  elle  est  tirée,  nous  avons  d'abord,  pour  la 
quantité  de  chaleur  que  représente  un  abaissement  de  i  de- 
gré de  température  à  t^ 

(z  :  7)  14914  (^  "~  o>ooio8i  1947^)  =  Rf 

d'où 

(Z:7)  14914(1  —  0,00108119470 
-(«-Q.)Î^:-.,,34(§)]:P. 


G 
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D'après  M.  Regnault,  on  a  entre  —  3o  et  -f-  3o 

Q  =  o,52gf -h  0,00029588/'. 

D'un  autre  côté,  nous  avons  pour  le  poids  d'étlier  à  t  qui 
se  trouve  "en  RR 

Pz=  5,8376911  —  r  0,007697439 

-h  ^  [o , 000020049353 

— r(o, 000000 I 073201 

—  o  ,00000000084042338^)]  j. 

De    cette    équation    nous    tirons    aisément    la    valeur 
de  -;-• 

dt 

Il  nous  est  donc  facile  de  déterminer  G  pour  toutes  les 
valeurs  de  t. 

Voici  les  résultats  obtenus  ainsi  entre  3o  et  i3o  degrés  : 


o 


i3o 0,79512984 

100 o , 7 1586594 

70 0,66128878 

4o 0,61965067 

Ces  quatre  valeurs  conduisent  à 

G  =  o ,  56395996  -h  o  ,00 1 5979463 1 

—  o  y  0000080401 256  r'  -*-  0,000000072516604^', 

et,  par  suite, 

•    yG«f/=rQ=:z  0,56395596/ +  0,00079897315/» 

—  0,000602680041 8^ -f- 0,0000000 18  i29i5i/^ 

On  trouve  à  Taide  de  celte  équation  qu'il  faut  63**^,5 18 
pour  porter  i  kilogramme  d'étherde  o  à  100  degrés  [sous 
la  pression  de  i5  atmosphères).  Ce  nombre  diffère  très- 
notablement  de  celui  qu  on  obtient  à  Taide  de  l'équation  de 
M.  Regnault  ou  55"^, 858.  A  3o  degrés  l'équation  ci-dessus 
donne  17**^,58  au  lieu  de  16"*, i4  que  donne  l'équation  de 
M.  Regnault;  on  voit  que  la  différence  est  très-petite  et 
peut  être  attribuée  soit  à  des  impuretés  de  mon  éther,  soit 
à  la  pression  sous  laquelle  j*ai  opéré. 
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Pour  l'eau  entre  loo 
et  200  degrés 


RÉSUMÉ  GÉNÉRAL  DE  LA  PARTIE  EXPÉRIMENTALE. 

i*'  Les  expériences  de  M.  Petit  et  de  M.  Kopp  avaient 
fait  connaitre  la  dilatation  d'un  grand  nombre  de  liquides 
entre  le  point  de  congélation  et  le  point  d'ébuUition  à  la 
pression  atmosphérique.  Celles  que  je  viens  de  décrire 
nous  donnent  maintenant,  pour  des  pressions  bien  plus 
élevées,  la  dilatation  de  six  liquides  distincts.  La  variation 
du  volume  de  ces  liquides  en  fonction  de  la  température 
peut  être  représentée  provisoirement,  mais  avec  une  fidé- 
lité bien  suffisante,  par  des  équations  à  quatre  coefficients 
expérimentaux  et  du  quatrième  degré  en  t.  Ces  équations 
sont  : 

w=i   l-h 0,0001 0867875 f 

+  o  ,000008007  3653  r^ 
-h  o  ,0000000028730422/' 

—  0,0000000000066457031 1*. 

WZ=L    1-1-0,00073892265/ 

o,ooooio55235/* 

o , 000000092480842 /^ 

o ,  ooooooooo4o4 1 3567 /  * . 

I  4-0,0013489059/ 
-t-  o ,  0000065537  /  ' 
— 0,000000034490756/' 
4-0,00000000033772062/*, 

wz=.  I  -{-0,0011680559/ 

-T-  o  ,  00000  1 6489598  /^ 

—  o , 0000000008 1 II 9062 / ^ 
-t-  o  ,000000000060946589/*. 

1  4-0,0010671883/ 
-h  o , ooooo3565i 378/^ 

—  o ,  0000000 1 494928 1  /' 
4- o , 000000000085 I 823 I 8 / \ 

14-0,00068661346/ 
4-  o ,  ooooo5oo  ï  9897  /* 

—  o , 0000000255863 16/' 
o ,  000000000069055495  /* . 


Pour  Talcool  entre  3o 
et  160  degrés. . .  . 


w 


Pour  réther  entre  3o 
et  1 3o  degrés .... 

Pour  le  sulfure  de 
carbone  entre  3o  et 
160  degrés 

Pour  le  bichlorure  de 
carbone  entre  3o  et 
160  degrés 

Pour  l'essence  de  té- 
rébenthine entre 
3o  €t  180  degrés.. 


w 


w 
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7?  Les  expëriences  de  M.  Regnault  avaient  fait  connaî- 
tre, pour  un  très-grand  nombre  de  liquides,  la  quantité  de 
chaleur  qu'il  faut  pour  porter  la  température  d'un  kilo- 
gramme de  zéro  k  ±t  degrés,  t  étant  pris  entre  le  point 
d'ébuUition  à  la  pression  atmosphérique  et  le  point  de  con- 
gélation. Celles  que  je  viens  de  décrire  nous  donnent  celte 
même  quantité  de  chaleur  à  des  températures  bien  plus 
élevées  pour  cinq  liquides  distincts.  Cette  quantité  peut  être 
traduite  en  fonction  de  la  température,  à  l'aide  d'équations 
à  quatre  termes  aussi,  et  Ton  a  pour  : 

Sq  =  0,22957866^ 
-+-  0,000 166 inSôor^ 

—  o , 00000007 1 720047  ^ 
-+-  o, 00000000025683595 f^ 

q  r=i  0,1 902982  r 

Le  bichlonire  de  car-  J  H-  0,00082882528^^ 

bone J  —  0,0000019397407/^ 

—  o , 00000000526744 '  *  • 
q  m  0,56396^ 

L'éther /  -4-0,00079897/» 

0,000002680042/^ 

o , 0000000 1 8 1 292 /  < . 

q  =:  0,42292/ 

L'alcool {  +0,00.74075/» 

—  0,000010221/* 

•  -+-  O,ooooooo5o6i62r*. 

q  =z  0,40048004^ 

L'essence  de  térében-  )  -f- 0,000938902/* 

thine j  —  0,000001608486/' 

(     -h  0,0000000021473/*. 

Si,  quant  au  sulfure  et  au  chlorure  de  carbone,  on  com- 
pare, dans  les  hautes  températures,  les  valeurs  que  don- 
nent pour  q  les  équations  précédentes  avec  les  valeurs  que 
donnent  les  équations  de  M.  Regnault,  on  a  tout  lieu  d'être 
frappé  de  la  petitesse  des  différences  auxquelles  on  arrive. 
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Il  découle  évidemment  de  là  :  i^  que  ma  méthode  d'obser- 
vation et  de  calcul  est  très- correcte  5  2°  que  des  équations 
à  deux  termes  établies  entre  —  3o  degrés  et  le  point  d'ébul- 
lition  à  I  atmosphère  donnent  des  résultats  encore  très- 
approximatifs,  même  lorsqu'on  s'en  sert  pour  calculer  la 
valeur  de  ^  à  100  degrés  au-dessus  de  ce  point  d'ébuUition. 

Si  Ton  fait  la  même  comparaison  quant  à  Féther  et  à 
Talcool,  on  trouve  au  contraire  des  différences  fort  nota- 
bles entre  les  nombres  que  donnent  mes  équations  et 
celles  de  M.  Regnault. 

La  complication  et  la  mobilité  de  la  composition  de  ces 
deux  liquides  rendent  bien  compte  de  ce  second  fait^  tout 
comme  la  stabilité  et  la  simplicité  de  la  composition  du 
sulfure  et  du  chlorure  de  carbone  expliquent  le  premier. 


««/Vt/WWV«/WWVWV«  t<WM%WVW«V«W 


RÉPONSE  A  LA  NOTE  DU  D'  WERNER  SIEMENS  SUR  LA  m& 
TION  DE  L'UNITÉ  DE  RÉSISTANCE  ÉLECTRIQUE  (i)  ; 

Par  m.  FLEEMING  JENKIN,  F.  R.  S. 


Traduit  de  Tanglais  par  M.  Cornu. 


Dans  le  numéro  de  mai  du  Philosophical  Magazine  pa- 
rut la  traduction  d'un  Mémoire  intitulé  :   Sur  F  unité  de 


(i)  La  reproduction  de  celte  réponse  (extraite  du  Philosophical  Magasitte, 
septembre  1866)  n^a  nullement  pour  but  de  preudre  part  à  la  polémique 
entre  le  Comité  {British-Âssociation  Electrical-Standard  Committe)  et  le 
D*^  Siemens,  de  Berlin.  L^Auleur,  secrétaire-rapporteur  du  Comité,  a  biea 
voulu  consentir  à  ce  que  la  partie  toute  personnelle  fût  retranchée.  Il  ne 
reste  donc  qu'Hun  exposé  des  principes  qui  ont  guidé  le  Comité  de  TAsso- 
ciation  Britannique  dans  le  choix  des  unités  électriques  absolues,  et  une 
critique  assez  sévère  des  unités  arbitrairement  choisies  et  en  usage  jusqu^au 
jour  où  r  Association  a  pris  l'heureuse  initiative  de  ces  nouvelles  mesures. 
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résistance  électrique^  par  le  D""  Werncr  Siemens,  contenant 
des  vues  notablement  différentes  des  conclusions  du  Co- 
mité de  r Association  Britannique  chargé  des  unités  élec- 
triques, et  revenant  souvent  sur  la  part  que  j^ai  prise  à 
renoncé  de  ces  conclusions. 

Le  D'  Siemens  jouit  d'une  si  haute  réputation,  que  je 
désire  répondre  directement  à  ses  arguments,  au  lieu  de 
renvoyer  simplement,  comme  je  pourrais  le  faire,  aux  Kap- 
ports  du  Comité,  où  la  plupart  des  points  discutés  ont,  je 
pense,  étéidéjà  traités. 

Le  D'  Siemens  a  traité  plusieurs  questions  très-diffé- 
rentes qui  peuvent  être  divisées  comme  il  suit  : 

L  Quelle  est  la  meilleure  unilé  de  résistance  élec- 
trique ? 

II.  Quelle  est  la  meilleure  méthode  pour  construire  et 
reproduire  une  unité? 

m.  Les  propositions  et  les  travaux  du  D*^  Siemens  ont- 
ils  été  bien  connus  et  pris  en  juste  considération  par  le 
Comité  et  par  moi-même  ? 

Sur  le  premier  point,  le  D*^  Siemens  propose  comme 
unité  la  résistance  d'un  prisme  de  mercure  de  i  mètre  de 
longueur  et  de  i  millimètre  carré  de  section  à  zéro  degré 
centigrade,  ou  un  million  de  fois  la  résistance  de  i  mètre 
cubie  de  mercure  à  zéro  degré. 

Le  Comité  de  TAssociation  Britannique  propose  comme 
unité  dix  millions  de  fois  Tunité  électro-magnétique  abso- 
lue, ou  le  mètre  par  seconde^  comme  il  a  été  déterminé 
par  une  Commission  composée  du  professeur  Thomson, 
du  professeur  Maxwell,  de  M.  Balfour  Steward  et  de  moi- 
même  (i). 

(i)  Le  nouveau  type  publié  par  le  Comité  équivaut  à  dix  raillions  de  fois 
la  rétiftance  du  mètre  par  seconde. 

m  La  rësiMance  du  mètre  par  seconde  absolu  est  telle  que  le  courant  en- 
gendré dans  un  circuit  de  cette  résistance  par  la  force  éleclromolrice  due  an 
mouTement  d^une  barre  droite  de  i  mètre  de  long  dans  un  champ  magnée 


(  94  )       , 

Les  arguments  en  faveur  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  uni- 
tés sont  tout  à  fait  distincts  de  ceux  qui  militent  en  faveur 
des  meilleures  substances  pour  la  construction  ou  la  repro- 
duction des  types. 

Si  le  mercure  est  la  meilleure  substance  pour  un  type 
permanent,  l'unité  sera  construite  avec  du  mercure.  Si  le 
mercure  est  la  meilleure  substance  pour  reproduire  un 
type,  alors,  lorsque  la  résistance  spécifique  >du  mercure 
.pur  aura  été  déterminée  par  rapport  à  Tunité  choisie,  le 
mercure  pourra  servir  à  la  reproduction  de  cette  unité.  In- 
versement, si  la  définition  du  D^  Siemens  est  la  meilleure 
définition  pour  une  unité  de  résistance,  alors  le  fait  que  le 
mercure  est  une  mauvaise  substance  pour  construire  ou 
reproduire  Tunité  ne  peut  pas  même  affaiblir  les  arguments 
en  faveur  de  sa  définition. 

Maintenant,  laissant  de  côté  la  question  de  construc- 
tion et  de  reproduction,  pourquoi  choisirait-on  le  mercure 
comme  unité  ?  Je  ne  vois  dans  le  Mémoire  de  M.  Siemens 


tique  d'^iniensilé  (définition  de  Gauss)  perpendiculairement  aux  lignes  de 
force  avec  une  vitesse  de  i  mètre  par  seconde  dans  la  direction  de  ces  lignes; 
ce  courant,  s^il  ne  produisait  aucun  autre  travail  ou  aucun  autre  phénODièoB 
équivalent,  développerait  dans  ce  circuit  en  une  seconde  de  temps  un6 
somme  totale  de  chaleur  équivalant  à  une  unité  absolue  de  travail,  c^est^à' 
dire  assez  de  chaleur,  diaprés  les  expériences  de  Joule,  pour  échauffer  de 

I  degré  centigrade  osr,  ooo  24o5  d^eau  à  son  maximum  de  densité,  m  (Report 
on  the  new  unit  oj  electrical  résistance,  par  M.  Fleeming  Jenkin.  —  Procee^ 
dings  of  the  Rojral  Society,  6  avril  i865.) 

Quant  h  la  réalisation  expérimentale  de  cette  idée,  elle  a  été  obtenue  par 
le  Comité  de  la  manière  suivante  :  un  cadre  circulaire,  sur  lequel  est  en- 
roulé un  fil  conducteur  formant  un  circuit  fermé,  tourne  autour  d'un  axe 
vertical  en  recevant  Tinfluenco  dHin  très-petit  aimant  placé  en  son  centre; 
la  réaction  du  courant  induit  sur  Taimant  produit  une  déviation  de  Taimant 
qui  est  librement  suspendu;  on  mesure  la  déviation  et  la  vitesse  de  rotation, 
et  par  le  calcul  on  déduit  la  résistance  du  fil  en  fonction  de  Funité  absolue. 

II  est  bien  entendu  que  cette  simplicité  de  la  conception  théorique  a  exigé 
en  pratique  une  foule  de  corrections.  Mais,  en  général,  elles  étaient  fort 
petites,  et  susceptibles  souvent  de  vérifications  expérimentales;  la  descrip- 
tion complète  des  appareils  et  des  expériences  se  trouve  dans  le  Report  of 
the  Dritish  Association /or  i863,  page  m.  {Note  du  traducteur.) 
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aucun  argument  en  faveur  de  sa  propre  définition,  si  ce 
n'est  peut-être  cette  affirmation,  que  «  le  mercure  est  le  con- 
ducteur qui,  sans  aucun  doute,  est  le  plus  convenable  pour 
servir  d'unité  dans  la  mesure  des  conductibilités.  )> 

Le  D'  Siemens  sépare  ici  le  pouvoir  conducteur  de  la 
résistance,  et  semble  penser  que  le  pouvoir  conducteur 
spécifique  des  corps  doit  être  rapporté  à  un  corps  pris 
comme  type,  et  que  l'unité  de  conductibilité  peut  être  dis- 
tincte de  l'unité  de  résistance.  Mais  le  pouvoir  conduc- 
teur est  naturellement  défini  dans  les  calculs  par  Tinverse 
de  la  résistance,  l'unité  de  résistance  et  l'unité  'de  con- 
ductibilité étant  la  même  ;  il  n'y  a  donc  nul  besoin  de 
choisir  une  substance  comme  unité  de  conductibilité,  et 
même  cela  introduirait  de  la  confusion  dans  l'expression 
mathématique  des  lois  de  l'électricité.  Le  Comité  a  donc 
adopté  la  définition  du  professeur  Thomson  pour  le  pou- 
voir conducteur  des  métaux,  c'est-à-dire  le  pouvoir  con- 
ducteur d'un  fil  ayant  l'unité  de  longueur  et  l'unité  de* 
poids  (ou  l'inverse  de  la  résistance  de  ce  fil).  De  cette 
manière,  les  nombres  exprimant  les  propriétés  spécifiques 
sont  rendus  indépendants  de  la  comparaison  avec  aucune 
substance,  tandis  que,  de  l'autre,  il  faut  toujours  demander 
par  rapport  à  quel  métal,  mercure,  argent,  or,  les  valeurs 
données  ont  été  exprimées.  En  outre,  la  convention  du 
professeur  Thomson  est  infiniment  plus  commode  pour 
calculer,  d'après  les  nombres  spécifiques,  la  résistance  ou 
la  conductibilité  d'un  fil  donné.  Ces  considérations  me  dis- 
pensent d'examiner  si,  dans  le  cas  où  une  substance  devrait 
être  choisie  comme  unité,  le  mercure  serait  la  meilleure, 
question  que  je  regarde  d'ailleurs  comme  ne  pouvant  pas 
être  résolue  affirmativement. 

Le  D'  Siemens  en  vante  aussi  les  avantages  pratiques, 
mais  sans  les  énoncer.  Le  mercure  est  peu  employé  en  té- 
légraphie, comparé  au  cuivre,  au  laiton  ou  au  fer. 

Un  mètre  de  long  et  i  millimètre  de  section  semblent 
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très-symétriques^  mais,  excepté  pour  calculer  la  résistance 
de  prismes  de  mercure,  je  ne  vois  pas  quel  avantage  pra- 
tique a  cette  convention  sur  tout  autre  mode  de  mesure. 
Un  mètre  de  cuivre  pur  pesant  i  gramme  serait  bien  plus 
utile  en  pratique,  parce  qu'il  servirait  de  terme  immé- 
diat de  comparaison  pour  le  cuivre  employé  comme  fil 
conducteur. 

Un  mille  de  fil  de  fer  de  la  grosseur  employée  générale- 
ment dans  la  télégraphie  aurait  un  avantage  pratique  pour 
la  recherche  des  points  de  déperdition.  Je  pourrais  donner 
d'autres  définitions  ayant  des  avantages  pratiques  ^  mais  je 
n^en  connais  aucun  qui  soit  ou  qui  puisse  résulter  d'une 
définition  par  rapport  au  mercure. 

Ainsi,  même  pour  le  mercure,  il  n'y  a  aucune  raison 
pour  préférer  l'une  ou  l'autre  des  définitions,  telle  que  i  mè- 
tre de  mercure  pesant  i  gramme  ou  contenu  dans  un  tube 
de  I  millimètre  de  diamètre.  En  posant  ces  questions,  je  ne 
prétends  pas  que  ces  définitions  soient  meilleures  que  celles 
du  D'  Siemens  5  c'est  simplement  pour  mettre  en  évidence 
la  nature  arbitraire  de  sa  définition. 

J'ai  entendu,  en  faveur  de  cette  définition,  deux  argu- 
ments qui,  dans  leur  portée,  sont  réellement  en  sa  faveur. 
D'abord,  c'est  que  l'unité  était  déjà  d'un  usage  très-répandu 
quand  le  Comité  fut  institué;  secondement,  que  sa  défini- 
tion est  beaucoup  plus  intelligible. 

Le  premier  argument  a  du  vrai,  quoique  Fusage  de  l'unité 
du  D"^  Siemens  ne  soit  pas  du  tout  aussi  général  que  le  sup- 
posent quelques-uns  de  ses  amis.  Aucune  grande  compagnie 
télégraphique  anglaise  ne  s'en  servait,  et  je  crois  qu'elle  n'a 
point  été  adoptée  en  France.  Néanmoins  j'admets  que,  grâce 
à  l'incontestable  qualité  des  bobines  de  résistance  fabriquées 
par  M.  Siemens,  et  leur  disposition  fort  commode,  cette 
unité  fût  très-employée.  Mais  cet  emploi  général  n'était 
pas,  je  pense,  du  à  l'excellence  de  sa  définition.  On  com- 
manda des  bobines  à  la  plus  célèbre  maison  d'Europe,  et 
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Ton  prît  ce  qui  fut  envoyé,  le  mille  de  fil  de  cuivre  avant 
1860,  et,  après,  Tunité  de  mercure. 

Cet  argument,  toutefois,  fut  sérieusement  examiné  par 
le  Comité,  mais  fut  rejeté,  en  considérant  que  des  change- 
ments avaient  été  faits  tous  les  ans  dans  les  bobines  em- 
ployées; que  la  définition,  étant  complètement  arbitraire 
et  n'ayant  nul  mérite  intrinsèque,  ne  pourrait  pas  être  com- 
parée en  valeur  avec  une  approximation  de  l'unité  natu- 
relle adoptée;  qu'enfin  Tusage  n'en  était  pas  assez  général 
pour  remporter  sur  les  deux  arguments  précédents. 

J'arrive  à  la  question  d'intelligibilité.  Certainement 
beaucoup  de  gens  pensent  savoir  ce  que  signifie  i  mètre 
de  mercure  de  i  millimèlrc  de  section^  et  peu,  relative- 
ment, comprennent  la  définition  adoptée  par  le  Comité. 
Mais  qui  est-ce  qui,  dans  la  vie  pratique  ou  dans  l'usage 
des  unités,  se  reporte  a  leur  définition?  Quel  est  le  Fran- 
çais qui,  mesurant  le  cube  d'un  mur,  songe  au  diamètre 
terrestre?  Quel  est  l'Anglais  qui,  en  se  servant  du  pied^  ' 
songe  au  pendule?  Dans  l'usage  pratique,  l'unité  adoptée, 
et  non  pas  la  définition,  est  la  chose  importante. 

De  plus,  la  définition  simple  en  apparence  peut  con- 
duire à  de  notables  erreurs.  Il  faut  toute  l'habileté  du  D**  Sie- 
mens pour  construire  une  unité  de  mercure,  si  même  il  y 
arrive.  L'essai  de  la  part  d'un  opticien  ordinaire  condui- 
rait à  de  grosses  différences,  qui  malheureusement  peuvent 
n'être  découvertes  qu'après  que  les  bobines  ont  été  en  usage 
pendant  des  années.  Le  Comité  ne  pense  donc  pas  que  la 
difficulté  d'expliquer  la  définition  de  son  unité  soit  d'au- 
cune importance  sérieuse. 

Jusqu'ici  j'ai  taché  de  montrer  qu'il  n'y  a  pas  de  raison 
pour  adopter  la  définition  du  D'  Siemens  plutôt  que  toute 
autre;  il  me  reste  à  montrer  pourquoi  toute  autre  défi- 
nition aurait  été  préférée  par  le  Comité  à  celle  du  D"^  Sie- 
mens. 
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D'abord,  les  unités  pratiques,  le  pied  de  fil  de  cuivre,  le 
mille  de  fil  de  fer,  etc.  Une  objection  contre  elles,  c'est  qu'il 
est  impossible,  dans  la  pratique,  de  les  obtenir  exactes.  Les 
niétaux  purs  ou  les  alliages  ont  été  adoptés,  mais  en  pra- 
tique on  ne  les  a  jamais  obtenus.  Pratiquement,  il  n'y  a 
pas  deux  pieds  de  fil  de  cuivre  ni  deux  milles  de  Gl  de  fer 
qui  soient  identiques.  Il  y  a  encore  d'autres  arguments 
qu'on  pourra  trouver  dans  les  Rapports  précités. 

J'arrive  maintenant  à  la  définition  adoptée.  Le  motif  de 
ce  choix  fut  que  les  unités  absolues  ou  naturelles  sont  celles 
qu'il  faut  nécessairement  employer  dans  tous  les  calculs 
des  relations  entre  les  courants  et  les  aimants,  suivant  les 
méthodes  de  mesure  du  magnétisme.  Elles  sont,  en  outre, 
très-commodes  pour  l'expression  des  lois  entre  toutes  les 
grandeurs  électriques  elles-mêmes.  A  ce  sujet  j'ai  déjà 
donné  toutes  les  explications  détaillées  dans  les  Rapports 
que,  comme  secrétaire,  j'ai  eu  l'honneur  d'écrire  au  nom  du 
Comité,  et  auxquels,  je  suis  heureux  de  le  dire,  M.  Siemens 
a  donné  quelque  approbation.  Les  ouvrages  de  MM .  Weber, 
Thomson  et  Clerk  Maxwell  en  sont  pleins  d'exemples; 
l'unité  absolue  est  une  expression  de  résistance  électrique 
aussi  naturelle  que  Test  le  mètre  cube  pour  les  capacités 
quand  le  mètre  est  l'unité  de  longueur.  C'est  l'unité  qui  ex- 
prime nécessairement  la  résistance,  exactement  comme  le 
cube  exprime  la  capacité.  Il  doit  être  employé  dans  toutes 
les  recherches  scientifiques  (même  si  l'unité  du  D^  Siemens 
a  été  d'un  usage  général),  comme  le  mètre  cube  ou  le  pied 
cube  sont  employés  dans  les  calculs^,  là  même  où  les  me- 
sures pratiques  en  usage  sont  la  chopine  ou  le  gallon.  Le^ 
Comité,  donc,  considéra  qu'il  n'avait  pas  le  choix  sous  ce 
rapport. 

D'un  côté,  il  y  avait  une  quantité  de  définitions  ^  de 
l'autre,  l'unité  naturelle  inévitablement  employée  dans  les 
calculs  :  sa  décision  pouvait-elle  être  douteuse  ? 

Jusqu'à  présent  j'ai  discuté  sur  le  fond  même  de  la  dé- 
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finition.  Le  D^  Siemens  dit  que  l'unité  de  résistance  doit 
consister  en  une  définition  ou  bien  être  ude  mesure  abso- 
lue qui  puisse  être  reproduite  à  toute  heure  et  en  tout  lieu. 
Je  crois  être  dans  le  vrai  en  comprenant  par  ces  paroles  que 
le  DT  Siemens  préfère  une  pure  définition  à  quelque  type 
matériel  que  ce  soit,  même  le  sien,  et  je  suis  conduit  à  cette 
opinion  par  sa  propre  remarque,  que,  dans  l'avenir,  des 
déterminations  plus  complètes  de  son  unité  deviendront 
nécessaires  par  suite  des  progrès  de  Texaclitude  expérimen- 
tale ;  d^ailleurs,  ajoute-t-il,  ces  corrections  n'auront  au- 
cun inconvénient  pratique,  parce  qu'elles  seront  extrême- 
ment petites. 

Le  Comité  fut  d'une  opinion  diamétralement  opposée  : 
il  pensa  que  l'une  des  qualités  essentielles  d'un  type  était 
son  invariabilité;  qu'aucun  inconvénient  possible  n'égale- 
rait la  variation  continuelle  du  type,  faisant,  comme  cela  est 
arrivé,  que  les  douze  pouces  d'aujourd'hui  soient  les  treize 
pouces  de  demain.  Certainement  nous  croyons  tous  que 
les  corrections  ne  seraient  ni  si  grandes,  ni  si  fréquentes, 
mais  quel  homme  de  science  voudrait  proposer  des  rema- 
niements périodiques  de  la  longueur  du  mètre  pour  le  faire 
concorder  avec  quelque  définition  abstraite .^^  De  pareils 
changements  rendraient  à  chaque  instant  presque  inutiles 
une  incroyable  quantité  de  travaux  scientifiques.  Par 
exemple,  toutes  les  résistances  spécifiques  des  métaux,  du 
D^'Matthiessen,  rapportées  à  l'unité  Siemens,  auraient,  de- 
puis leur  première  détermination,  exigé  deux  ou  trois  révi- 
sions, et  même  seraient  encore  loin  d'être  fixées.  Si  donc 
nous  pouvons  faire  une  unité  permanente,  je  pense  que 
cette  unité  permanente  sera  meilleure  qu'une  définition  5 
mais  si  l'on  doit  seulement  adopter  une  définition,  la  défi- 
nition adoptée  par  le  Comité  est  de  beaucoup  préférable  à 
celle  du  D"^  Siemens. 

Le  D'  Siemens  reconnaît,  avec  une  candeur  parfaite, 
l'importance  scientifique  de  là  détermination  de  l'unité 
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dynamique  de  Weber  5  mais  il  pense  que,  comme  la  déter- 
mination de  résistances  combinées  avec  des  valeurs  dyna- 
miques se  présente  rarement,  son  usage  général  n'est  pas 
d'une  grande  importance  pratique.  Mais,  quoique  la  com- 
binaison de  résistance  avec  des  valeurs  dynamiques  se  pré- 
sente rarement  en  pratique,  la  combinaison  de  résistance 
avec  les  mesures  de  quantité^  de  capacité  et  de  courants  est 
d'une  application  journalière.  L'unité  proposée  par  le 
D""  Siemens  est  complètement  isolée  et  sans  lien  avec  au- 
cune de  ces  mesures.  Le  Comité  a  adopté  un  système  cohé- 
rent dans  lequel  le  courant  est  mesuré  par  la  force  électro- 
motrice  divisée  par  la  résistance,  la  quantité  <ï électricité 
est  comparée  à  la  quantité  transmise  par  Funité  de  courant 
en  une  seconde,  et  la  capacité  à  la  capacité  qui,  lorsqu'elle 
est  chargée  par  Tunité  de  force  électromotrice,  contient 
l'unité  de  quantité. 

Des  types  pour  la  détermination  ou  la  mesure  de  toutes 
les  grandeurs  seront  publiés  par  le  Comité. 

Le  D*"  Siemens  lui-même  admet  très-franchement  que, 
dans  les  Rapports  de  l'Association  Britannique,  l'argument 
en  faveur  de  ce  système  cohérent  de  mesures  est  présenté 
d'une  manière  très-convaincante.  Le  mercure  est  une  défi- 
nition isolée  et  arbitraire,  tandis  que  toutes  les  unités  du 
Comité  seront  une  approximation  vers  les  unités  naturelles 
ou  mathématiques.  Maintenant  cette  relation  entre  les  di- 
verses unités  est  fort  commode  dans  la  pratique,  ainsi  que  le 
prouvent  les  études  sur  les  câbles  sous-marins  et  bien  d'au- 
tres expériences  d'électricité. 

Mais  leD"^  Siemens  dit  :  d'abord^  votre  unité  permanente, 
comme  vous  l'appelez,  ne  représente  pas  votre  définition, 
même  avec  une  exactitude  raisonnable,  et  ensuite  elle  ne 
sera  pas  permanente. 

En  ce  qui  regarde  le  premier  point,  le  D'  Siemens  a  par- 
faitement indiqué  les  grandes  difficultés  des  déterminations  ; 
mais  je  pense  qu'il  admet  aussi  que  les  noms  de  ceux  qui 
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ont  dirigé  les  expériences  offrent  une  certaine  garantie  des 
soins  qu'on  a  pris,  et  que  les  noms  des  Membres  du  Comité 
en  général  sont  une  nouvelle  garantie  que  les  résultats 
n'ont  pas  été  adoptés  sans  la  ferme  conviction  qu'ils  étaient 
dignes  de  confiance.  En  supposant  même  qu'il  n'en  soit 
pas  ainsi,  ce  que  je  repousse  complètement,  l'unité  de  l'As- 
sociation Britannique  ne  serait  toujours  pas  plus  arbitraire 
que  celle  du  D*"  Siemens,  quoique  je  lui  accorde  qu'il  n'y 
aurait  aucune  raison  de  l'admettre,  si  ce  n'était  sa  perma- 
nence. 

Sera-t-il  donc  permanent?  Le  temps  seul  montrera  si  les 
dix  types  resteront  parfaitement  permanents^  mais  nous 
avons  des  garanties  au  moins  aussi  bonnes  de  leur  perma- 
nence que  celle  du  D"^  Siemens  pour  le  sien. 

Si  celui  qu'il  a  donné  en  1864  était  exact,  et  je  désire- 
rais vivement  que  nous  en  fussions  sûrs,  l'unité  de  l'Asso- 
ciation Britannique  serait  égale  à  1*^,0486  de  mercure  à 
zéro  degré* centigrade  et  de  i  millimètre  carré  de  section,  et 
cette  résistance  peut  être  obtenue  aussi  exactement  que  celle 
de  I  mètre.  Si  donc  tous  nos  types  varient,  nous  ne  sommes 
pas  dans  une  position  pire  que  le  D*^  Siemens.  Mais  nous 
avons,  puisque  des  divergences  entre  les  déterminations  du 
mercure  existent  et  sont  notables,  nous  avons  ce  qui  ajoute 
beaucoup,  je  pense,  à  notre  sécurité  pour  la  probabilité  de 
la  permanence  des  types  déjà  obtenus.  Nous  avons  tout  ce 
qu'a  le  D'  Siemens,  et  beaucoup  en  plus. 

Tout  nouveau  métal  dont  la  résistance  spécifique  est  dé- 
terminée avec  soin  donne  une  nouvelle  garantie,  et  il  est 
possible  que  quelque  jour  cette  méthode  d'assurer  la  per- 
manence puisse  être  plus  importante  que  la  simple  conser- 
vation des  types  matériels.  Quant  à  présent,  je  pense  qu'il 
n'en  est  pas  ainsi. 

En  résumé,  voici  les  arguments  employés  jusqu'ici  : 

L'unité  de  mercure,  comme  elle  a  été  définie,  est  arbi- 
traire, variable,  sans  avantage  pratique,  et  ne  Tait  partie 
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d'aucun  système  cohérent  de  mesures  générales  de  Télec- 


tricité. 


L'unité  de  T  Association  Britannique,  basée  sur  T  uni  té 
naturelle  et  mathématique,  est  permanente  et  a  Tavantage 
pratiqua  de  faire  partie  d'un  système  cohérent  pour  toutes 
les  mesures  générales  de  l'électricité. 

Jusqu'ici  la  discussion  a  porté  complètement  sur  les  dé- 
finitions, no^s  réservant  de  juger  jusqu'à  quel  point  le 
D"^  Siemens  a  réussi  à  produire  et  à  reproduire  son  unité. 
Par  exemple,  quand  je  dis  plus  haut  que  l'unité  de  mer- 
cure est  variable,  je  veux  dire  que  le  D' Siemens  est  d'avis 
qu'elle  variera  à  mesure  que  les  déterminations  seront  de 
mieux  en  mieux  faites^  et  quand  je  dis  que  Punité  de  l'As- 
sociation Britannique  est  permanente,  je  veux  dire  que  le 
Comité  veut  la  garder  identique.  Je  vais  maintenant  con- 
sidérer comment  les  procédés  de  construction  ont  pu  et 
pourront  réussir  en  pratique.  En  discutant  ce  point,  je  ne 
veux  pas  parler  des  divergences  signalées  précédemment 
dans  les  unités  publiées  par  M.  Siemens.  La  question  im- 
portante est  non  pas  de  savoir  si  le  D'^  Siemens  a,  depuis  la 
première  jusqu'à  la  dernière,  donné  une  unité  de  mercure 
correcte,  mais  de  savoir  si  une  unité  quelconque  peut  être 
reproduite  par  une  longueur,  section  ou  poids  donnés  de 
mercure,  ou  s'il  faut  choisir  une  autre  substance.  J'ai  mon- 
tré, je  pense,  qu'il  n'y  a  aucune  raison  d'adopter  i  mètre 
de  mercure  de  i  millimètre  de  section  comme  unité  de  ré- 
sistance; mais  le  mercure  pourrait  être  néanmoins  la  meil- 
leure substance  pour  construire  les  unités  ou  pour  les 
reproduire.  J'ai  peine  à  concevoir  pourquoi  les  deux  ques- 
tions ont  été  confondues  comme  elles  l'ont  été  -,  si  le  platine 
est  le  meilleur  métal  pour  le  type  de  l'unité  de  longueur, 
nous  ne  sommes  pas  pour  cela  obligés  de  prendre  le  mètre 
cube  de  platine  pour  unité  de  poids. 

II  est  certainement  d'une  grande  importance  d'avoir 
quelques  moyens  de  reproduire  une  unité  dans  le  cas  ou 
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l'original  serait  perdu  ou  altéré ,  et  les  expériences  du 
D**  Siemens  sont  extrêmement  remarquables ,  quoiqu'on 
ne  puisse  pas  affirmer  avec  certitude  qu'elles  soient  con* 
cluantes.  Le  D^  Siemens  croit  qu'il  peut  reproduire  son 
unité  (et  par  conséquent  celle  de  l'Association  Britannique) 
à  moins  de  o,i  pour  loo  d'approximation  et,  avec  des 
soins  suffisants,  l'exactitude  est  pour  ainsi  dire  illimitée.  Ce 
serait  pour  les  Membres  du  Comité  un  vrai  plaisir,  j'en 
suis  sûr,  si  cette  conclusion  pouvait  être  parfaitement  éta- 
blie.^ mais  il  n'en  est  point  encore  ainsi.  J'admets  que  les 
divergences  entre  les  bobines  de  résistance  exposées  en  1862 
laissèrent  quelque  chose  à  désirer  sous  ce  rapport;  j'étais 
cependant  informé  par  le  D*^  Esselbach  que  ces  différences 
étaient  dues  à  un  changement  dans  le  type  du  D'  Siemens; 
aujourd'hui  ce  n'est  pas  à  ce  motif  que  je  les  attribue. 
M.  C.  W.  Siemens  lui-même  a  déclaré  à  la  Société  Royale 
que  ces  erreurs  provenaient  de  la  publication  prématurée 
de  bobines  basées  sur  un  type  imparfait;  mais,  après  les 
explications  du  D'  Siemens,  je  ne  puis  pas  croire  que  le 
type  matériel  ait  eu  la  moindre  imperfection,  si  ce  n'est  à 
leur  insu.  Aussi,  j'admets  que  les  erreurs  reconnues  par  des 
déterminations  nouvelles  montraient  que  la  reproduction 
du  type  n'était  pas  très-facile,  ce  que  personne  d^ailleurs 
ne  prétend.  En  outre,  je  prétends  que  les  bobines  de  ré- 
sistance qu'on  trouve  dans  le  commerce  ne  peuvent  pas 
être  acceptées  comme  types;  ce  n'est  pas  qu'une  erreur 
dans  le  poids  spécifique  du  mercure  affecte  en  aucune  ma- 
nière celle  partie  de  la  question ,' car  une  erreur  dans  le 
coefficient  de  correction  pour  le  maillechort  n'affecte  pas 
l'argument;  mais  je  maintiens  que,  lorsque  le  D*"  Sie* 
mens  et  le  D'  Matthiessen  obtiennent  des  valeurs  discor- 
dantes après  avoir  pris  toutes  les  précautions  possibles,  il 
doit  nous  être  permis  de  suspendre  notre  jugement  pour 
décider  lequel  des  deux  a  obtenu  la  valeur  la  plus  appro- 
chée de  la  vérité.  Suivant  le  Mémoire  du  D'  Sienkeii*^  ix 
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l'on  fait  aux  types  de  1864  les  corrections  qu'il  désire 
de  0,287  pour  100,  l'unité  de  l'Association  Britannique 
=  i"*, 0486  de  mercure  de  i  millimètre  de  section  à  zéro 
centigrade.  Le  D^  Matthiessen  trouve  i  ,0396.  Ces  valeurs 
sont  trop  différentes  pour  nous  permettre  d'user,  quant 
à  présent ,  du  mercure  comme  moyen  certain  de  repro- 
duction. 

Dès  que  un  ou  plusieurs  observateurs  indépendants  ob- 
tiendront des  résultats  vraiment  concordants,  ils  seront 
acceptés  par  tout  le  monde  comme  des  moyens  de  contrôler 
la  permanence  des  types  déjà  faits.  Jusque-là ,  je  crois 
que  le  meilleur  contrôle  est  la  comparaison  des  types  eux- 
mêmes,  qui  peuvent  être  mesurés  avec  une  approxima- 
tion, atteignant  au  moins  0,01  pour  100^  ils  sont  exacts, 
à  cette  limite  près,  quoique,  d'après  une  petite  erreur  ou 
une  ambiguïté  de  langage,  le  D' Siemens  ait  cru  qu'on  n'a- 
vait pas  même  essayé  d'obtenir  cette  rigueur. 

Je  n'entrerai  pas  dans  la  discussion  entre  le  D'  Mat- 
thiessen d'une  part,  et  M.  Sabine  et  le  D'  Siemens  de 
l'autre.  Le  D"^  Matthiessen  est  trop  consciencieux,  et  sa  rér- 
putation  est  trop  grande  pour  que  nous  puissions  accepter 
sans  réserve  les  résultats  du  D*"  Siemens,  différant,  comme 
ils  le  font,  de  ceux  du  seul  observateur  qui  ait  fait  des 
recherches  sur  le  même  sujet  dans  un  laboratoire  distinct. 

Le  D"^  Matthiessen  accorde  une  bien  plus  grande  con- 
fiance, pour  les  reproductions  de  types,  au  plomb  ou  aux 
alliages  d'argent  et  d'or,  qu'au  mercure;  mais,  jusqu'à  ce 
que  le  D*"  Siemens  ou  quelque  autre  observateur  compétent 
obtienne  aussi  des  résultats  tout  à  fait  concordants  avec 
ces  matières,  je  ne  puis  accorder  aucune  confiance  à  ces 
moyens  de  reproduction. 

Maintenant  on  ne  peut  pas  nier  que  les  dix  types  permet 
nents,  comme  on  les  nomme,  ne  peuvent  pas  varier  tous,  et 
qu'à  moins  de  découvrir  quelque  moyen  de  reproduction 
avant  que  la  variation  se  fasse,  l'unité  peut  être  perdue. 
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U  serait  do^c  d'une  immense  importance  d'être  en  me- 
sure de  dire  avec  certitude  que  l'unité  est  égale  à  une  cer- 
taine longueur  d*un  poids  connu  de  mercure,  ou  de  plomb, 
on  de  platine,  ou  de  toute  autre  substance;  seulement  je 
n'admets  pas  que  si  le  plomb,  le  platine  ou  le  mercure 
sont  jugés  les  substances  les  plus  propres  à  cet  usage,  on 
se  croie  obligé  de  prendre  F  uni  té  de  longueur  et  poids  ou 
section  dcces  métaux  comme  unité  de  résistance. 

C'est  là  l'erreur  que  j'ai  toujours  voulu  mettre  en  lu- 
mière. Personne  dans  le  Comité  n'a  jamais  déprécié  la  va- 
leur des  moyens  chimiques  de  reproduction;  au  contraire, 
on  a  volontiers  voté  des  fonds,  et  des  Commissions  ont  été 
annuellement  désignés  pour  cette  étude  spéciale.  Le  D*"  Mat- 
thiessen  s'était  opposé  au  mercure,  et,  pour  soutenir  son 
opinion,  il  arguait  que,  jusqu'ici,  aucune  méthode  n'avait 
pu  fixer  ^exactement  la  valeur  de  l'unité  de  mercure,  argu- 
ment parfaitement  justifiable  ,  confirmé  par  les  diver- 
gences des  types  publiés,  quoique  ne  concluant  rien  contre 
la  possibilité  d'employer  plus  tard  le  mercure.  Mais,  jus- 
qu'à ce  que  cette  question  soit  vidée,  le  Comité  a  pensé 
que  les  types  matériels  de  substances  très-diverses ,  qui 
conserveraient  leur  égalité,  apporteraient  une  grande  ga- 
rantie de  permanence.  Dussent-ils  varier,  on  pourrait  tou- 
jours revenir  aux  longueurs  et  poids  de  mercure,  de  plomb, 
d'alliages  d'or  et  d'argent  qui  représentent  l'unité  de  l'As- 
sociation Britannique. 

Ainsi,  suivant  le  D*^  Matthiessen ,  les  dix  types  sont 
égaux  aux  fils  ou  prismes  pesant  i  gramme  par  mètre,  et 
dont  les  longueurs  pour  les  diverses  substances  sont  : 


m 


Plomb 0,44307 

Alliage  d*or  et  d^argent o  ,59952 

Mercure o  ,0^6505 

Nous  avons  donc,  comme  on  l'a  dit  plus  haut,  toutes 
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les  garanties  que  le  D*^  Siemens  peut  avoir  pour  la  perma- 
nence de  l'unité,  et  dix  types  eu  sus. 

Ainsi,  pour  résumer,  la  reproduction  d'un  type,  quel 
qu'il  soit,  par  le  mercure  ou  par  tout  autre  métal,  est,  aux 
yeux  du  Comité,  d'une  grande  importance,  à  la  fois  comme 
garantie  additionnelle  de  permanence  et  comme  sécurité 
en  cas  d'altération  accidentelle  ;  mais  il  n'admet  pas  que, 
jusqu'à  présent,  on  ait  donné  des  moyens  de  reproduction 
par  le  mercure  ou  autrement  assez  certains  pour  justifier 
leur  adoption  définitive,  et  il  ne  voit  aucun  motif  pour  adop 
1er  l'unité  de  longueur  et  poids  ou  section  d'une  substance 
quelconque  comme  unité  de  résistance  électrique  (i). 
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ÉTUDE  THÉORIQUE  SDR  LA  FABRICATION  DE  LA  SOUDE 

PAR  LE  PROCÉDÉ  LEBLANC; 

Par  m.  J.  KOLB, 

Docteur  es  sciences,  Ingénieur  civil, 

Directeur  de  I<i  Manufacture  de  produits  chimiques  de 

MM.Kublmann  et  O^,  à  Amiens. 


TROISIÈME  PARTIE. 

COLORATIONS    ET    rRÀCTIOJïWEMENT    DES    SELS    DE    SOUDE. 

Après  avoir  étudié  comment  s'opère  la  transformation 
du  sulfate  de  soude  en  carbonate  (2),  et  de  quelle  manière 
ce  dernier  peut  être  isolé  par  l'eau  sans  altération  sen- 
sible (3),  il  semble  qu'il  ne  doit  y  avoir,  sur  Tévaporalion 

(i)  Suivent  ici  quelques  pages  que  le  manque  d'espace  et  le  désir  de  ne 
point  prendre  pan  à  la  polémique  nous  font  retrancher.  Là,  M.  Fleeming 
Jenkin  répond  aux  attaques  directes  du  D^  Siemens.  D'ailleurs,  Tbabileté 
et  la  science  des  expérimentateurs  anglais,  comme  celles  du  savant  alle- 
mand, sont  connues  de  tout  le  monde;  toute  justification  est  donc  su- 
perflue. 

(a)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  4®  série,  t.  Vil,  p.  118. 

(3)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  4®  série,  t.  VIII,  p.  i35. 
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des  lessives  et  la  calcinalion  du  sel,  aucune  recherche  inté- 
ressante à  faire. 

Cela  serait  parfaitement  vrai ,  si  le  résultat  final  de 
Topëration  était  du  carbonate  de  soude  pur;  mais  en  pra- 
tique il  n'en  est  pas  ainsi.  Le  carbonate  de  soude  est  ac- 
compagné dans  sa  dissolution  d'une  foule  de  substances 
dont  j'ai  successivement  expliqué  la  présence,  et  dont  je 
vais  maintenant  examiner  Fintluence  sur  le  produit  final 
du  travail.  Ces  substances  sont  :  la  soude  caustique,  le  sul- 
fure, le  chlorure,  le  cyanure  de  sodium  ;  le  sulfate  et  Fhy- 
posulfite  de  soude  ;  le  sulfure  de  fer,  la  silice,  l'alu- 
mine, etc. 

La  lessive  évaporée  donne,  par  une  dessiccation  conve- 
nable, un  sel  granulé  dont  la  richesse  varie,  suivant  la 
proportion  des  matières  étrangères,  entre  82  et  88  degrés 
alcalimétriques. 

Ce  sel,  parfaitement  blanc  quand  la  série  des  opérations 
a  été  bien  menée,  présente,  en  cas  contraire,  une  coloration 
jaunâtre  dont  l'intensité  peut  quelquefois  atteindre  jusqu'au 
rouge  vif. 

On  dit  généralement  que  de  semblables  soudes  sont  sul- 
furées ^  nous  allons  voir  qu'il  serait  plus  exact  de  les  appe- 
ler ferrugineuses. 

En  examinant  la  composition  des  sels  de  soude  com- 
merciaux, il  est  facile  de  voir  que  deux  seuls  de  leurs  élé- 
ments peuvent  être  une  cause  de  coloration  :  les  sulfures 
alcalins  et  la  présence  du  fer.  Je  ne  parlerai  pas  des  cya- 
nures qui  ne  m'ont  donné  à  cet  égard  que  des  résultats 
négatifs. 

Le  monosulfure  de  sodium  chimiquement  pur  m'a  fourni 
par  dessiccation  un  sel  parfaitement  blanc.  Il  peut,  il  est 
vrai,  jaunir  à  Tair,  soit  par  suite  d'une  transformation 
partielle  en  polysulfure,  soit  à  cause  de  la  dissolution  d'un 
peu  de  soufre  à  Fétat  naissant  dans  le  monosulfure  non 
altéré;  mais  cette  coloration  ne  résiste  pas  à  la  chaleur,  et 
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une  élévation  de  température  suffisante  rend  au  sulfure  sa 
blancheur  primitive. 

Un  échantillon  d'un  sel  de  soude,  qui  prése/itait  une 
couleur  rouge  brique  intense,  m'ayant  donné  à  l'analyse  : 

(a)  NaO,  CO^ 4^,28 

NaO',  HO 27,74 

NaS' 1,^5 

NaCl 20, 3o 

NaO,  SO^ 2,57 

FeS' 0,23 

Si^'    j 4,45 

j'ai  traité  ce  sel  par  l'alcool,  qui  en  a  enlevé  le  sulfure 
de  sodium,  la  soude  caustique  et  une  partie  du  chlorure  de 
sodium.  La  dissolution  alcoolique  évaporée  a  donné  par 
dessiccation  un  sel  (i)  d'une  blancheur  parfaite.  Ce  n'est 
donc  pas  au  sulfure  de  sodium  pris  isolément  qu'il  faut 
attribuer  la  teinte  rousse  qu'affectent  certains  sels  de  soude. 

J'en  dirai  de  même  pour  le  sulfure  de  fer  pris  seul  5  car 
ayant  reproduit  par  des  mélanges  de  matières  pures  Téchan- 
tillon  (a),  dont  le  sulfure  de  sodium  seul  avait  été  sup- 
primé, j'ai  obtenu  également  par  dessiccation  un  produit  (c) 
d'une  complète  blancheur. 

En  redissolvant  les  sels  (b)  et  (c),  mélangeant  les  disso- 
lutions et  évaporant  à  siccité,  le  sel  obtenu  reproduisit 
d'une  manière  bien  nette  la  couleur  brique  de  l'échan- 
tillon (a). 

Voici  donc  établi  que  cette  coloration  est  due  à  la  pré- 
sence simultanée  du  sulfure  de  fer  et  de  celui  de  sodium. 

Le  fer,  comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  ne  peut 
exister  dans  les  lessives  de  soude  qu'à  l'état  de  sulfure  5  j'ai 
constaté  que  le  sesquioxyde  de  fer  anhydre  ou  hydraté  est 
complètement  insoluble  dans  des  dissolutions  faibles  ou 
concentrées  de  carbonate   ou  d'hydrate  de  soude,  soit  à 
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chaud,  soit  à  froid.  Il  est  même  insoluble  dans  l'hydrate 
de  soude  en  fusion. 

Le  fer  métallique  et  le  sulfure  de  fer  bien  purs  sont  éga- 
lement d'une  insolubilité  parfaite  dans  les  dissolutions 
sodiques  précédentes. 

Si  maintenant  nous  faisons  intervenir  le  sulfure  de  so- 
dium, le  fer  métallique  y  reste  encore  complètement  inal- 
téré, et  je  suis  à  cet  égard  en  contradiction  avec  l'opinion 
de  quelques  chimistes  (  i  )  ^  dont  le  fer  n'était  peut-être  pas 
assez  pur. 

Le  sesqui oxyde  de  fer  est,  au  contraire,  immédiatement 
attaqué  ;  il  se  forme  de  la  soude  caustique,  et  un  sulfure 
double  de  fer  et  de  sodium  dont  je  vais  m'occuper. 

Le  sulfure  de  fer,  mis  en  présence  du  sulfure  de  sodium, 
donne  immédiatement  le  signe  d'une  modification  molécu- 
laire ou  constitutive  bien  tranchée.  Il  cesse  d'être  un  pré- 
cipité se  déposant  nettement  et  rapidement*,  la  liqueur  se 
colore  en  vert  ou  en  jaune  brun,  suivant  sa  concentration, 
et  une  partie  du  précipité  y  flotte  dans  un  état  de  suspen- 
sion qui  peut  durer  quelquefois  des  semaines  entières.  C'est 
une  espèce  de  gelée  d'un  vert  noirâtre,  dont  les  molécules 
sont  tellement  gonflées,  qu'elles  lui  donnent  soUvent  l'ap- 
parence d'une  dissolution  qui  traverse  les  filtres  les  plus 
fins. 

Il  suffit  de  quelques  traces  de  ce  corps  pour  colorer  l'eau 
en  vert^  ainsi  j'ai  obtenu  les  nuances  les  plus  variées  en 
traitant  par  l'eau  le  sel  suivant  : 

NaCl 25, 4o 

NaO,  S03 '. .  4,io 

NaO,  HO 32, 60 

NaO,  CO^ 35,20 

NaS 1,80 

FeS 0,32 


(1)  Comptes  rendus  des  séances  du  Congés  scientifique  de  Milan,  iSjS,  p.  iSq. 
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5  grammes  de  ce  sel,  contenant  par  conséquent  o8'^,i6FeS 

et  0^*^,90  NaS,  ont  donné  : 


A    FROID. 

A  LA  TBMPÉEATUBE  60  DBGElto. 

Avec  5o«<^  d'eau 

Liqueur  vert -noir  trouble 

Liqueur  trouble  colorée  en 

et  particules   solides  en 

jaune  brun. 

Avec  ioo<^<5  d'eau.. . 
Avec  I  litre  d^eau. .. 

suspension. 
Liqueur  vert-noir  limpide. 
Liqueur  limpide  vert  très- 

Liqueur  jaune-brun  limpide. 
Liqueur  jaune-bran  clair. 

> 

intense. 

Avec  a  litres  d'eau... 

Liqueur  vert  intense. 

Liqueur  à  peine  colorée  en 

Avec  4  litres  d'eau.  . 

Liqueur  vert  bouteille. 

jaune  brun. 
Liqueur  sensiblement  inco- 
lore. 

Avec  8  litres  d'eau.. 

Liqueur  vert  pâle. 

Liqueur  incolore. 

Avec  16  litres  d'eau. 

Liqueur  d'un    vert   encore 
sensible. 

Liqueur  incolore. 

Il  suffit  donc  que  Teau  contienne  quelques  millionièmes 
de  son  poids  de  sulfure  double  de  sodium  et  de  fer  pour 
présenter  à  froid  une  teinte  verte  encore  sensible. 

Voici  maintenant  quelques  faits  que  j'ai  constatés. 

La  concentration  de  la  liqueur  augmente  notablement  la 
proportion  de  sulfure  ferrugineux  dissous;  car  il  suîfit 
d'étendre  d'eau  une  dissolution  concentrée  et  limpide  de  ce 
corps  pour  qu'elle  en  laisse  immédiatement  déposer  une 
partie  à  l'état  de  précipité  noir  insoluble. 

L'état  de  dissolution  (apparente  ou  réelle)  est  bien  plus 
prononcé  à  chaud  qu'à  froid  ;  car  des  dissolutions  chaudes, 
limpides  et  colorées  en  jaune  brun  se  troublent  par  refroi- 
dissement à  l'abri  de  l'air  et  laissent  lentement  déposer  un 
précipité  noir. 

Le  même  phénomène  de  précipitation  se  produit  aussi 
pour  des  dissolutions  froides  vertes  ou  brunes.  Lors  même 
qu'elles  sont  conservées  à  l'abri  de  l'air,  elles  se  décolorent 
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au  bout  d'un  certain  temps,  et  Ton  trouve  au  fond  du  vase 
la  matière  précipitée. 

Ce  sulfure  double  paraît  donc  fort  instable  :  il  se  préci- 
pite immédiatement  avec  décoloration  de  la  liqueur  dans 
une  eau  contenant  des  sels  ammoniacaux  (azotate,  chlorhy- 
drate) ou  du  sel  marin.  Aussi  les  soudes  riches  en  chlorure 
de  sodium  donnent  généralement  des  sels  peu  colorés. 

Si  maintenant,  au  lieu  d'étendre  les  dissolutions,  on  éva- 
pore jusqu'à  siccité  un  mélange  de  sulfure  de  sodium  et 
de  sulfure  .de  fer,  on  obtient  une  masse  noire  h  reflets 
rouges.  Si  celle-ci  est  disséminée  dans  des  sels  inertes  (car- 
bonate, hydrate,  sulfate  de  soude),  elle  présente  une  teinte 
franchement  jaune  ou  rouge  et  tellement  intense,  qu'il 
suffit  de  I  gramme  environ  de  ce  produit  pour  colorer  en 
jaune  bien  tranché  loo  grammes  d'un  sel  de  soude  parfai- 
tement blanc,  et  de  5  grammes  environ  pour  communiquer 
à  ce  sel  de  soude  une  couleur  rouge  brique  ou  rouge  pour- 
pre intense.  On  peut  suivre  des  yeux  la  marche  de  celte  co- 
loration pendant  1  evaporation  des  lessives.  Celles-ci,  à 
mesure  qu'elles  se  concentrent,  passent  du  vert  au  jaune 
brun,  puis  au  brun  rouge.  La  masse  accuse  des  nuances 
rouges  de  plus  en  plus  vives  à  mesure  que  l'état  pâteux  suc- 
cède à  l'état  liquide. 

L'action  de  l'air  est  complètement  étrangère  à  ces  phé- 
nomènes ;  car  j'ai  pu  les  reproduire  avec  les  mêmes  phases 
par  une  evaporation  dans  une  atmosphère  d'hydrogène. 

Uri  fait  assez  remarquable  se  produit  quelquefois  lorsque 
la  dessiccation  est  poussée  jusqu'à  la  fusion  de  la  soude  : 
le  sel  se  décolore  et  reste  à  peu  près  blanc  tant  qu'on  le 
soustrait  à  l'humidité,  même  en  présence  de  Tair  parfaite- 
ment sec^  mais  dès  que  le  sel  reprend  un  peu  d'humidité, 
même  dans  une  atmosphère  d'hydrogène,  il  reprend  en 
même  temps  sa  coloration. 

Je  suppose  donc  que  la  dessiccation  absolue  détruit  ou 
modifie  ce  sulfure  double  :  toujours  est-il  que  les  sels  de 
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soude  ferrugineux  sortent  parfois  blancs  du  iour  à  dessic- 
cation et  restent  blancs  tant  qu'ils  sont  chauds  \  mais  en  se 
refroidissant,  Fliumidilé  atmosphérique  a  prise  sur  eux  et 
rétablit  la  teinte  quHIs  présentaient  à  l'état  pâteux. 

Lorsque  le  sel  coloré  est  longtemps  exposé  à  Tair  hu- 
mide^ il  devient  peu  à  peu  vert  sale,  puis  ocreux.  Cela  tient 
à  ce  que  les  sulfures  se  transforment  à  l'air  en  hyposuliite 
de  soude  et  sulfate  de  fer.  Ce  dernier,  décomposé  par  la 
soude  caustique,  donne  de  l'hydrate  de  protoxyde  de  fer, 
puis  de  l'hydrate  vert  d'oxyde  magnétique,  puis  enfin  de 
l'hydrate  de  sesquioxyde  de  fer. 

La  présence  des  cyanures  dans  les  sels  de  soude  n'in- 
fluence en  aucune  façon  ces  questions  de  coloration. 

Je  n'ai  pas  cherché  à  déterminer  la  composition  de  ce 
sulfure  double,  mais  j'ai  traité  du  sulfate  de  protoxyde  de 
fer  par  un  grand  excès  de  sulfure  de  sodium,  puis  j'ai  dé- 
barrassé le  précipité  de  toute  matière  soluble  par  des  lava- 
ges longs  et  difficiles.  Ce  précipité,  traité  ensuite  par  Facide 
sulfurique,  m'a  donné  un  mélange  de  sulfates  contenant  de 
i3  à  17  pour  100  de  sulfate  de  soude.  Il  est  donc  bien  cer- 
tain qu'une  partie  du  sulfure  de  sodium  a  été  insolubilisée 
par  le  sulfure  de  fer,  et  qu'il  n'y  a  pas  simplement  dissolu- 
tion du  sulfure  de  fer  dans  celui  de  .sodium. 

Dans  la  pratique,  une  petite  partie  de  la  soude  reste  donc 
à  l'état  insoluble  dans  les  marcs. 

M.  E.  Kopp(i)  a obtenu,par  la  calcination  d'un  mélange 
d'oxyde  de  fer,  de  sulfate  de  soude  et  de  charbon,  un  com- 
posé auquel  il  assigne  la  formule 

FeSNa%S^ 

Celui-ci,  au  contact  de  l'air  humide,  se  transforme  ainsi  : 

FeSNa%S3-4-  2O  -f-  2C0'=:  2Na0,C0'-f-  Fe^,Na,S». 


(i)  Notice  sur  un  procédé  perfectionné  de  fabrication  de  la  soude  artifi- 
cielle et  de  Tacide  sulfurique  (Annales  de  Chimie  et  de  Physique ,  3*  série, 
t.  XLVHI). 
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Le  composé  insoluble  Fe*,Na,  S'  peut  s'écrire 

Fe^S^-f-iNaS. 

M.  Stromeyer  (i)  admet  une  composition  un  peu  dilTé- 

rente.  D'après  luî,  la  calcination  simultanée  de  l'oxyde  de 

fer,  du  sulfate  de  soude  et  du  charbon  donne  un  sulfure 

ainsi  composé  : 

Fe^S^-hNaS. 

Celui-ci  est  décomposé  par  l'eau,  qui  lui  enlève  la  moitié 
du  sulfure  de  sodium 

2(Fe^S»  +  NaS)  -4-  Aq  =  NaS  -f-  (Fe<S*  -+-  NaS). 

Le  sulfure  double  qui  nous  occupe  aurait  alors  pour  for- 
mule 

4FeS-f-NaS  =  FeS  SS  Na. 

Ces  quelques  notions  maintenant  acquises,  résumons-les 
au  point  de  vue  des  applications  qu'il  est  utile  d'en  tirer 
pour  l'industrie. 

Toutes  les  soudes  brutes  contiennent  du  peroxyde  de  fer, 
-que  le  lessivage  transforme  en  sulfure. 

Si  la  cuite  des  pains  et  la  lîxiviation  ont  été  menées  d'une 
manière  parfaite,  le  liquide  ne  contiendra  pas  de  sulfure 
de  sodium  :  le  sulfure  de  fer,  par  suite  de  son  insolubilité 
dans  la  soude  caustique  et  le  carbonate  de  soude,  restera 
dans  les  marcs,  et  la  lessive  sera  incolore. 

Si,  au  contraire,  la  soude  brute  renferme  déjà  du  sulfure 
de  sodium^  ou  si  un  lessivage  mal  dirigé  en  crée,  le  sulfure 
de  fer  passe  à  l'état  de  sulfure  double,  peu  soluble,  il  est 
vrai,  dans  les  lessives  faibles  qu'il  colore  en  vert,  mais  beau- 
coup plus  soluble  dans  les  lessives  concentrées  auxquelles 
il  donne  une  coloration  jaune-brun. 

(i)  Ânnalen  der  Chemie  und  Phaimaciey  scplcmbie  i85d. 

Ann.  de  Chint,  et  de  Phys,,  4"  série,  t.  X.  (Janvier  1867.)  8 
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Si  Ton  vient  à  les  concentrer  immédiatement  à  la  sortie 
de  l'appareil  lixiviateur,  la  chaleur  ne  peut  que  favoriser 
la  solubiiiié  du  sulfure  double,  et  on  obtiendra  un  sel  co- 
loré. 

Il  est  bien  plus  rationnel  de  profiter  de  ce  que  cette  solu- 
bilité apparente  ou  suspension  à  Tétat  gélatineux  n'est  que 
passagère,  et  d'écarter  toutes  les  influences  qui  pourraient 
en  prolonger  la  durée. 

Il  faudra,  pour  cela,  recevoir  les  lessives  dans  des  réser- 
voirs vastes  et  profonds,  où  l'on  se  gardera  bien  de  les 
chauffer  ou  de  les  agiter;  tandis  que  le  dépôt  se  fera  lente- 
ment, l'action  de  l'air  sur  la  surface  du  liquide  favorisera 
pour  sa  part  l'oxydation  des  sulfures. 

Le  dépôt  se  fait  beaucoup  plus  rapidement  lorsque  les 
lessives  sont  peu  concentrées;  il  y  a  donc,  pour  le  manu- 
facturier, un  équilibre  à  établir  entre  l'avantage  d'avoir 
un  dépôt  rapide  en  affaiblissant  les  lessives,  et  l'inconvé- 
nient des  frais  supplémentaires  de  concentration  qu'entraîne 
cette  opération. 

Ce  n'est  qu'après  avoir  facilité  la  précipitation  complète 
par  un  séjour  assez  long  dans  plusieurs  réservoirs  successifs, 
que  Ton  pourra  évaporer  par  la  chaleur  sans  crainte  d^ al- 
térer la  blancheur  du  produit. 

Ce  repos  des  lessives,  pour  être  efficace,  exige  quelque- 
fois la  durée  d'une  semaine  entière;  aussi  a-t-on  songé  à  lui 
substituer  des  moyens  de  précipitation  plus  rapides. 

D'après  M.  F.  O.  Ward,  on  se  trouve  bien  en  Angleterre 
de  l'aération  des  lessives,  soit  en  les  faisant  tomber  en  pluie 
fine  dans  une  colonne  où  circule  en  sens  inverse  un  cou- 
rant d'air,  soit  en  injectant  l'air  au  moyen  d'une  pompe 
dans  un  tuyau  percé  de  trous  et  noyé  dans  le  liquide.  Les 
sulfures  s'oxydent  rapidement;  quelques  heures  suffisent 
pour  que  le  dépôt  ferrugineux  se  précipite  et  que  la  liqueur 
se  décolore. 

On  emploie  fréquemment  aussi    le   nitrate   de  soude. 
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M.  Ph.  Pauli  (i)  a  fait  une  fort  intéressante  étude  des  réac- 
tions qui  se  forment  alors  et  a  constaté  que  si,  dans  une 
lessive  sulfurée,  on  introduit  le  nitrate  de  soude  lorsque  le 
point  d'ébullition  varie  entre  1 1 1  et  1 15  degrés  centigrades, 
le  sulfure  sodique  s'oxyde  tranquillement  et  Fazotate  passe 
à  Téut  d'azotite  : 

NaS  -4-  2(  AzO»,  NaO)  =  2(NaO,  AzO^)  -f-  NaO,  SO'. 

Mais,  si  l'on  ajoute  le  nitrate  lorsque  le  point  d'ébulli- 
tien  de  la  liqueur  est  voisin  de  lao  degrés,  il  y  a  dégage- 
ment violent  d'ammoniaque,  et  la  réaction  est  représentée 
par 

2NaSH-NaO,AzO»-+-4HO=:2(NaO,S03)-hNaO,HO-t-AzH\ 

Si,  enfin,  on  ajoute  le  nitrate  de  soude  lorsque  le  point 
d'ébullition  s'est  élevé  considérablement  au-dessus  de  i  a6  de- 
grés, il  y  a  dégagement  d'azote  presque  pur 

5NaS  -h  4(NaO,  AzO*)  +  4H0 
=  5(NaO,  S0«)  -t-  4(NaO,  HO)  -h  4Az. 

11  faudra  donc,  pour  oxyder  i  o  équivalents  de  sulfure  de 
sodiuni,  5,  8  ou  ao  équivalents  de  nitrate,  suivant  la  tem- 
pérature à  laquelle  on  opère. 

Quoi  qu'il  en  soit,  Toxydation  par  le  nitrate  de  soude 
transforme  le  fer  en  peroxyde  qui,  disséminé  dans  la  masse 
du  sel,  ne  lui  communique  plus  aucune  teinte  sensible^  les 
cyanures  sont  en  même  temps  détruits. 

On  a  quelquefois  recours  au  chlorure  de  chaux  pour 
oxyder,  les  sulfures;  mais  l'emploi  de  cet  agent  donne  en 
même  temps  lieu  à  une  perte  de  carbonate  de  soude,  qui 
se  transforme  en  carbonate  de  chaux. 

M.  Balard  a  proposé  de  séparer  le  sulfure  des  sels  de 
soude  par  un  sel  de  plomb  employé  avec  ménagement. 


(i)  Manchester  Lett,  et  Philos,  Soc^  JaAYÎer  i86a. 

& 
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Pnickner  (i)  recommande  l'emploi  de  l'oxyde  noir  de 
cuivre,  et  Habich  (2)  indique  comme  moins  coûteux  le  fer 
spathique. 

Le  sulfate  de  plomb  (des  chambres)  et  l'oxyde  de  cuivre 
n'ont  pas  dans  leur  emploi  donné  complètement  raison  à 
MM.  Balard  et  Prûckner;  il  est  probable  qu'ils  donnent 
lieu  à  des  composés  légèrement  solubles  dans  les  lessives. 

L'insolubilité  du  monosulfure  de  fer  dans  les  lessives 
de  carbonate  ou  d'hydrate  de  soude  m'a  conduit  à  essayer 
de  transformer  par  un  sel  de  fer  à  bas  prix  (la  couperose 
verte)  le  sulfure  double  de  fer  et  de  sodium  en  monosul- 
fure de  fer  et  sulfate  de  soude. 

J'ai  traité  des  lessives  fortement  ferrugineuses,  et  par 
suite  très-colorées,  par  une  dissolution  de  sulfate  de  fer 
versée  par  petites  portions.  Un  abondant  précipité  se  forme 
à  chaque  addition  et  se  rassemble  très- rapidement  au  fond 
du  récipient,  en  même  temps  que  la  liqueur  tend  à  deve- 
nir de  plus  en  plus  incolore.  Au  moment  où  la  liqueur, 
complètement  décolorée,  n'accuse  plus  trace  de  sulfure 
aux  réactifs  ordinaires,  on  cesse  d'ajouter  du  sel  ferreux; 
une  heure  après  on  peut  décanter  le  liquide  devenu  lim- 
pide et  en  extraire  par  évaporation  à  sec  un  sel  d'une 
blancheur  parfaite. 

Ce  procédé,  d'une  grande  simplicité,  est  d'une  manoeuvre 
facile  et  prompte  •,  la  seule  précaution  à  prendre  est  d'évi- 
ter un  excès  de  sulfate  de  fer  qui  se  traduirait  par  une  perte 
en  richesse  alcaline. 

Cette  méthode,  appliquée  en  grand,  est  plus  économique 
que  l'emploi  des  sels  de  cuivre  ou  de  plomb*,  elle  me  pa- 
raît néanmoins  plus  coûteuse  que  l'oxydation  par  le  ni- 
trate de  soude,  qui  ne  laisse  aucun  résidu  à  enlever  ou  à 
épuiser. 

(1)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  t.  VIII. 

(2)  Dinglei  Polyt.  Journ.,  t.  CXL. 
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J'ai  supposé,  dans  ce  qui  précède,  que  les  manufactu- 
riers se  contentaient  de  dessécher  leur  lessive  de  soude  et 
d'obtenir  un  sel  unique  dont  le  titre  variait  suivant  la 
proportion  de  sulfates,  chlorures^  etc.,  contenus  dans  cette 
lessive. 

Cette  méthode  est,  depuis  quelques  années,  complète- 
ment abandonnée,  et  l'on  a  recours  aujourd'hui  à  un  frac- 
tionnement de  produits  que  Ton  obtient  par  la  précipita- 
tion successive  des  sels  à  mesure  que  ]e  liquide  bouillant 
se  trouve  sursaturé  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ceux-ci. 

Il  semble,  au  premier  abord,  que  ce  fractionnement 
est  fort  simple  à  prévoir;  que  le  carbonate  de  soude,  vu  à 
la  proportion  élevée  dans  laquelle  il  figure,  précipitera  pur 
et  seul  jusqu'à  ce  que  le  liquide  saturé,  soit  de  chlorure  de 
sodium,  soit  de  sulfate  de  soude,  abandonne  ceux-ci. 

Finalement  ^1  devrait  rester  un  liquide  saturé  à  la  fois 
de  soude  caustique,  de  carbonate  et  de  sulfate  de  soude, 
de  chlorure  de  sodium,  et  contenant  les  petites  quantités 
de  silicat^es,  d'aluminates,  de  sulfures  et  cyanures  que 
l'on  rencontre  toujours  dans  les  lessives. 

En  réalité,  deux  raisons  s'opposent  à  ce  que  les  choses  se 
passent  ainsi. 

La  première  est  une' question  d'entraînement,  proba- 
blement mécanique,  mais  qui  peut  être  réduite  à  une  im- 
portance médiocre,  si  l'on  a  soin  de  soumettre  à  un  bon 
égouttage  les  produits  fractionnés.  C'est  à  cette  cause  d'en- 
trainement  que  j'attribue  la  quantité  de  silicates  et  d'alu- 
minates  qui  se  trouve  sensiblement  constante  dans  chacun 
des  échantillons  successifs,  ainsi  que  les  faibles  proportions 
de  soude  caustique  qui  accompagnent  les  sels  recueillis  dès 
le  début  de  l'opération. 

La  seconde  raison  mérite  une  étude  spéciale  :  elle  vient 
de  ce  que  la  présence  simultanée  de  tant  d'éléments  modifie 
d'une  manière  notable  leur  solubilité  respective. 

Deux  exemples  suffiront  pour  montrer  combien  la  suc- 
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cession  réelle  des  prëcipitalions  diffère  de  celle  à  laquelle 
on  se  serait  attendu. 

Une  lessive  présentant  la  composition  suivante  : 

NaO.CO' 5i  ,00 

HaOjHO 10,22 

NaCl i3,oi 

HaO,SO' 30,70 

Silice,  alumine 3, 80 

a  été  versée  dans  un  récipieut  à  section  sensiblement  rec- 
tangulaire. Le  premier  sel  s'est  précipité  lorsque  la  hau- 
teur du  liquide  était  40  centimètres.  Les  autres  sels  ont  ét^ 
recueillis  successivement  à  des  hauteurs  indiquées  dans  le 
tableau  suivant,  qui  donne  en  même  temps  leur  composi- 
tion respective. 


atCTEVH  BD  UDDIOa 

au 

oomenl  de  la  prisa  d'éehinUllon. 

des  BEls. 

NaO,CO'.... 

>»0.H0 

MaCl 

KaO.SO- 

Silice,  alumin 

^i 

^ 

3 

S 

: 

On  Toit  donc  que  la  proportion  de  carbonate  de  sonde, 
après  avoir  pris  une  marche  ascendante,  redescend  vers  la 
fin  de  l'opération. 

La  soude  caustique  va  en  proportion  sans  cesse  crois- 
sante; le  sulfate  de  soude  suit  une  marche  inverse,  tandis 
que  le  sel  marin,  après  être  resté  assez  longtemps  con- 
stant, monte  rapidement  pour  redescendre  à  la  fin  de  l'o- 
pération. 
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Une  autre  lessive  ainsi  composée  : 

NaCCO» 8i,6 

NaO,HO 8,2 

NaS 0,1 

NaCl 5,9 

NaO,SO' 4,3 

Silice^  alumine,  (er 1,2 

a  été  traitée  de  la  môuie  manière  que  la  précédente.  Les 
résultats  obtenus  sont  les  suivants  : 


COMPOSITION 

des  sels. 


NaO,CO* 

NaO,HO .. 

NaS 

NaCl 

NaO,SO« 

Silice,  alumine. , 
FeS 


27c 


88, a 

a.9 
traces 

•i,8 

■,4 
4.a 

traces 


BADTECR  DU   LIQCIDB 

au  moment  de  la  prise  d'échantillon. 


24c 


90,4 
4,0 

traces 

2,6 

1,5 

0,9 
traces 


20c 


88, S 
traces 

1,4 
0,8 

traces 


15c 


93,2 
8,0 

traces 
4,3 
•i,5 
0,6 

traces 


10c 


10,6 
0,01 

9,8 

0 ,  oo5 


5c 


î:c,5 


^7,1  !  43,3 


ii.3 

27,7 

0,35 

1,3 

9,'^ 

ao,3 

(i,8 

0,6 

I,' 

4,6 

0,1 

o,a 

Le  carbonate  de  soude  se  comporte  comme  précédem- 
ment, ainsi  que  la  soude  caustique  et  le  sel  marin.  Quant 
au  sulfate  de  soude,  après  être  resté  quelque  temps  station- 
naire,  il  monte  rapidement  pour  retomber  vers  la  fin  du 
travail. 

Ces  deux  exemples  su6Ssent  pour  montrer  qu'il  y  a  ré- 
volution complète  dans  la  solubilité  d'un  sel  lorsqu'il  est 
€n présence  de  plusieurs  autres  sels  en  dissolution. 

Pour  me  rendre  compte  de  ce  qui  se  passe  dans  le  cas 
des  lessives  de  soude,  j^ai  soumis  à  la  précipitation  par 
ëbuUition  des  mélanges  salins  formés  des  principaux  élé- 
ments de  la  lessive  pris  deux  par  deux. 
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Une  lessive  contenant  un  mélange  de 

NaO,CO' 67,4 

NaO,HO 32,3 

a  été,  comme  les  précédentes,  versée  dans  le  même  réci- 
pient et  a  donné,  par  sursaturation,  la  série  d'échantillons 
suivants  : 


HAUTEUR 

DU   LIQUIDE 

COMPOSITION 

des  sels. 

au  mome 

nt  de  la 

prise  d'échantillon. 

" 

25c 

20^ 

lôc 

IQc 

5c 

2«.5 

NaO,CO«.. 

96,2 

96,1 

94,6 

90,8 

"jV,^ 

60,0 

NaO.HO. . 

3,4 

4,4 

5,1 

8,9 

* 

2'i,b 

39,3 

La  précipitation  de  ce   mélange  donne  donc  une  série 

ti(j.   1. 


d'écliantillons  ou  la  soude  caustique  reste  longtemps  en 
proportion  très-faible,  puis  croît  ensuite  avec  une  grande 
rapidité. 


(  •"  ) 

Le  système  de  courbes  ci-joint  (fig*  i  )  montre  la  marche 
de  cette  précipitation.  La  quantité  de  se] s  en  centièmes  est 
portée  en  ordonnée,  la  décroissance  de  hauteur  du  liquide 
est  mise  en  abscisse. 

Une  autre  lessive  contenant  un  mélange  de 

NaO,CO'.... 74,7 

NaO,SO^ 4iS 

soumise  au  même  traitement,  a  donné  : 


COMPOSITION 

des  sels. 

UACTEUR    DU    LIQUIDE 

au  moment  de  la  prise  d'échantillon. 

21c 

15<^ 

10<= 

5c 

2S5 

Na0,C0« 

NaO.SO' 

54,1 
45,1 

60,4 
39,  « 

7'>»7 
a3,6 

85,6 
1^.7 

85,8 
i3,6 

hsijîg.  2  traduit  graphiquement  ces  résultats. 

Fig.  2. 
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On  peut  donc  dire  que  la  précipitation  par  sursaturation 
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d^un  mélange  de  carbonate  et  de  sulfate  de  soude  donne  une 
série  de  sels  dont  la  richesse  alcaline  va  successivement 
croissant,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  dont  la  teneur  en 
sulfate  de  soude  va  toujours  diminuant. 

Néanmoins,  la  tendance  des  courbes  vers  Thorizontale 
indique  que  le  dernier  sel  recueilli  ne  serait  pas  du  car- 
bonate de  soude  pur,  et  que  le  sulfate  de  soude  est  encore, 
dans  ujie  certaine  proportion ,  soluble  dans  une  lessive 
aussi  riche  et  aussi  concentrée  que  possible  de  carbonate 
de  soude. 

Voici  maintenant  ce  que  donne  une  lessive  composée  de 

NaO,HO 36,5 

NaO,SO^ 63,0 


COMPOSITION 

des  sels. 

HADTECR   DU   LIQUIDE 

au  moment  de  la  prise  d'échantillon. 

15C 

12c 

9c 

5c 

2,5 

Na  0,  HO 

9»4 
90,5 

•3,9 

85,0 

24,5 
75,^2 

58,0 
41,  K 

85,5 
i3,3 

NaO,SO« 

» 

La  forme  de  la  courbe  ^fig*  3)  indique  qu'en  présence 
de  la  soude  caustique,  l'insolubilité  du  sulfate  de  soude  est 
bien  plus  grande  qu'en  présence  du  carbonate  de  soude; 
car  ici  les  ordonnées  du  sulfate  de  soude  tendent  visible- 
ment vers  zéro.  Il  arrive  donc  un  moment  où  la  lessive  de 
soude  caustique  ne  contient  plus  de  sulfate  de  soude.    ' 

L'expérience  m*a  confirmé  que  si  Ton  réunit  les  trois  élé- 
ments, carbonate,  sulfate  et  hydrate  de  soude,  les  premiers 
produits  de  l'opération  sont  composés  comme  si  le  carbo- 
nate seul  agissait  sur  la  solubilité  du  sulfate,  et  les  derniers 


(  »»3) 
produits  ne  paraissent  influencés  que  par  Thydrate  de  soude. 
Ce  résultat  était  facile  à  prévoir. 

Fig.  3. 


Le  sel  marin,  en  présence  de  la  soude  caustique  ou  du 
carbonate  de  soude,  donne  des  résultats  tout  à  fait  opposés 
à  ceux  que  fournit  le  sulfate  de  soude. 

Ainsi,  une  lessive  composée  de 

NaO,CO' 73,6 

NaCl 26,1 

a  donné  le  tableau  et-  les  courbes  (fig*  4)  qtii  suivent  : 


COMPOSITION 

des  sels. 

HAUTEUR   DU   LIQUIDE 

au  moment  de  la  prise  d'échantillon. 

2ic 

15c 

10« 

5« 

2^,5 

NaO.CO* 

97»a 
2,5 

93,1 

84.9 
i4,a 

4a,a 
57,5 

3j,a 
66,0 

Na  Cl 

loor 
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Fig.  4. 


La  richesse  alcaline  va  donc  sans  cesse  en  décroissant, 
d'abord  lentement,  puis  assez  brusquement  vers  le  milieu 
de  l'opération,  et  tend,  vers  la  fin  de  celle-ci,  à  rester  sen- 
siblement constante. 

Une  autre  lessive  contenant 

NaO, HO 53,8 

NaCl 45,7 

a  fourni  les  résultais  suivants  : 


COMPOSITION 

des  sels. 

HAUTEUR   DU    LIQUIDE 

au  moment  de  la  prise  d'échantillon. 

15c 

lie 

8c 

5c 

2S5 

Na0,H0 

34,3 
65,2 

33, Q 

65,; 

33,1 

65,0 

39»9 

58,2 

84,3 
«4,7 

NaCl 

qui,  traduits  par  les  courbes  [fig*  5),  indiquent  que  le  sel 
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marin  précipite  assez  longtemps  d'une  manière  uniforme, 
puis  que  cette  précipitation  décroît  brusquement  et  tend 
yers  zéro,  tandis  que  la  richesse  alcaline,  après  être  restée 
longtemps  stationnaire ,  croit  très- rapidement  et  dévient 
maxima  à  la  fin  de  l'opération. 


Fitf.   5. 
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Si  Ton  réunit  le  sel  marin,  le  carbonate  et  l'hydrate  de 
soude  dans  une  même  lessive,  on  trouve  que,  sous  l'in- 
fluence du  carbonate,  les  premiers  produits  ont  une  teneur 
en  sel  marin  successivement  croissante,  puisqu'à  la  fin  de 
l'opération,  la  soude  caustique  agissant  à  son  tour,  la  pro- 
portion de  sel  marin  décroit  avec  rapidité  jusqu'à  s'annu- 
ler, autrement  dit,  la  richesse  alcaline  va  d'abord  dimi* 
nuant,  puis  remonte  très-brusquement  lorsqu'on  arrive  aux 
derniers  produits. 

Si  maintenant  on  compose  une  lessive  de  sulfate  de  soude 
ef;de  sel  marin,  soit 

NaO,SO^ 39,2 

NaGI 60,3 

lé  mode  de  précipitation^  loin  de  contrarier  les  effets  pro- 
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duils  par  le  carbonate  ou  Thydrate  de  soude,  donne  des 
résultats  de  même  nature,  c^ est-à-dire  que ,  comme  Tin- 
diquent  le  tableau  suivant  et  la  fig,  6,  les  premiers  sels 
recueillis  sont  du  sulfate  de  soude  sensiblement  pur,  et  les 
derniers  consistent  presque  exclusivement  en  sel  marin. 


COMPOSITION 

des  sels. 

HAUTEUR  DU  LIQUIDE 

au  moment  de  la  prise  d'échantillon. 

20^ 

15c 

lOc 

5c 

2«,5 

NaO.SO' 

96,4 
4,0 

89»  « 
10, a 

27.7 
72,4 

210,3 

79)  ï 

17,6 
81,5 

Na.Cl 

Fig.  6. 


Je  ne  me  suis  pas  occupé  spécialement  de  la  précipita- 
tion des  sulfures,  hyposulfites,  silicates,  cyanures,  etc., 
qui  se  trouvent  toujours  en  proportion  très-faible  dans  les 
lessives;  j'ai  seulement  constaté  qu'ils  viennent  s^agglomé- 
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rer  dans  les  derniers  sels  recueillis,  c'est-à-dîre  dans  les 
plus  riches  en  soude  caustique. 

La  coloration  ferrugineuse  ne  se  manifeste  alors  dans  les 
sels  que  lorsque  la  soude  caustique  commence  à  j  prendre 
des  proportions  importantes. 


En  résumé,  Fétude  de  ces  mélanges  de  sels  me  conduit  à 
ces  conclusions  : 

Le  sulfate  de  soude,  en  présence  de  carbonate  de  soude, 
de  sel  marin  et  de  soude  caustique,  tend  à  se  précipiter  le 
premier,  et  d'autant  plus  rapidement  que  les  lessives  sont 
plus  caustiques. 

Le  sel  marin  reste  dans  la  liqueur  jusque  vers  la  fin  de 
l'opération,  où  sa  précipitation  suit  alors  une  marche  as- 
cendante jusqu'au  moment  où  la  soude  caustique  l'a  com- 
plètement expulsé  du  liquide. 

L'hydrate  de  soude  s'accumule  dans  les  lessives  et  en  éli- 
mine successivement  tous  les  autres  sels  précités. 

La  précipitation  du  carbonate  de  soude,  influencée  d'a- 
bord par  le  sulfate  de  soude,  suit  une  marche  ascendante 
qui  peut  rester  assez  longtemps  stationnai re  si  le  sulfate 
de  soude  est  en  très-faible  proportion,  et  qui  redescend  ra- 
pidement lorsque  le  sel  marin  et  la  soude  caustique  agissent 
à  leur  tour  sur  lui. 

Si  donc  les  soudes  ont  été  préparées  avec  des  sulfates 
exempts  de  sel  marin,  les  premiers  sels  recueillis  seront 
les  plus  faibles  en  titre  alcalimétrique  :  ils  le  seront  d  au- 
tant plus  que  la  lessive  sera  plus  caustique,  et  le  degré  al- 
calimétrique ira  sans  cesse  en  croissant. 

Si ,  au  contraire^  une  décomposition  défectueuse  du  sel 
marin  a  laissé  une  notable  proportion  de  celui-ci  dans  le 
sulfate  et  par  suite  dans  les  lessives,  les  sels  les  plus  élevés 
en  titre  seront  obtenus  les  premiers,  et  il  y  aura  décrois- 
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sance  jusqu'au  moment  où  la  soude  caustique  relèvera  fi»»' 
leiiient  la  richesse  alcaline. 

Si,  enfin,  la  lessive  est  à  la  fois  riche  en  sulfate  et    cb 
chlorure,  le  titre  alcali  métrique,  d'abord  très- faible,  îra>     ^^ 
s' élevant  par  l'élimination  du  sulfate  de  soude^  îlrest^ï^ 
un  instant  slationnaire,  puis  s'abaissera  sous  l'influence-      du 
sel  marin. 

Si  la  lessive  est  très-caustique,  le  titre  pourra  se  rele  '^er 
finalement  lorsque  Thydrale  de  soude  accumulé  dans  '^s 
derniers  produits  aura  chassé  le  sel  marin  du  liquide. 

SUR  LA  DISPERSION  DE  U  LUMlfiRE; 

Par  m.  Emile  MATHIEU. 


Je  me  propose  de  reproduire  ici  des  formules  auxquell^^ 
je  suis  arrivé  dans  un  Mémoire  sur'  la  dispersion  de  ^^ 
lumière  y  dont  un  extrait  se  trouve  dans  les  Comptes  ren-  ^ 
dus  de  r Académie  des  Sciences,  28  novembre  1864,  ^^ 
qui  a  été  publié  celle  année  eu  son  entier  dans  le  Journal 
de  M.  Liouy^ille, 

Mais  avant  de  reproduire  ces  formules,  je  crois  utile  de? 
donner  quelques  explications  théoriques  sur  le  phénomène? 
de  la  dispersion,  et  de  mieux  faire  comprendre,  par  une  com^ 
paraison,  quelles  sont  les  considérations  qui  m'ont  guidé. 

En  Astronomie,  les  lois  de  Kepler  ont  été  d'abord  obser- 
vées; de  ces  trois  lois  résulterait  que  les  planètes  sont  solli- 
citées par  une  force  unique,  dirigée  vers  le  centre  du 
Soleil,  et  qui  varie  en  raison  inverse  du  carré  de  la  dis- 
tance. Ces  lois  de  Kepler  ne  sont  pas  rigoureusement 
exactes,  mais  si  on  se  reporte  au  principe  qui  en  a  été  dé- 
duit, et  qu'on  le  généralise  en  l'élendant  à  deux  corps  quel- 
conques, on  peut  calculer  les  perturbations  provenant  de 
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raction  des  planètes  entre  elles,  et  l'observation  constate 

tous  les  jours  avec  plus  de  certitude  la  vérité  du  principe 

généralisé. 

Ce  que  nous  venons  de  rappeler  est  si  connu,  qu'il  n'est 

cité  que  pour  faciliter  à  nous-nieme  la  comparaison  que 

nous  voulons  faire. 

Maintenant,  imaginons  dans  un  cristal  transparent,  qui 
:ii'appartiei)t  pas  au  système  cubique,  un  ébranlement  de 
l'éther  circonscrit  dans  un  espace  excessivement  petit  :  le 
mouvement  se  propagera  sur  deux  nappes;  l'ensemble  de 
oes  deux  nappes  constitue  une  surface  du  quatrième  degré, 
cjuî  a  été  donnée  par  Fresnel;  la  vibration  sur  chaque 
xiappe  est  située  dans  l'onde  et  parallèle  au  plan  de  polari- 
sation, lequel  peut  être  défini  comme  il  suit  : 

Soit  O  le  centre  de  la  surface  de  l'onde,  A  un  point  de 
cette  surface;  menons  le  plan  tangent  en  A,  et  sur  ce  plan 
abaissons  du  point  O  une  perpendiculaire  OB  :  le  plan 
mené  par  OB  perpendiculairement  au  plan  du  triangle  AOB 
est  le  plan  de  polarisation.  Quant  à  la  vibration  au  point  A, 
elle  est  perpendiculaire  au  plan  AOB. 

L'onde   de  Fresnel  correspond  à  l'ellipse  des   lois   de 
Kepler,  et  ces  deux  autres  faits  que  la  vibration  est  située 
dans  l'onde,  et  qu'elle  est  parallèle  au  plan  de  polarisation, 
achèvent  de  déterminer  la  nature  du  mouvement  vibra- 
toire, tout  comme  les  deux  autres  lois  de  Kepler  achèvent 
de  déterminer   le    mouvement  approché   de   la   planète. 
Quand  le  cristal  n'a  qu'un  axe,  Tonde  de  Fresnel  se  réduit 
aux  deux  ondes  d'Huyghens,  qui  sont  une  sphère  et  un 
ellipsoïde  de  révolution  deux  fois  tangents  sur  l'axe. 

Or,  si,  s'appuyant  sur  la  théorie  de  Télaslicité  des  corps 
Solides,  telle  qu'elle  est  faite  aujourd'hui,  on  suppose  un 
ï^iouvement  qui  se  propage  dans  un  corps  solide,  sans  au- 
cun changement  de  sa  densité,  on  trouve  que  cette  propa- 
gation s'effectue  précisément  suivant  les  lois  citées  ;  c'est- 
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à-dire  que  Tonde  qui  se  propage  est  Tonde  de  Fresnel, 
que  la  vibration  est  située  dans  Tonde  et  parallèle  au  pi  ^ 
de  polarisation.    Ce    principe   de    Tincompressibilité     ^ 
Téther  correspond  au  principe  de  Newton  sur  la  gravit^ 
tion. 

Mais  Texpérience  prouve  que  les  lois  précédentes  ru 
peuvent  avoir  lieu  en  toute  rigueur,  et  d'abord  il  n'est  pai 
rigoureusement  exact  que  Tébranlement  supposé  de  Té- 
ther se  propage  sur  une  seule  onde  à  deux  nappes,  du 
moins  si  Ton  admet  que  par  cet  ébranlement  il  ne  se  pro- 
duit pas  de  la  lumière  simple,  mais  la  superposition  d'un 
nombre  infini  ou  excessivement  grand  de  lumières  simples 
de  différentes  couleurs,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  cor- 
respondantes à  différentes  durées  de  la  vibration.  Le  mou- 
vement se  propagera  pour  une  même  direction  avec  une 
vitesse  légèrement  variable  d'une  couleur  à  Tautre,  et  il  se 
produira  un  nombre  excessivement  grand  d'ondes  irès- 
rapprochées  de  l'onde  de  Fresnel,  lesquelles  correspon- 
dront chacune  à  chaque  couleur.  Si  nous  divisons  les  cou- 
leurs en  les  sept  classes  :  rouge,  orangé,  jaune,  vert,  bleu, 
indigo,  violet,  les  ondes  de  ces  couleurs  se  succéderont  sur 
chaque  nappe  dans  cet  ordre,  le  rouge  étant  le  plus  éloigné^ 
le  violet  le  plus  rapproché  du  centre  d'ébranlement. 

Cette  différence  de  vitesse  de  propagation  des  ondes  de 
diverses  couleurs,  qui  n'a  pas  son  analogue  dans  l'acous- 
tique, provient  de  ce  que  la  distance  d'une  molécule  d'é- 
ther  aux  plus  voisines  est  comparable  à  la  longueur  d'on- 
dulation. 

Ce  fait  qui  produit  la  dispersion  doit  nécessairement 
troubler  les  lois  que  Ton  obtient  en  supposant  que  tout 
mouvement  dans  Téther  se  propage  sans  aucun  change- 
ment de  sa  densité,  la  dispersion  étant  négligée.  Comment 
faire  maintenant  pour  calculer  cette  différence  de  vitesse 
de  propagation  ? 

Quand  on  a  reconnu  en  Astronomie  que  le  principe  de  la 
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gravitation  pouvait  rendre  compte  tic  la  partie  la  plus  im- 
portante du  mouvement  des  planètes,  je  veux  dire  des  lois 
de  Kepler,  on  n'a  pu  affirmer  de  prime  abord  que  ce  prin- 
cipe pourrait  également  rendre  compte  des  perturbations; 
le  calcul  joint  à  l'observation  pouvait  seul  vérifier  cette 
induction. 

De  même  dans  la  théorie  de  la  lumière,  admeitant  ({ue 
la  supposition  de  l'incompressibilité  de  l'élher  soit  capable 
de  rendre  compte  de  la  partie  principale  du  phénomène  de 
la  propagation  de  la  lumière  dans  un  cristal,  on  peut  non 
affirmer,  mais  espérer  que  ce  principe  puisse  permettre  de 
calculer  la  perturbation.  Dans  mon  travail  sur  la  disper- 
sion de  la  lumière,  je  me  suis  précisément  proposé  de  cal- 
culer cet  écart  des  premières  lois  admises,  en  admettant 
que  la  loi  de  l'incompressibilité  de  l'éther  soit  tellement 
exacte,  qu'elle  puisse  servir  à  calculer  même  la  dispersion. 
C'est  maintenant  à  l'expérience  d'essayer  de  vérifier  mes 
formules  et  de  reconnaître  par  là  si  cette  induction  est 
vraie. 

Pour  simplifier  l'exposition  précédente,  nous  avons  con- 
sidéré seulement  la  propagation  de  la  lumière  dans  l'inté- 
rieur d'un  cristal  supposé  indéfini,  et  nous  n'avons  pas  en- 
core dit  comment,  un  rayon  incident  rencontrant  la  face 
d'un  cristal,  on  pourra  déterminer  la  position  des  deux 
rayons  réfractés. 

Si  un  rayon  de  lumière  blanche  est  reçu  sur  cette  face,  il 
se  divisera  en  pénétrant  dans  le  cristal  en  deux  rayons;  en 
y  regardant  de  plus  près,  on  voit  que  Ton  n'a  pas  deux 
rayons,  mais  deux  faisceaux  de  rayons,  les  rayons  simples 
s'étant  séparés  à  cause  de  leur  inégale  vitesse  de  propaga- 
tion, et  c'est  en  cela  que  consiste  précisément  la  disper- 
sion. 

On  n'a  plus  rigoureusement  pour  la  surface  d'onde  cor- 
respondante à  une  certaine  couleur  L  la  surface  donnée 
par  Fresnel,  mais  une  surface  qui  en  est  très-rapprochée, 
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et  celte  dernière  surface  servira  à  déterminer  la  position 
des  rayons  réfractés  de  Ja  couleur  L,  d'après  un  principe 
d'Huyghens,  absolument  de  la  même  manière  que  la  sur- 
face de  l'onde  est  en  général  employée  à  trouver  la  double 
réfraction  d'un  rayon  incident  de  lumière  blanche,  dont  on 
néglige  la  dispersion. 

Ayant  fait  ainsi  comprendre  quels  sont  les  principes  qui 
nous  ont  servi,  nous  allons  maintenant  donner  les  formules 
auxquelles  nous  sommes  arrivé  pour  les  cristaux  uniaxes. 
Pour  ces  cristaux,  les  formules  deviennent  beaucoup  plus 
simples,  et  ils  renferment  le  spath  d'Islande  sur  lequel  les 
observations  sont  les  moins  difficiles  et  les  plus  con- 
cluantes. 

Pour  les  cristaux  à  un  seul  axe,  l'onde  de  Fresnel  se 
transforme  en  les  deux  ondes  d'Huyghens,  qui  sont  une 
sphère  et  un  ellipsoïde  de  révolution  tangents  aux  som- 
mets situés  sur  Taxe  de  révolution,  et  si  on  tient  compte 
de  la  dispersion,  les  deux  ondes  ne  sont  plus  rigoureuse- 
ment une  sphère  et  un  ellipsoïde.  Or  il  résulte  de  ma  théo- 
rie qu'avec  toute  la  précision  qu  exige  l'étude  de  la  disper- 
sion, les  deux  ondes  sont  encore  tangentes  sur  Taxe;  ainsi 
les  deux  vitesses  de  propagation  d'un  rayon  simple  suivant 
l'axe  seraient  rigoureusement  égales. 

Je  suppose  d'abord  qu'on  prenne  une  face  réfringente 
d'un  cristal  contenant  Taxe  et  un  rayon  incident  simple 
ayant  dans  l'air  une  certaine  longueur  d'ondulation  ?.o, 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  Taxe  5  en  désignant  par  n 
et  72'  les  indices  de  réfraction  des  rayons  ordinaire  et  extra- 
ordinaire, on  aura  les  formules 

La  vérification  expérimentale  de  ces  formules,  faite  sur 
divers  rayons,  détermine  les  quatre  constantes,  a,  E,  (3,  F; 
des  expériences  de  ce  genre  ont  été  faites  par  M.  Rudberg. 


(  i33) 
Quand  ces  coefficients  sont  connus,   rexpérience  n'en  a 
plus  que  deux  autres  à  déterminer. 

Je  suppose  ensuite  une  face  perpendiculaire  à  Taxe. 
Imaginons  que  Ton  fasse  arriver  un  rayon  incident  simple 
sous  une  incidence  /,  et  qu'on  observe  d'abord  le  rayon  or- 
dinaire, enfin  qu'on  puisse  déterminer  avec  toute  la  préci- 
sion nécessaire  l'angle  i  et  l'angle  (p  du  rayon  ordinaire 
avec  l'axe  du  cristal. 

. ,        .  sin  /  .  ^ 

Alors  je  pose -:^ —  =  «,•  n  est  une   quantité  connue,  et 

j'écris  les  équations 

(L) 


T  COS© 

-  =  fi  — : — -  » 

n  sin  / 


(M)  —  =  -— —  smcpcos.p, 


a^        ?.  T  /  9.         a? 


ot,  E  sont  deux  coefficients  qui  ont  été  déterminés  par  les 
expériences  citées  ci-dessus;  z,  y,  et  par  suites,  sont  des 
quantités  que  je  suppose  connues  par  l'expérience  ac- 
tuelle, et  les  trois  équations  (L),  (M),  (P)  permettront 
de  calculer  les  deux  auxiliaires  t,  e  et  le  coefficient  G,  qui 
n'entrent  qu'au  premier  degré. 

Tous  les  coefficients  des  formules  relatives  au  rayon 
ordinaire  sont  alors  calculés,  et  de  nouvelles  expériences 
serviront  ensuite  à  vérifier  leur. exactitude. 

Ainsi,  supposons  une  nouvelle  expérience  qui  ait  déter- 
miné un  autre  angle  d'incidence  i,  et  l'angle  cf  correspon- 

•     • 

dant  de  réfraction  :  n  =  -. —  s'en  déduira  et  les  deux  équa- 

sm  cp 

tions  (L)  et  (M)  détermineront  t  et  e,  qui  devront  satis- 
faire à  l'équation  (P). 

Il  reste  à  déterminer  un  dernier  coefficient  H  par  l'élude 
du  rayon  extraordinaire.  Je  suppose  encore  que  la  face  du 
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spath  d^slande  soîl  perpendiculaire  à  l'axe,  qu'on  reçoî  ^■"'e 
sur  cette  face  un  rayon  simple  sous  une  incidence  i,  ^^t 

qu'on  puisse  déterminer  avec  toute  la  précision  voul^«-^:^e 
l'angle  i  et  l'angle  o/  du  rayon  extraordinaire  avec  l'axe  c  M  yx 
cristal. 

Les  trois  équations  auxquelles  je  suis  arrivé  dans  m< ^  ^"^ 

Mémoire,  pour  déterminer  la  position  du  rayon  réfracr-  *-  ® 
extraordinaire,  sont  les  suivantes  : 


(«) 


(K 


-      _(p=sin=x'  +  «'cos'x')     - 

(  F  sin'  ;^'  -4-  2  H  sin'  /  cos'^  'jt  -^^  cos*  x' )  r7  =  o> 

w' sin^' 

wo         sin  / 

2 


(7  )         tang  ?'  =  fanj^'x' " 


c>; 


a'-2(Hsin^x'-+-GcosY)  .,,,)^, 


w   ,., 


tang 


Posons  —  =  N,  et,  dans  les  termes  très-petits,  rempla^ 
çons  y'  par  9',  les  équations  (J),  (y)  et  (a)  deviendront 

„       sin  y' 
sin? 

ç'  j^a'  -  2(  Hsin^<p'  4-  Geos^f  )  ^J 
^  tangx'  r^^  -  2(Fsin^<p'  H-  H'cos>')  ^  j, 

-{-  (Fsin^o'  +  2Hsin''/cos-/  "^  Gcos*(p').4  =  o. 

Eliminons  N  entre  ces  trois  équations  5  en  portant  d'a- 
bord sa  valeur  tirée  de  la  première  dans  la  seconde,  nous 
obtenons 

,x  tanffœ'sin'f 
a'tangç'  -.  pnangy;  -  2(Hsin'<p'  -f-  Gcos^ç') -Tr^rT^T" 

-f-  2(Fsin>'  -i-  Hcos^o)')  -— T^^V ,  =0. 

^  ^  ^  '  Xjsm;^  cosx 
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Comme  le  troisième  et  le  quatrième  terme  sont  très-pe- 
tits, on  peut,  sans  erreur  sensible,  y  remplacer  -^  par  y',  et 
il  en  résulte 


aUangç'  —  p'tangx'  -+-  2(Fsin*ç'  —  Gcos'(p') 


sWi 


2H  ,  ,        .  .  ,v       sin'/ 

-H  — -  (cos'^p'  -  sm»(j,')   .  ,  =  o, 

Aq  sin  9  cosi) 

d'où  Ton  tire 

[  2  H (  p^  tang  y^  —  a?  tang  <p'  )  sin  2  cp' 

1   \l  2cos2<p'sin' / 

ib)  <      '  ^ 

i  ("F    .   ,   ,       G        ,    n       î 

I  L^'O  ^;  ^JcOS2f 

En  remplaçant,  dans  la  troisième  équation  ci-dessus , 
N  par  sa  valeur  et  —r  parla  valeur  précédente,  on  a 

A, 

siri'y'        ,  ^,,  sinW'  sin-v' 

sm'f  sin'i  sin-i 

-I-   Fsm>'  -f.  Gcos«a>'   -T  -f-  ^ ^^ ,  r\/  ^ 

'     >.;  ocos2y  sm^/ 


ou 


TF    .  ^   ,       G        ,  /]sin=<p'cos^ç>' 


H-(a2  — p')sin^/    .        .  a'      .   2    . 

P'sin='2(p'  ,        a2rang<p'sin^2<p' 

8cos2'p'sin^£  8cos2y'siii^/ 


F   sin^©'        G    cos'(p 


>J  COS2«p'  >.J  C0S2?p' 

Enfin,  remplaçons  sin* y'  par  — '         — ;?  et  nous  aurons 


I  _l_  (a^!—.  3»)  sin'/  a' 

o  = ^     .  ,  !^  ' tang*/  —  -^^-^  (langez  +  ^ang^x') 

sin'f  ^  sin^j  o  A.  ^ 

,  S^  sin^  20'  , ,  ,  ... 

/   \;         +0-^ H-r. tang y'(i  +  2tang'r -H  tang' y) 

{a)\  8cos2ç'sin»f       ^^  ^  ^^  ^^' 

V       a-langcp'sin'2(p^        Gcos^cp'  —  Fsin*<pn 

L        8cos2y'sin^/  >Jcos2(p'         J 

X  (i  -4-  2  lang'x'  +  tang*  x'). 
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Le  calcul  du  rayon  extraordinaire  s'effectuera  au  moyen 
des  formules  (a)  et  (£).  La  première  de  ces  deux  équations, 
qui  est  du  cinquième  degré  par  rapport  à  tang  y/,  ne  con- 
tiendra que  '/  d'inconnue,  et  permettra  de  la  déterminer  5 
la  valeur  de  ^'  h  adopler  ne  difïérera  pas  beaucoup  de  ({»'; 
enfin,  en  portant  la  valeur  de  tang  y^'  dans  la  seconde 
équation,  on  aura  H. 

De  nouvelles  expériences  sur  un  rayon  simple  de  môme 
couleur  ou  de  couleur  différente  donneront  de  nouvelles 
valeurs  de  ;^',  mais  la  même  valeur  de  H,  si  mes  formules 
sont  vraies. 
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Ë TIÎDE  SIR  LES  DEKSITËS  DE  L  ACIDE  AZOTIQUE  ; 

Par  m.  J.  KOLB, 

Docteur  es  sciencos,  Iiigonieur  civil. 


Il  existe  dans  l'étude  des  propriétés  de  l'acide  azotique 
un  point  fort  négligé  jusqu'ici,  malgré  son  importance 
pour  les  chimistes,  et  surtout  pour  les  manufacturiers  : 
c'est  la  détermination  exacte  de  la  densité  de  cet  acide  plus 
ou  moins  dilué. 

Tous  les  Traités  de  Chimie  reproduisent  uii  tableau  de 
densités  déterminées  par  Thenard;  mais  les  chiffres  en 
sont  fort  clair-semés.  De  plus,  si  on  les  met  sous  une  forme 
graphique,  l'aspect  seul  de  la  courbe  qu'ils  fournissent 
autorise  à  mettre  en  doute  l'exactitude  des  résultats  ob- 
tenus par  l'illustre  savant  à  une  époque  où  les  procédés 
densi métriques  laissaient  beaucoup  à  désirer.  M.  Payen, 
dans  son  Précis  de  Cliimie  industrielle^  donne,  sans  en 
indiquer  l'auteur,  cjuelques  chillres  qui  diffèrent  sensible- 
ment des  précédents  5  mais  ils  sont  fort  peu  nombreux,  et 
donnent  également  à  la  fonction  continue  qui  les  relie  une 
forme  trop  bizarre  pour  être  rationnelle. 
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J'adresserai  le  même  reproche  à  divers  tableaux  dont 
servent  les  industriels,  et  dont  les  nombres  paraissent 
l:>ases  sur  des  expérimentations  aréomélriques  ,  sans  qu'il 
y  soit  fait  mention  de  la   question  de  température. 

Dans  cette  élude  j'ai  cherché  à  mettre  fin  à  Tincerlitude 
que  laisse  le  désaccord  de  toutes  ces  données,  et  j'ai  apporté 
le  plus  grand  soin  h  entourer  mes  expériences  des  plus  mi- 
natieuses  précautions. 

L'acide  azotique  a  d'abord  été  débarrassé,  par  les  azo- 
tates de  baryte  et  d'argent,  puis  par  des  distillations  frac- 
tionnées, des  matières  étrangères  qu'il  contient  ordinaire- 
ment. Le  départ  complet  de  l'acide  hypoazotiquo  donné 
quelques  difficultés  lorsque  l'acide  est  très-concentré  5  on  y 
arrive  néanmoins  par  des  distillations  fractionnées  dans 
un  appareil  placé  à  l'abri  de  la  lumière,  et  traversé  par  un 
courant  d'acide  carbonique. 

11  est  essentiel  de  chasser  complètement  l'acide  hypo- 
azoïique,  car  sa  présence  dénature  totalement  les  résultats 
trouvés.  Ainsi,  j'ai  constaté  que  l'acide  azotique  mono- 
hydralé,  lorsqu'il  est  exempt  d'acide  hypoazotique,  a  pour 
densité  i,559  à  la  température  zéro,  tandis  que  le  même 
acide,  chargé  de  vapeurs  rutilantes,  a  pour  poids  spéci- 
fique 1,570  à  la  même  température. 

Pour  déterminer  les  densités  réelles  à  o  degré  et  à  i5  de- 
grés de  divers  échantillons  d'acide  azotique  plus  ou  moins 
^Jlué,  je  me  suis  servi  de  flacons  de  Regnauh  de  5o  centi- 
mètres cubes  environ  de  capacité,  et  d'une  balance  de  grande 
P^'écision.  La  méthode  que  j'ai  employée  ramène  au  vide 
fouies  les  pesées  :  elle  est  indiquée  dans  tous  les  Traités 
corriplets  de  Physique. 

La  plupart  des  échantillons   ont  été  soumis  trois  fois  à 

^^^   essai  5  les  différences  des  résultats  obtenus  n'ont  jamais 

poi*té  que  sur  la  quatrième  décimale  du  chifl^re  de  la  densité. 

^^Ur  déterminer  la  composition  de  l'acide  en  même  temps 

^^e  son  poids  spécifique,  j'ai  employé  le  procédé  suivant. 
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Le  flacon  à  densité  avait  été 'construit  de  telle  sorte  q^! 
tout  en  gardant  la  précision  qui  le  caractérise ,  il  pouv^ 
néanmoins  être  vidé  et  rincé  avec  facilité. 

Une  fois  la  détermination  de  la  densité  terminée,  le&3i 
con  était  vidé  dans  un  vase  de  grande  capacité.  Toutes  W 
eaux  de  lavage  y  étaient  versées,  et  le  tout  était  additionné 
d'une  certaine  quantité  d'eau  distillée.  Ce  liquide  était 
neutralisé  par  un  poids   connu  de    carbonate  de  chau^ 
pur  et  sec  dont  l'excès  était  ensuite  séparé,  puis  pesé. 
La  différence  de  poids  du   carbonate  de  chaux   donnait 
par  calcul  le   poids  d'acide  azotique  anhydre  ou  mono- 
hydraté  contenu  dans  le  flacon  à  densité.  Dans  le  tableau 
suivant,  j*ai  marqué  d'un  astérisque  les  chiffres  que  j'ai 
obtenus  expérimentalement;  les  autres  en  ont  été  déduits 
par  interpolation. 

J'ai  déduit  par  calcul  la  série  des  contractions  à  la  tem- 
pérature zéro  correspondant  à  ces  densités.  Le  maximum 
de  contraction  correspond  exactement  à  un  mélange  qui  a 
pour  composition  Az  O*  -h  7  HO. 

Ce  fait  d'un  maximum  de  contraction  correspondant 
exactement  à  un  mélange  en  proportions  définies  n'est 
pas  un  effet  du  hasard;  je  l'ai  déjà  signalé  pour  les  mé- 
langes d'acide  sulfurique  et  d'eau  ;  d'un  autre  côté,  M.  Ruau 
l'a  constaté  pour  les  mélanges  d'alcool  et  d'eau. 

Les  densités  et  les  contractions  indiquées  par  le  tableau 
suivant  donnent  des  courbes  continues  très-nettes. 

Il  résulte  de  ces  déterminations  que  le  coefficient  de  di- 
latation de  l'acide  azotique  est  assez  élevé.  Ainsi,  pour 
l'acide  azotique  monohydraté,  le  coefficient  moyen  de  di- 
latation entre  o  degré  et  i5  degrés  est  a  =  0,001 263  ,  c'est- 
à-dire  environ  trois  fois  plus  fort  que  celui  de  l'eau. 

J'ai  dressé,  pour  les  évaluations  industrielles,  c'est-à-dire 
aréométriqucs,  un  second  tableau  pour  les  températures 
zéro  et  i5  degrés.  11  sera  toujour's  facile  aux  manufactu- 
riers de  ramener  sensiblement  à  ces  températures  les  échan- 
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tillons  d'acides  à  essayer.  Par  suite  de  la  grande  dilatabilité 
de  ce  produit,  il  serait  imprudent  de  ne  tenir  aucun  compte 
de  la  température.  On  s'exposerait  à  des  erreurs  qui  pour- 
raient atteindre  jusqu'à  3  degrés  aréoraélriques,  si  Ton 
soumettait  indifféremment  au  pèse- acide  un  même  échan- 
tillon d'acide  nitrique  concentré,  soit  pendant  les  chaleurs 
de  l'été,  soit  pendant  les  froids  de  l'hiver. 
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Tableau  des  deniitéf  de  l^aoîde  azotique. 


100   PARTIES 

CONTIENNENT 

DEKSITÊ 

AzO%  HO. 

Az,  0*. 

à  0". 

à  150. 

100,00 

85,71 

1,559 

1 ,53o 

99,84* 

85,57 

1,559* 

i,53o* 

99./'^* 

85,47 

1,558*    . 

i,53o* 

99,52* 

85, 3o 

IjDOy 

I ,529* 

97,89* 

83,90 

i,55i* 

i,5a5* 

97»oo 

83, 14 

1,548 

1,520 

96,00 

82,28 

1,544 

i,5i6 

95,27* 

81,66 

1,542* 

i,5i4* 

94 ,00 

80,57 

1,537 

i,5o9 

93,01* 

79,72 

1,533* 

i,5o6* 

92,00 

78,85 

1,529 

i,5o3 

91,00 

78,00 

1 ,526 

1,499 

90,00 

77, i5 

1,522 

1,495 

89,56* 

76,77 

1,521* 

1,494* 

88,00 

75,43 

i,5i4 

1,488 

87,45* 

74,95 

i,5i3* 

1,486* 

86,17* 

73,86 

1,507* 

1,482 

85,00 

72,86 

i,5o3 

1,478 

84,00 

72,00 

1 ,499 

1,474 

83,00 

71,  i4 

1,195 

1,470 

82,00 

70,28  . 

1,492 

1,407 

80,96* 

69,39 

1,488* 

1,463* 

8c,  00 

68,57 

1,484 

1,^60 

79,00 

67,71 

1,481 

1,456 

77,66 

66,50 

1,476 

i,45i 

76,00 

65, i4 

1,469 

1,415 

75,00 

64,28 

1,465 

l,4^|2 

74,01* 

63,44 

1 ,462* 

1,43s* 

73,00 

62,57 

1,457 

1,435 

CONTaACTION 


à  00. 


0,0000 
0,0004 

0,0010 

0,0014 
o,oo65 
0,0090 

Oj0120 

0,0142 
0,0182 
0,0208 
0,0242 
0,0272 
o,o3oi 
o,o3i5 
o,o354 
o,o369 
o,o/|o4 
0,0433 
0,0459 
o,o485 
o,o5o8 
o,o53i 
o,o556 
o,o58o 
0,0610 
0,0643 
0,0666 
0,0688 
0,0708 
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100   PARTIES 

CONTIENNENT 

DENSITÉ 

CONTRACTION 

à  00. 

>kzO»,  HO. 

Az,  0». 

à   00. 

• 

à  150. 

72,39* 

62,00 

1,455* 

1,432* 

0,0722 

71,34* 

61,06 

I  ,450* 

1,429* 

0,0740 

69,9^  « 

Go,  00 

1 ,444 

1,423 

0,0760 

69,20* 

59.31 

.,441* 

»,4»9* 

0,0771 

68,00 

58,29 

1,435 

i,4i4 

0,0784 

67,00 

57,43 

i,43o 

1,410 

0,0796 

66,00 

56,57 

1,425 

i,4o5 

0 , 0806 

65,07* 

55,77 

1,420* 

1,400* 

0,0818 

64)00 

54,85 

i,4i5 

1,395 

o,o83o 

63,59 

54, 5o 

i.4i3 

1,393 

o,o833 

62,00 

53,14 

1 ,404 

i,38G 

o,o84() 

61,21* 

52,46 

I . 400* 

i,38i* 

o,o85o 

60,00 

5i,43 

1,393 

1,374 

0,0854 

59,59* 

5i,o8 

.  1,391* 

1,372* 

o,o855 

58,88 

5o,47 

1,387 

1,368 

0,0861 

58,00 

49)7» 

1,382 

1 ,363 

o,o8G4 

57,00 

48,86 

1,376 

1,358 

o,o8G8 

56,10* 

48,08 

1,371* 

1,353* 

0,0870 

55,00 

47,14 

1,365 

1,346 

0,0874 

54,00 

46,^9 

1,359 

1,341 

0,0875 

53,81  (') 

46,12 

1,358 

1,339 

0,0875 

53,00 

45,40 

1,353 

1,335 

0,0875 

52,33* 

44,85 

1,349* 

i,33i* 

0,0875 

5o,99* 

43,70 

1,341* 

1,323* 

0,0872 

49,97 

42,83 

1,334 

.  1,317 

0,0867 

49,00 

42,00 

1,328 

1 ,3l2 

0,0862 

48,00 

41, i4 

1,321 

1 ,3o4 

o,o856 

47,18* 

40, 44 

i,3i5* 

1,298* 

o,o85o 

4C,64 

39.97 

1,3.2 

1,295 

0,0848 

(•)  Formule  AzO%  4  HO. 


I      («)  Formule  AzO»-f-7HO, 


(    l42    ) 


100   PARTIES 

CONTIENNENT 

Az,  0*. 

DENSITÉ    . 

CONTRACTION 

Az  0%  UO. 

à  150. 

à  0". 

45,00 

38,57 

i,3oo 

1,284 

o,o835 

43,53* 

37, 3i 

1,291* 

1,274* 

0,0820 

42,00 

36,00 

1,280 

1,264 

0,0808 

41 ,00 

35,14 

1,274 

1,257 

0,0796 

40,00 

34,28 

1,267 

I,25l 

0,0786 

39,00 

33,43 

1 ,  260 

1,244 

0,0775 

37,95* 

32,53 

I , 253* 

1 .237* 

0,0762 

3G,oo 

3o,86 

I,2/,0 

1  ,225 

0,0^740 

35,00 

29;  99 

1,234 

1,218 

o,(J729 

33,86* 

29,02 

1 , 226* 

1  ,211* 

0,0718  - 

32,00 

27.43 

I,2l4        ' 

1,198 

0,0692 

3i  ,00 

26,57 

1,207 

1,192 

0,0678 

3o,oo 

25,71 

1,200 

i,i85 

0,0664 

29,00 

24,85 

^'94            1,179 

o,o65o 

28,00* 

2.'î ,  00 

1,187*     !     1,17^* 

o,o635 

27,00 

23,14 

1,180 

1 ,166 

0,0616 

25,71* 

22,04 

1,171* 

1,157* 

0,0593 

23,00 

>9wi 

I  ,i53 

i,i38 

0,0520 

20,00 

I7j»4 

I,l32 

1 ,120 

o,o483 

«7)47* 

ï4»97 

1 , 1 I 5        1       1,1 o5* 

0,0422 

i5,oo 

12,85 

ï,099 

1,089 

o,o336 

i3,oo 

11,14 

i,o85 

'j077 

o,o3i6 

.1,41* 

9j77 

1,075 

1,067* 

0,0296 

7w^* 

6,62 

1  ,o5o 

I ,043* 

0,0206 

4,00 

3,42      • 

1,026 

1 ,  022 

0,01 12 

2,00 

^71 

1  ,oi3 

1 ,010 

o,oo55 

0,00 

0,00 

1 ,000 

o»999 

0,0000 

(  '43  ) 


Tableau  pour  les  usages  industriels. 


DEGRE 

100  PARTIES  CONTIENNENT 

Kréomé- 

DENSITÉ. 

a 

00 

trique. 

A2,0». 

AzO%  HO. 

o 

1,000 

0,0 

0,0 

1 

1,007 

0,9 

i,i 

2 

1,014 

ï>9 

2,2 

3 

1,022 

a,9 

3,4 

4 

1,029 

3,9 

4,5 

5 

•i,o36 

4,7 

5,5 

6 

i,o4î 

5,7 

6,7 

7 

i,o5a 

6,9 

8,0 

8 

1,060 

7»9 

9,^ 

9 

1,067 

8,7 

10,2 

10 

1,075 

9,8 

11,4 

II 

i,o83 

10,8 

12,6 

12 

1,091 

11,8 

i3,8 

i3 

1,100 

i3,o 

l5,2 

i4 

1,108 

14,0 

16,4 

i5 

1,116 

i5,i 

17,6 

i6 

1,125 

16,2 

18,9 

»7 

1,134 

17,3 

20,2 

i8 

1,143 

18,5 

21,6 

>9 

I,l52 

«9)6 

2a,9 

30 

1,161 

20,7 

24,2 

21 

1,171 

22,0 

25,7 

72 

1,180 

23,1 

27,0 

23 

>,»9o 

^4.4 

28,5 

24 

>,ï99 

25,5 

29,8 

23 

1,210 

î*6,9 

3i,4 

26 

1,221 

28,4 

33,1 

«7 

l,23l 

î»9,7 

34,6 

28 

1,242 

3i,o 

36,2 

100  PARTIES  CONTIENNENT 

à  150 


Az,  0». 


0,1 

1.3 

2,2 

3,4 

4,4 

5,4 
6,5 

7,7 
8,7 
9,8 

»o,9 
12,0 

«3,1 

14,4 
i5,4 

16,6 

17,8 

19,0 
20,2 

21,3 

22,5 

23,8 

•25,0 

26,3 

27,5 

a8,9 
3o,4 
3i,7 

33,1 


AzO»,  HO. 


0,2 


1,5 
2,6 

4,0 
5,1 
6,3 

"  6 

9,0 
0,2 

1,4 

^,7 
4,0 
5,3 

6,8 

8,0 

9,4 
20,8 

22,2 
23,6 

2Î,9 
•j6,3 

27,8 

29,î» 
3o,7 

32,1 

33,8 
35,5 
37,0 
38,6 


(  M4  ) 


DEGRÉ 

100  PARTIES 

CONTIENNENT 

100  PARTIES  CONTIENNETIT 

aréomé- 

DENSITÉ. 

à 

00 

Ù 

150. 

trique. 

Az,  0'. 

AzO»,  HO. 

Az,  0». 

A2  0»,HO- 

29 

I  ,1^2 

32,3 

37,7 

34,5 

4o,î 

3o 

I  ,261 

33,5 

39»» 

35,6 

4i,5 

3i 

1,275 

35,2 

41,1 

37,3 

43,5 

32 

1,^86 

36,5 

42,6 

38,6 

45,0 

33 

,,^98 

38,0 

44,4 

40,1 

47.' 

34 

i,3o9 

3i),5 

46,1 

4'. 7 

48,6 

35 

1 ,3.21 

41,14 

48,0 

43 /> 

5o,7 

36 

1.334 

42,9 

5o,o 

45,3  . 

52,9 

37 

1,3,6 

44»5 

5i,9 

47»» 

55,0 

38 

1,359 

46,3 

54,0 

49,1 

57,3 

39 

1,372 

48,tï 

56,2 

5i,i 

59,6 

4o 

.,384 

5o,o 

58,4 

52,9 

61,7 

4« 

1,398 

Ô2,l 

60,8 

53,3 

6i,5 

42 

1,412 

54,2 

63,2 

57,9 

67,5 

43 

1,426 

5G,7 

66,2 

60,5 

10,6 

44 

.,440 

5t),i 

69,0 

63,8 

:4,4 

45 

1,454 

Ci,9 

72,2 

67,2 

78/1 

40 

'.4^0 

65,2 

76,1 

*7»>' 

83,0 

4: 

1,^85 

68,7 

80,2 

74j7 

87.1 

48 

i,5oi 

84,5 

79,4 

92,6 

49 

i,5i6 

75,8 

88,4 

«2,3 

f,6,o 

49»5 

1,524 

7:»6 

90,5 

8',,o 

98,0 

49»9 

i,53o 

79;  0 

92,2 

85,71 

100,0 

5o,o 

1,532 

:9;5 

92,7 

5o,5 

1,54.  • 

81,1 

9"^,'^ 

5i,o 

1,549 

83,4 

97  r3 

5i  ,6 

I.55Ç) 

85,71 

100,0 

(  i45  ) 
NOTE  SUR  LA  DIFFUSION  ET  L  ENDOSMOSE  (i)  ; 

Par  m.  DUBRUNFAUT. 


Nous  avons  découvert,  avant  Tannée  1854,  un  procédé 
qui  permet  d'épurer  les  liquides  saccharîfères  d'une  ma- 
nière simple  et  facile  à  pratiquer  dans  le  laboratoire.  Ce 
procédé,  que  nous  avons  fait  connaître  en  i854,  consiste  à 
placer  dans  un  endosmomètre  de  Dutrochet  le  liquide  sac- 
chariftre  à  épurer  (la  mélasse  de  betterave,  par  exemple, 
qui  est  essentiellement  formée  de  sucre  rendu  incristal- 
lisable  par  la  présence  de  substances  salines).  La  mélasse, 
ainsi  mise  en  endosmose  dans  les  conditions  prescrites  par 
Dutrochet,  c'est-à-dire  en  opposition  avec  de  l'eau,  révèle 
d'une  manière  énergique  l'existence  du  courant  fort  qui 
produit  le  mouvement  d'endosmose  par  suite  du  passage 
de  Teau  dans  la  mélasse,  et  du  courant  faible  ou  courant 
d'exosmose  qui  entraîne  dans  l'eau  une  proportion  plus  ou 
nioins  grande  des  sels  de  la  mélasse,  en  restituant  à  ce  pro- 
duit la  faculté  de  fournir  par  cristallisation  une  partie  du 
sucre  qu'il  renferme. 

Les  bases  de  ce  procédé,  connues  depuis  i854,  diffèrent 
donc  essentiellement  de  celles  de  la  dialyse,  qui  n'est  con- 
nue que  depuis  1862.  Malgré  ces  différences  et  malgré  les 
dates  différentes  des  publications,  le  grand  retentissement 
qu'a  eu  la  dialyse,  produite  dans  le  monde  savant  sous 
l'autorité  d*un  grand  nom,  a  fait  oublier  notre  publication 
de  1854,  et  l'on  s'est  plu  h  faire  déiiver  notre  procédé 
d'analyse  endosmoti{|ue  de  la  dialyse,  qu'il  a  cependant 
précédée  de  près  de  dix  années. 

Les  bases  de  notre  méthode  d'analyse  par  endosmose. 


(l)  Extrait  ileit  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  séance  du  12  no- 
vembre 1866. 

Ann.  de  Chim.  et  de  Ph's  ,  1®  sorie,  t  X.  (Février  1867.)  lO 


(  '46) 
telles  qu'elles  ont  été  décrites  en  z855  dans  les  Compta  ^ 
rendus^  t.  XLI,  p.  834)  renferment  les  éléments  d'ut»  ^ 
méthode   générale  d'analyse,  applicable   aux  travaux  d 
laboratoire  et  aux  travaux  de  T atelier,  et,  comme  la  dialys 
utilise  aussi  Tendosmomètre  de  Dutrochet,  sous  le  no 
nouveau  de  dialyseur^  on  peut  légitimement  admettre  qui 
la  dialyse,  fondée  sur  une  division  générale  de  la  matiè: 
en  colloïdes  et  en  cristalloïdes,  n'offrirait  qu*un  cas  par 
ticulier  d'application  de   la  méthode  d'analyse   général 
dont  nous  avons  fourni  les  bases.  A  ce  titre,  sans  you 
loir  en  aucune  façon  amoindrir  la  valeur  scientifique  de  1 
découverte  de  la  dialyse,  qui  a  reçu  les  hautes  distinction 
de  la  médaille  de  Copley  et  du  prix  Jecker,  nous  croyom 
pouvoir  protester  contre  les  insinuations  qui  feraient  déri- 
ver injustement  de  la  dialyse  notre  méthode  d'analyse  par 
endosmose. 

Cette  méthode  nous  a  été  inspirée  par  la  seule  lecture 
des  ouvrages  de  Dutrochet,  et  nous  avons  puisé  les  princi- 
paux  éléments  de  son  application  dans  nos  propres  expé- 
riences.. Les  études  longues  et  minutieuses  que  nous  avons 
dû  faire  à  cette  occasion,  sur  tout  ce  qui  se  rattache  de  près 
ou  de  loin  à  la  théorie  de  la  diffusion  et  de  l'endosmose, 
ont  dirigé  naturellement  notre  attention  sur  les  travaux 
remarquables  que  M.  Graham  a  publiés  depuis  quarante 
ans  sur  la  diffusion  5  et,  sans  accepter  toutes  les  vues  théo- 
riques, parfois  contradictoires,  que  cet  honorable  savant  a 
émises  dans  ses  savantes  publications,  nous  devons  avouer 
que  nous  y  avons  trouvé  des  expériences  et  des  observa- 
lions  faites  avec  une  incontestable  sagacité  et  qui  nous  ont 
été  fort  utiles  dans  nos  études. 

Nous  avons  trouvé,  nous  devons  le  dire  aussi,  une 
grande  confusion  dans  les  nombreux  travaux  qui  ont  été 
publiés  sur  l'endosmose  et  la  diffusion,  depuis  Prîeslley 
jusqu'ià  nos  jours,  et  il  nous  a  été  fort  difficile  de  faire 
la  lumière  dans  un  véritable  chaos. 


(  i47) 

Dès  le  moment  où  nous  avons  pu,  il  y  a  quelques  années, 
découvrir  et  établir  d'une  manière  nette  l'identité  absolue 
de  la  force  qui  produit  les  faits  de  diffusion  et  le  mouve- 
ment d^endosmose,  nous  n'avons  plus  trouvé  de  grandes 
difficultés  k  comprendre  et  à  expliquer  la  masse  nombreuse 
de  faits  connus  qui,  attribués  k  des  forces  distinctes,  n'é- 
taient qu'un  tissu  de  contradictions. 

La  force  de  diffusion  parait  être,  en  réalité,  une  force  at- 
tractive qui  se  développe  dans  les  particules  matérielles  au 
moment  de  leur  juxtaposition.  Priestley,  dont  les  travaux 
sont  trop  peu  connus  des  savants,  avait  expliqué,  avec  Thy- 
pothèse  d'une  force  de  ce  genre  et  à  l'aide  de  la  capillarité, 
de  véritables  faits  d'endosmose  qu^il  a  fait  connaître  comme 
faits  de  diffusion  vers  1777.  Et  il  est  remarquable  que  deux 
savants  éminents  nos  contemporains  (Poisson  et  Magnus), 
ayant  à  expliquer  le  mouvement  d'endosmose  découvert  par 
Dutrochet,  ont  reproduit  presque  textuellement  les  expli- 
cations et  les  hypothèses  explicatives  que  Priestley  avait  fait 
connaître  en  1777. 

Si  l'hypothèse  de  Priestley  est  fondée,  elle  permettrait 
jeul-être  d'appliquer  aux  mouvements  de  l'infiniment  petit 
la  force  hypothétique  de  gravitation,  que  Newton  et  Kepler 
ont  admise  pour  expliquer  les  mouvements  de  l'iufiniment 
grand,  et  alors  se  justifierait  pour  la  création  l'épithète 
à' universelle  appliquée  par  Newton  à  la  force  de  gravita- 
tion. 

Ce  qui  parait  parfaitement  acquis  à  la  science,  par  les 
travaux  des  physiciens  et  des  géomètres  modernes,  c'est 
<iue  le  mouvement  de  diffusion,  pris  dans  les  faits  d'endos- 
ittose,  c'est-à-dire  dans  les  faits  accomplis  avec  intervention 
de  membranes  ou  de  diaphragmes  poreux,  est  un  mouve- 
ment purement  moléculaire  qui  ne  s'applique  ainsi  qu'aux 
dernières  particules  de  la  matière.  Une  conséquence  logique 
de  cette  définition,  rapprochée  de  Tidenlité  de  l'endosmose 
et  de  U  diffusion,  permet  de  généraliser  l'hypothèse  du 

10. 
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mouvement  moléculaire  et  de  Tappliquer  à  tous  les  faits 
de  diffusion  connus;  et  si  Ton  admet  avec  nous  que  les  mé- 
langes purement  physiques,  y  compris  la  dissolution  pro- 
prement dite,  sont  des  faits  généraux  de  diffusion,  on  recon- 
naîtra que  la  force  de  diffusion  joué  dans  les  phénomènes 
de  la  nature  et  de  l'art  un  rôle  qui  sollicite  et  mérite  toute 
Tattention  des  savants.  Tel  a  été  Tobjet  de  nos  études  à  l'oc- 
casion de  notre  méthode  d'analyse  endosmolique,  et  tel  sera 
Pobjet  d'autres  communications  que  nous  nous  proposons 
d'adresser  à  l'Académie. 


vwiv\  vw»Wio«'\-«'Wv/v«  wv*/*f*i 


SUR  LES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  DE  LA  TERRE  ; 

Par  m.  Ch.  MATTEUCCI. 


Ma  première  communication  à  l'Académie  des  Sciences 
sur  ce  sujet  date  de  la  séance  du -23  mai  1864.  Le  19  sep- 
tembre de  la  même  année,  j'ai  encore  entretenu  l'Acadé- 
mie de  nouvelles  expériences  sur  le  même  argument.  Après 
cette  époque,  je  n'ai  jamais  cessé  de  m'en  occuper,  et  je 
demande  aujourd'hui  la  permission  de  l'entretenir  des 
nouveaux  résultats  auxquels  je  suis  parvenu.  Je  me  suis 
d'autant  plus  décidé  à  faire  celle  nouvelle  communication, 
que  je  ne  vois  guère  dans  mes  ressources  la  possibilité  de 
varier  et  d'étendre  ultérieurement,  comme  il  le  faudrait, 
ces  recherches.  A  Turin,  j'ai  profité  de  l'obligeance  que  le 
corps  de  Génie  a  mise  h  m' aider  ])oiir  établir,  sur  la  grande 
plaine  de  manœuvres  militaires  de  San-Maurizio^  deux 
circuits  électriques,  Tun.  dans  la  dirertiou  du  méridien  ma- 
gnétique, l'autre  normalement  à  ccMc  direction,  chacun 
desquels  était  composé  de  6  kilomè,ires  de  fil  de  cuivre  cou- 
vert de  cfutta- percha,  soutenu  sui-  des  poteaux,  et  d'une 
couche  (!e  terj^e.  .Vai  aussi  obtenu,  de  l'administrafion  des 


(  M9  ) 
Télégraphes  de  pouvoir  opérer  sur  des  lignes  télégraphiques 
dont  la  longueur  a  varié  de  25  kilomètres  jusqu'à  4o  et  5o, 
à  un  seul  lil  de  fer  bien  isolé,  cl  dans  les  heures  où  tout 
passage  des  courants  électriques  provenant  des  bureaux  té- 
légraphiques était  absolument  impossible.  J^ai  aussi  répété, 
depuis  mon  retour  en  Toscane,  en  me  mettant  dans  des 
conditions  différentes,  les  expériences  que  j'avais  déjà  faites 
à  Turin  sur  des  circuits  dont  les  extrémités  plongent  dans 
le  sol  à  des  hauteurs  très-différentes  entre  eHos.  Il  resterait 
maintenant  à  répéter  ces  expériences  sur  des  lignes  bien 
construites  et  soigneusement  surveillées  pendant  plusieurs 
mois,  établies  dans  des  directions  déterminées,  et  associer 
ces  recherches 'à  des  observations  de  magnétisme  terrestre 
et  d'électricité  atmosphérique. 

Je  n'ai  que  peu  à  ajouter,  quant  à  la  disposition  de  mes 
dernières  expériences,  à  ce  que  j'ai  déjà  dit  dans  les  Mé- 
moires précédents.  Je  crois  plus  que  jamais  à  la  nécessité 
d'opérer  sur  des  circuits  qui  ne  soient  pas  employés  pour 
le  service  télégraphique,  et  dont  les  communications  avec 
la  terre  soient  établies  de  manière  à  n'avoir  pas  à  craindre 
l'introduction  d'aucune  cause  d'erreur.  M.  Dufour,  dans  une 
longue  série  d'expériences  tentées  dernièrement  sur  ce  sujet 
en  opérant  sur  des  lignes  télégraphiques,  vient  de  décrire 
toutes  les  difficultés  qu'il  y  a  pour  oblenirdans  ces  recherches 
des  garanties  sérieuses  d'exactitude,  à  cause  des  perturba- 
tions différentes  introduites  par  le  service  télégraphique. 
Ainsi,  je  n'ai  jamais  eu  recours  à  ces  lignes  que  lorsqu'elles 
étaient  formées  d'un  seul  fil  et  dans  les  heures  où  les  bureaux 
étaient  fermés,  et  ayant  soin  d'établir  des  communications 
spéciales  avec  la  terre  en  dehors  de  celles  des  bureaux.  Le 
plus  souvent  j'ai  employé,  pour  la  construction  des  circuits, 
un  fil  de  cuivre  de  2  millimètres  de  diamètre,  couvert  de 
gutta-percha  et  étendu  tantôt  sur  le  sol.  tantôt  enfoui  sous 
la  terre  à  quelques  centimètres  de  profondeur,  tantôt  sus- 
pendu sur  des  arbres  ou  des  poteaux.  Pour  la  communica- 


(  i5o  ) 

lion  avec  le  sol,  j'ai  toujours  employé  des  électrodes  de  zinc 
amalgamé  plongés  dans  des  cylindres  de  porcelaine,  comme 
ceux  de  la  pile  de  Grove ,  et  qui  ne  se  laissent  pas  facile- 
ment traverser  par  le  liquide.  Ces  cylindres,  remplis  d'une 
solution  saturée  de  sulfate  de  zinc,  étaient  plongés  dans 
Teau  de  puits  ou  de  source,  qui  était  la  même  aux  deux 
extrémités.  Pour  cela,  ces  cylindres  étaient  mis,  après  avoir 
été  fixés  dans  une  lame  de  liège,  à  flotter  dans  Teau  de 
puits;  le  plus  souvent  ces  cylindres  plongeaient  dans  des 
petits  pots  à  fleurs  remplis  d'eau  et  enfouis  dans  le  sol. 
Quand  ces  préparations  sont  faites  avec  soin  et  qu'on  n'em- 
ploie pas  un  galvanomètre  trop  délicat,  on  ne  trouve  pas 
de  courant  lorsqu'on  ferme  le  circuit  en  tenant  les  deux 
cylindres  dans  le  même  liquide  ou  en  mettant  les  deux 
pots  à  quelques  mètres  de  distance  entre  eux  dans  le  sol. 
Dans  tous  les  cas,  lorsque  la  distance  entre  les  extrémités 
du  circuit  le  permettait,  j'avais  soin  d'intervertir  la  place 
des  pots  et  des  électrodes.  On  doit  toujours  choisir,  autant 
que  possible,  la  même  qualité  de  terrain  où  les  deux  pots 
sont  placés.  Il  faut  aussi  de  temps  en  temps  essayer  les  deux 
pots  en  les  plongeant  en  contact  ou  tout  près  dans  le  sol. 

Lorsqu'il  m'était  impossible  d'appliquer  ces  précautions, 
je  pratiquais  deux  grands  trous  dans  le  sol,  presque  en  con- 
tact, et  je  les  remplissais  de  la  même  terre  prise  à  une  des 
extrémités  du  circuit,  et  je  tentais  d'abord  les  expériences 
en  mettant  les  deux  pots  et  les  deux  électrodes  dans  un  de 
ces  trous.  Je  me  suis  aussi  assuré,  en  employant  un  circuit 
entièrement  métallique  qui  était  suspendu  dans  les  mêmes 
conditions  du  circuit  mixte,  en  y  faisant  passer  un  courant 
à  peu  près  constant,  qu'il  n'y  avait  pas  de  courant  électrique 
excité,  soit  par  de  grandes  différences  de  température,  soit 
dans  les  moments  où  le  circuit  métallique  était  agité  par 
de  forts  coups  de  vent.  Enfin,  une  précaution  très-utile  à 
suivre  consiste  à  enlever  de  temps  en  temps  les  deux  cy- 
lindres de  porcelaine  et  à  les  essuyer  avec  un  linge  propre 
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et  à  les  replonger  à  peu  près  dans  le  même  temps  -,  il  est  bon 
aussi  de  renouveler  deux  ou  trois  fois  par  jour  l'eau  des  deux 
pots  où  plongent  les  cylindres.  En  s^appliquant  à  opérer  avec 
toutes  ces  précautions,  on  a  la  certitude  de  trouver  les  deux 
électrodes  toujours  homogènes,  et  en  renversant  la  position 
des  pots,  Taiguille  du  galvanomètre  restera  à  zéro,  ou  bien, 
s*îl  y  avait  une  petite  déviation,  elle  serait  en  sens  con- 
traire, après  avoir  interverti  la  position  des  pots  relative- 
ment aux  extrémités  du  galvanomètre. 

Après  m'ètre  ainsi  assuré  de  la  manière  d'établir  un  cir- 
cuit mixte  en  évitant  toute  cause  d'erreur  procédant  des 
électrodes,  j'ai  aussi  étudié,  dans  des  circonstances  très- 
différentes  pour  la  nature  du  sol,  ce  qui  arriverait  en  em- 
ployant pour  électrodes  des  lames  égales  de  cuivre  plongées 
à  I  mètre  de  profondeur  dans  le  sol.  Dans  ce  cas  on  obtient, 
en  fermant  le  circuit^  des  courants  plus  ou  moins  forts, 
dus  à  l'hétérogénéité  des  lames*,  en  général,  si  on  les  laisse 
en  place  pendant  deux  ou  trois  jours,  on  voit  peu  h  peu  les 
courants  cesser.  En  changeant  alors  de  place  les  lames,  ou 
en  y  jetant  un  peu  d'eau  autour,  ou  en  les  remuant,  les 
courants  reparaissent  encore.  Il  serait  donc  impossible  d'ob- 
tenir l'exactitude  voulue  dans  ces  expériences  avec  des  élec- 
trodes de  cuivre;  en  tout  cas,  il  faudrait  laisser  constam- 
ment les  lames  de  cuivre  dans  les  mêmes  positions,  et  avoir 
toujours  à  côté  des  lames  de  cuivre  les  électrodes  de  zinc 
que  j'ai  décrits,  pour  s'assurer  de  temps  en  temps  de  l'exac- 
titude des  résultats. 

Voici  maintenant  les  conclusions  que  je  suis  obligé  de 
résumer  et  que  je  résumerai  sans  tenir  compte  de  l'ordre 
des  dates  dans  lesquelles  ces  différentes  séries  d'expériences 
ont  été  faites;  le  Mémoire  entier  doit  paraître  bientôt  dans 
le  prochain  volume  des  Actes  de  la  Société  italienne  des 
quarante. 

\^  Dans  une  première  série  d'expériences  j'ai  opéré  sur 
des  couches  horizontales  de  terrain  à  peu  près  de  la  même 
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nature,  comme  seraient  de  vastes  prairies  ou  des  couch 
de  sable  au  bord  de  la  mer,  à  5o  ou  loo  mètres  de  Tea 
Ces  expériences  ont  été  faites  avec  les  électrodes  de  zin 
en  éloignant  successivement  les  électrodes  et  en  répétan 
ensuite  les  expériences  en  les  rapprochant.  A  chaque  sta    -^' 
tîon  j'avais  soin  de  faire  deux  ou  trois  trous  pour  change:.   '^^ 
la  place  des  pots  de  terre  où  plongent  les  électrodes.  Le&  -^^ 
distances  entre  les  électrodes  ont  été  successivement  o"*,5o--    ^i 
II  mètres,  i48  mètres,  ySo  et  1060  mètres. 

La  conclusion  d'un  grand  nombre  d'expériences  de  ct=^-^  '^ 

genre,  tentées  dans  des  conditions  aussi  variées  que  pos^ •' 

sible^  a  été  que,  dans  les  jours  clairs,  sans  pluie,  sans  nuages^ss-^s 
orageux,  sans  tempêtes,  on  ne  trouve  jamais  de  courant::*^  ^^ 
électrique  dans  les  circuits  mixtes  que  j'ai  décrits^  si,  dans  ^==^^ 
quelques  cas,  j'ai  obtenu  quelques  signes  de  courant  élec- 
trique, j'ai  pu  facilement  m'assurer  qu'ils  étaient  dus  à  des 
défauts  d'homogénéité  survenus  dans  les  électrodes  ou  dans 
les  pots,  et  j'ai  pu  facilement  les  faire  cesser  en  me  mettant 
dans  les  conditions  normales  pour  bien  opérer  et  que  j'ai  si 
longuement  décrites. 

2"  Il  n'en  est  plus  ainsi  lorsque  les  circuits  mixtes  at- 
teignent une  certaine  longueur,  et  c'est  à  la  longueur  et  à 
la  direction  de  la  couche  terrestre  qu'il  faut  attribuer  les 
résultats  que  je  vais  décrire  ]  car,  en  allongeant  autant  qu'on 
veut  la  partie  métallique  du  circuit,  comme  on  a  pu  le  faire 
dans  les  expériences  précédentes  en  variant  sa  disposition, 
on  n'obtient  pas  de  courant  électrique,  du  moins  dans  les 
jours  clairs  et  sans  orage. 

J'ai  déjà  rapporté,  dans  ma  première  communication  à 
l'Académie,  les  résultats  obtenus  sur  deux  circuits,  l'un 
dans  le  méridien  magnétique,  et  l'autre  normal  à  ce  méri- 
dien, formés  de  6  kilomètres  de  terre,  et  à  peu  près  de  la 
même  longueur  de  fil  de  cuivre  couvert  de  gutta-percha  et 
parfaitement  isolé.  Ces  deux  circuits  étaient  étendus  sur  la 
plaine  de  Saint-Maurice,  et  tantôt  le  fil  était  soutenu  sur 
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des  poieaux,  tantôt  couché  sur  le  soL  Ces  expériences,  que 
j'ai  variées  et  répétées,  prouvent  que,  lorsque  les  circuits 
mixtes  formés  comme  je  l'ai  dit  atteignent  une  certaine 
longueur,  sans  orage  dans  Tair,  et  les  électrodes  étant 
plongés  dans  une  couche  à  peu  près  horizontale  de  terre, 
ily  a  un  courant  électrique  clans  ces  circuits^  dont  la  di- 
rection est  constante  pour  le  circuit  placé  dans  le  méri- 
dien magnétique.  Pendant  dix  jours  d'observations  qui 
n'ont  jamais  cessé  jour  et  nuit,  raîguille  du  galvanomètre 
de  la  ligne  méridienne  a  été  constamment  déviée  dans  le 
même  sens  et  n'a  montré  que  de  petites  et  très-lentes  oscil- 
lations. La  direction  du  courant  dans  le  circuit  métallique 
était  du  sud  au  nord.  Dans  les  jours  clairs  et  calmes,  l'in- 
tensité du  courant  atteignait  un  maximum  entre  5  et 
7  heures  du  malin,  et  un  second  maximum,  entre  3  et 
j  heures  de  l'après-midi. 

Dans  la  ligne  normale  au  nu'ridien,  le  courant  électrique 
montre  de  grandes  variations  d'intensité;  Taiguille  tombe 
souvent  à  zéro,  et  oscille  tantôt  d'un  côté  tantôt  de  l'autre 
de  zéro,  en  allant  de  2  à  3  degrés  jusqu'à  i4  ou  i5  du 
même  côté. 

3°  Quelle  que  soit  la  longueur  du  circuit  mixte,  les 
courants  électriques  terrestres  existent  et  ont  une  direc- 
tion constante,  lorsque  les  deux  extrémités  de  ce  circuit 
plongent  dans  le  sol  à  des  hauteurs  très-Jîflerentcs  entre 
elles. 

Dans  les  premières  expériences  de  ce  genre  qne  j'ai  faîtes 
à  Turin,  la  longueur  du  circuit  métallique  en  ligne  droite 
était  de  6oo  mètres  et  la  différence  de  niveau  des  deux  élec- 
trodes était  de  i5o  mètres.  Dans  quelques  cas  les  élec- 
trodes de  zinc  plongeaient  dans  les  pots  que  j'ai  décrits,  ou 
dans  des  cavités  faites  dans  le  sol  même  et  revêtues  d'une 
couche  d'argile-,  j'ai  aussi  fait  flotter  les  cylindres  poreux 
dans  l'eau  des  deux  puits  placés  aux  extrémités  du  circuit, 
et  après  m'être  assuré  que  les  eaux  de  ces  deux  puits  n'ex- 
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citaient  pas  un  courant  électrique  sensible  en  les  em- 
ployant dans  deux  vases  mis  dans  le  sol  et  en  contact. 

J*ai  observé  pendant  plusieurs  mois  le  galvanomètre  jour 
et  nuit,  et  souvent  à  des  intervalles  très-petits  de  temps, 
et  j'ai  constamment  trouvé  un  courant  ascendant  dans  le 
fil  métallique  d'une  intensité  qui  était  constante,  surtout 
en  faisant  plonger  les  électrodes  dans  les  puits  et  en  opé- 
rant dans  les  jours  clairs  et  calmes;  LMntensité  de  ce  cou- 
rant reste  la  même  si  le  circuit  métallique,  au  lieu  d'être 
un  fil  de  fer  isolé  dans  l'air,  est  formé  d'un  fil  de  cuivre 
couvert  de  gulta-percha  suspendu  dans  l'air,  ou  bien  en- 
foui dans  le  sol;  le  résultat  a  été  le  même  lorsque  le  fil  et 
le  sol  étaient  recouverts  de  neige.  La  direction  et  l'inten-^ 
site  de  ces  courants  ne  changeaient  non  plus  en  alternant 
la  position  des  électrodes.  Ces  courants  augmentent  d'in- 
tensité avec  la  profondeur  de  la  couche  où  plongent  les 
électrodes  ;  ainsi,  avec  les  électrodes  plongés  dans  les  puits, 
le  courant  est  le  plus  fort.  Il  n'y  a  qu'à  arroser  avec  un 
peu  d'eau  la  couche  de  terre  autour  des  pots,  pour  voir  aug- 
menter fortement  l'intensité  du  courant.  Lorsque  les  élec- 
trodes plongent  à  la  surface  de  la  terre,  les  variations  d'in- 
tensité du  courant  terrestre,  excitées  par  la  présence  de 
nuages  orageux  ou  sous  l'influence  de  tempêtes,  sont  bien 
plus  grandes  que  lorsque  les  électrodes  plongent  dans  des 
cavités  à  la  profondeur  de  i  ou  2  mètres,  et  mieux  encore 
dans  des  puits. 

J'ai  répété  des  expériences  semblables  dans  les  collines 
près  de  Florence,  pendant  tout  l'été  dernier.  Les  deux  élec- 
trodes plongeaient  à  une  différence  de  niveau  à  peu  près  de 
55  mètres.  J'ai  aussi  trouvé  un  courant  ascendant  et  con- 
stant dans  le  fil  métallique.  C'est  surtout  dans  ces  der- 
nières expériences  que  j'ai  beaucoup  étudié  l'influence  des 
orages  et  des  gros  vents,  en  déterminant  en  même  temps 
l'électricité  de  l'atmosphère,  ce  que  je  faisais  en  élevant 
plusieurs  fois  par  jour  un  mince  poteau  de  bois,  portant  un 
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fil  de  cuivre  couvert  de  gulta-percha,  qui  était  fixé  en  haut 
à  un  support  isolant  en  porcelaine,  et  découvert  à  l'extré- 
mité supérieure,  à  laquelle  j'attachais  un  morceau  d'ama- 
dou qui  était  allumé  pendant  rexpérience;  en  bas,  le  fil 
de  cuivre  communiquait  avec  Télectroscope  à  piles  sèches. 
Constamment  dans  les  jours  clairs,  j'avais  des  signes  très- 
forts  d'électricité  positive  dans  la  station  élevée,  tandis  que 
ces  signes  manquaient  *ou  étaient  très- faibles  auprès  de 
Télectrode  placé  en  bas,  au  fond  de  la  vallée. 

Pendant  les  orages,  on  voyait  l'aiguille  du  galvanomètre 
ou  dévier  davantage,  ou  descendre  lentement  jusqu'à  zéro, 
pour  osciller  quelquefois  dans  le  cadran  opposé,  et  revenir 
brusquement  à  sa  première  déviation  lorsque  la  décharge 
entre  les  nuages  avait  eu  lieu.  Ces  résultats  se  vérifiaient 
surtout  pendant  la  première  pluie  des  orages,  et  lorsque 
les  décharges  avaient  lieu  à  une  certaine  distance.  Si  Forage 
était  très-rapproché  au  circuit,  les  oscillations  de  l'aiguille 
du  galvanomètre  étaient  brusques  et  fréquentes,  en  indi- 
quant le  plus  souvent  une  augmentation  d'intensité  du 
courant  ascendant.  Lorsque  l'aiguille  descendait  lente- 
ment vers  zéro,  l'éleciroscope  marquait  ou  zéro,  ou  l'élec- 
tricité négative  qui  disparaissait  brusquement  après  un 
éclair,  pour  donner  lieu  de  nouveau  aux  signes  d'électricité 
positive. 

C'est  seulement  sous  Tinfiuence  des  grands  changements 
atmosphériques  et  pendant  les  vents  très-forts  qui  ont  do- 
miné ici  dans  le  printemps  et  l'été,  que  j'ai  noté  pour  la 
première  fois  des  variations  dans  l'intensité  du  courant, 
dans  des  circuits  qui  n'avaient  que  5oo  à  600  mètres  de 
longueur.  Tandis  que  dans  les  jours  clairs  et  calmes  la 
déviation  restait  à  peu  près  constante,  l'aiguille  ne  faisait 
S[^' osciller  lorsque  le  vent  soufflait  avec  intensité. 

Je  dois  rapporter  ici  les  résultats  obtenus  tout  dernière- 

i^^m  sur  une  ligne  de  45  kilomètres,  dont  les  extrémités 

étaient  à  une  différence  d'élévation  entre  elles  de  54^  mè- 
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très.  C'est  entre  Ponledera  et  Vol  terra  que  je  faisais  cett 
expérience;  il  n'y  avait  qu'un  seul  fil  métallique  entre  ce 
deux  stations,  et  les  deux  bureaux  étaient  fermés  pendan 
les  expériences.  Le  circuit  étail  complété  avec  la  terre 
Taide  de  deux  fils  soudés  à  la  ligue  au  dehors  des  bureaux 
et  auxquels  étaient  réunies  les  lames  de  zinc  plongées  dam 
les  cylindres  poreux  et  dans  les  pots.  Malgré  la  grande  r 
sislance  de  la  partie  métallique  du  circuit  dans  cette  expé 
rience,  relativement  au  circuit  de  5oo  h  600  mètres  sur 
lequel  j'avais  opéré  précédemment,  j'ai  trouvé  dans  deu 
nuits  claires  que  le  circuit  entre  Pontedera  et  Volterr 
était  parcouru  par  un  courant  dont  Tintensité  était  beau 
coup  plus  grande  de  celle  du  courant  trouvé  dans  les  cir 
cuits  courts  aux  environs  de  Turin  et  de  Florence.  Le 
courant  a  été  aussi  ascendant  dans  le  fil  métallique  entre 
Pontedera  et  Volierra,  et  ce  n'est  que  deux  ou  trois  fois 
pendant  les  deux  nuits  qu'on  a  vu  l'aiguille  descendre  à 
zéro  et  osciller  dans  le  cadran  opposé  pendant  quelques 
secondes^  pour  revenir  bientôt  à  la  déviation  constante 
due  au  courant  ascendant. 

Ainsi  donc,  dans  des  circuits  métalliques  mixtes,  dont 
les  extrémités  plongent  dans  le  sol  à  une  différence  assez 
grande  de  niveau,  on  trouve  un  courant  électrique  as- 
cendant, dont  l'intensité  et  la  direction  restent  à  peu  près 
constantes  dans  les  jours  clairs  et  d'air  calme,  et  cela 
même  dans  les  cas  où  ces  circuits  n'ont  pas  une  grande 
longueur;  ce  n'est  que  pendant  les  orages  et  les  grandes 
perturbations  atmosphcriqut^s  que,  dans  les  circuits  courts 
que  j'ai  décrits  deinièrement,  on  voit  Taiguille  osciller 
fréquemment,  en  indiquant  une  graiide  variabilité  dans 
l'intensité  du  courant  terrestre,  et  quelquefois  même  un 
changement  temporaire  de  direction. 

La  plus  importante  série  d'expériences  qu'il  me  reste 
à  décrire  est  celle  faite  sur  les  lignes  télégraphiques  à  un 
seul  fil  dcî  la  vallée  d'Aostc,  dans  l'été  de  1864,  et  tout  der- 
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niérement  daus  le  mois  de  novembre.  La  ligne  entre  Aoste 
et  Courmajeur  est  longue  de  27  kilomètres,  et  les  extré- 
mités du  fil  métallique  plongeaient  à  une  différence  de  ni- 
veau de  64a  mètres.  Depuis  le  mois  d'octobre,  le  service 
télégraphique  ne  se  fait  plus  dans  cette  ligne.  Dans  la  ligne 
d'Aoste  à  Saint-Vinceut  et  Ivrée,  les  bureaux  télégra- 
phiques sont  fermés  de  9  heures  du  matin  à  6  heures  du 
soir.  D'Ivrée  à  Saint-Vincent  la  ligne  est  longue  de  36  kilo- 
mètres, et  la  différence  de  niveau  des  extrémités  est  de 
281  mètres*,  entre  Saint-Vincent  et  Aoslc  la  ligne  est  longue 
à  peu  près  de  25  kilomètres,  et  la  différence  de  niveau 
est  de  83  mètres.  Avant  de  commencer  les  expériences,  ces 
lignes  ont  été  visitées  et  réparées  de  manière  à  obtenir 
Tisolement  aussi  parfait  que  possible.  Les  communications 
avec  la  terre  se  faisaient  en  dehors  des  bureaux,  à  Taide 
d'un  fil  métallique  soudé  à  la  ligne  communiquant  avec 
les  électrodes  de  zinc.  Il  était  impossible  d'avoir  dans  ces 
expériences  des  erreurs  introduites  par  le  service  télé- 
graphique. Le  galvanomètre  employé  dans  ces  recherches 
était  le  même  qui  avait  servi  dans  les  expériences  sur  les 
collines  de  Florence,  et  entre  Ponledera  et  Volterra.  Je  me 
suis  toujours  assuré  que  le  système  magnétique  du  galvano- 
mètre ne  s'était  pas  altéré  pendant  l'expérience. 

Les  résultats  ont  été  les  mêmes  dans  les  deux  séries  d'ex- 
périences de  l'été  de  1864  el  de  novembre  dernier;  la  seule 
différence  a  été  que  l'aiguille  du  galvanomètre  a  montré, 
dans  les  dernières  expériences,  une  déviation  presque 
constante,  ce  qui  est  dû  très- probablement,  comme  je  l'ai 
dit  dans  ma  communication  du  19  septembre  1864,  au 
mouvement  de  l'eau  qui  remplissait  les  cavités  des  élec- 
trodes dans  ces  expéiienccs,  et  s'écoulait  rapidement  au- 
tour des  vases  poreux.  Dans  les  expériences  faites  au  com- 
mencement de  ce  mois,  entre  Aosîo  et  Courmajeur,  et 
entre  Aoste  et  I.vréc.  les  vases  j)oreux  plongeaient  dans  les 
pots  remplis  de  Ja  même  eau,  aux  deux  extrémités.   Dans 
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toutes  ces  expériences,  faites  heureusement  dans  des  jours 
clairs  et  calmes,  la  déviation  de  l^aiguille  a  été  presque 
constante  de  4o  à  5o  degrés,  et  plus  grande  (5o  à  60  degrés) 
dans  le  circuit  entre  Aoste  et  Ivrée.  Jamais,  dans  ces  expé- 
riences, l'aiguille  n'est  descendue  à  zéro,  jamais  elle  n'a  dé- 
vié dans  le  cadran  opposé.  La  déviation  indiquait  donc  un 
courant  constant  dans  ces  circuits  mixtes,  qui  était,  comme 
dans  toutes  les  expériences  précédentes,  ascendant  dans  la 
partie  métallique  du  circuit. 

Il  faut  donc  admettre  comme  parfaitement  établi  sur  un 
nombre  suffisant  d'expériences  exactes  et  concordantes  que, 
dans  tout  circuit  mixte  formé  d'une  couche  de  terre  et 
d'un  fil  métallique  dont  les  extrémités  plongent  dans  le 
sol  et  sont  construites  de  manière  à  ne  poui^oir  introduire 
aucune  cause  d^erreur^  il  y  a  un  courant  électrique  qui 
circule  dans  une  direction  constante^  toutes  les  fois  que 
ces  extrémités  plongent  dans  le  sol  à  une  hauteur  dif" 
férente  entre  elles ^  ce  courant  est  ascendant  dans  la 
partie  métallique  du  circuit^  son  intensité  augmente  à 
mesure  que  les  lignes  sont  plus  longues  et  que  la  différence 
de  niveau  entre  ces  extrémités  est  plus  grande.  Ainsi,  dans 
les  lignes  très-courtes  des  collines  de  Turin  et  de  Florence^ 
la  déviation  était  de  i5  à  20  degrés;  entre  Pontedera  et 
Volterra,  cette  déviation  était  de  20  à  aS  degrés,  et  dans 
les  lignes  d' Aoste  à  Courmajeur,  la  déviation  est  arrivée  à 
40  et  5o  degrés,  malgré  Faugmentation  de  la  résistance 
du  circuit  métallique. 

Ces  lois  sont  troublées  par  la  présence  des  orages  et  par 
les  grandes  perturbations  atmosphériques.  Quant  à  la 
cause  de  ces  courants,  je  n'ai  rien  à  ajouter  au  peu  que  j'ai 
dit  dans  mes  Mémoires  précédents  5  liés  avec  l'apparition 
des  aurores  boréales  et  des  grandes  variations  du  magné- 
tisme terrestre,  il  me  parait  toujours  plus  probable  que 
ces  courants  sont  en  corrélation  avec  l'état  électrique  de  la 
terre  et  de  l'atmosphère,  et  que  les  lois  de  ces  courants 
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dépendent  de  la  distribution  de  cet  étal  électrique  suivant 
Isk  latitude,  la  hauteur,  la  nature  et  la  conformation  du 

Florence,  noTembrc  1866. 
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■UGHERCBES  SDR  L'ACTION  QU'EXERCE  LE  HAGNÊTISHE  SUR 
LES  JETS  ÉLECTRIQUES  QUI  SE  PROPAGENT  DANS  LES 
MILIEUX  GAZEUX  TRÈS -RARÉFIÉS; 

Par  m.  a.  DE  LA  RIVE. 


Dans  le  Mémoire  que  j'ai  publié,  il  y  a  quelque  temps, 
sur  la  propagation  de  Télectricité  dans  les  fluides  élasti- 
ques ,   j'avais  réservé  pour   une  publication  postérieure 
l'étude  des  modifications  que  l'action  du  magnétisme  ap- 
porte à  cette  propagation.  J'avais  déjà  montré,  en  18499 
l'existence  de  cette  action  sous  la  forme  d'une  rotation 
exercée  par  le  pôle  d'un  aimant  sur  les  jeis  électriques  qui 
s'en  échappent  en  rayonnant.  M.  Plucker  avait  fait  voir 
plus  tard,  par  plusieurs  expériences  remarquables,  que 
cette  action  est  générale.  Les  filets  lumineux  qui  se  mani- 
festent dans  les  gaz  raréfiés  traversés  par  les  décharges  de 
l'appareil  Ruhmkorffsont,  en  efîet,  attirés  ou  repoussés  par 
les   aimants  comme  le  seraient  des  courants  électriques 
circulant  dans  des  fils  métalliques.  En  un  niot^  cette  ac- 
tion est  soumise  aux  lois  de  l'électrodynamique,  avec  cette 
dîfïerence  que  toutes   les  parties  du   conducteur  mobile 
étant  indépendantes  les  unes  des  autres  au  lieu  d'être  liées 
entre  elles  comme  elles  le  sont  dans  un  fil  rigide,  elles 
obéissent  alors  complètement  aux  forces  qui  les  sollicitent, 
et  prennent  des  positions  d'équilibre  qui  en  sont  la  consé- 
quence. Il  en  résulte  que  le  filet  lumineux  prend  la  forme 
d'une  courbe  magnétique,  condition  nécessaire  pour  que 
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Téquilibre  ail  lieu,  puisque  alors  raction  de  l'aimant  sur 
rélément  de  courant  est  nulle,  la  direction  de  Faction  étant 
perpendiculaire  à  cet  élément  lorsqu'il  est  tangent  à  la 
courbe  magnétique. 

Aujourd'hui  je  viens  étudier  d'une  manière  plus  détaillée 
l'influence  que  le  magnétisme  exerce  sur  Télectricité  qui 
se  meut  dans  les  gaz  raréfiés.  Mes  recherches  comprennent 
deux  séries  d'expériences  :  les  premières,  dans  lesquelles 
Télectro-aîmant  d'où  émane  l'action  magnétique  est  placé 
extérieurement  au  gaz  raréfié  à  travers  lequel  se  propage 
le  jet  électrique;  les  secondes,  dans  lesquelles  le  fer  doux 
aimanté  est  silué  dans  ce  gaz  lui-même. 

§  I.  —  Expériences  dans  lesquelles  V électro-aimant  est 
placé  extérieurement  an  gaz  raréfié. 

L'un  des  cas  les  plus  simples  est  celui  dans  lequel  un 
tube  en  verre  rempli  d'un  gaz  raréfié,  traversé -par  les  dé- 
charges électriques,  est  placé  soit  axialement,  soit  équato- 
rialement,  par  rapport  aux  pôles  d'un  fort  électro-aimant. 
Voici  ce  qu'on  observe  quand  on  a  eu  soin  de  bien  raré- 
fier le  gaz  qui  transmet  le  jet  électrique.  La  portion  de  ce 
jet  soumise  à  l'action  magnétique  se  condense  vers  les  pa- 
rois du  tube  dans  la  partie  la  plus  rapprochée  ou  la  plus 
éloignée  des  pôles  magnétiques,  suivant  la  direction  du  jet 
et  le  sens  de  l'aimanlaiion  \  les  stries  deviennent  beaucoup 
plus  étroites  et  plus  brillâmes.  Si  la  portion  du  tube  placée 
dans  le  voisinage  de  Télectro-aimant  est  celle  où  se  trouve 
l'électrode  négative,  on  voit  immédiatement  l'espace  obscur 
devenir  lumineux  et  présenter  iles  stries  étroites  et  bril- 
lantes comme  le  ferait  la  portion  conslamment  lumineuse 
du  jet  qui  semble  s'avancer.  En  même  temps  la  photo- 
sphère bleuâtre  qui  entoure  la  boule  négative  se  rétrécît 
de  la  moitié  au  moins  de  son  épaisseur  en  devenant  plus 
brillante,  et  l'espèce  de  gaîne  bleuâtre  qui  entourait  la  tige 
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métallique  à  l'extrémité  de  laquelle  est  l'électrode  néga- 
tive ,  disparaît  complélement.  Toute  cette  atmosphère 
bleuâtre  se  concentre  sur  la  boule.  Il  semble  que  tous  les 
filets  gazeux,  qu'on  peut  considérer  comme  autant  de  con- 
ducteurs de  la  décharge,  au  lieu  de  rayonner  de  tous  les 
points  de  la  boule  et  de  la  tige  négative  en  se  disséminant 
dans  toute  la  masse  gazeuse  jusqu'à  l'électrode  positive,  ne 
rayonnent  plus,  quand  l'action  magnétique  s'exerce  sur 
eux,  que  de  la  boule  négative,  en  se  condensant  vers  les  pa- 
rois du  tube  d'un  côté  ou  de  l'autre,  jusqu'à  la  portion  de 
leur  trajet  où,  l'action  n'étant  plus  sensible,  ils  repren- 
nent leur  position  normale.  Cette  condensation  explique 
pourquoi  la  partie  du  jet  qui  était  obscure  parce  que  le  gaz 
y  était  trop  dilaté,  devient  lumineuse,  et  pourquoi  celle 
qui  était  déjà  lumineuse  devient  plus  étroite,  plus  bril- 
lante, avec  des  stratifications  plus  serrées.  L'action  de  l'ai- 
mant produit  le  même  effet  que  produirait  une  augmen- 
tation locale  de  densité  dans  la  matière  gazeuse  raréfiée. 
Au  reste,  il  n'est  pas  nécessaire  que  l'action  de  l'aimant 
ait  lieu  exactement  sur  la  partie  obscure  pour  qu'elle  de- 
vienne lumineuse;  elle  le  devient  également,  lors  même 
que  le  magnétisme  agit  sur  une  autre  portion  du  jet, 
pourvu  qu'elle  ne  soit  pas  trop  éloignée  de  l'électrode 
négative. 

La  conséquence  de  l'explication  que  nous  venons  de 
donner,  facile  à  vérifier  par  l'expérience,  est  que  la  portion 
du  gaz  qui  transmet  la  décharge  doit,  lorsqu'elle  est  sou- 
mise à  l'action  de  l'aimant,  devenir  moins  conductrice,  et 
que,  par  conséquent,  le  jet  électrique  doit  éprouver  une 
résistance  totale  plus  grande  dans  son  trajet  à  travers  l'in- 
térieur du  tube  quand  on  approche  de  l'éleclro-aimant 
une  partie  de  ce  tube,  que  celle  qu'il  éprouvait  aupara- 
vant. 

Ainsi  le  tube  d'un  mètre  étant  rempli  d'hydrogène  ra- 
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réiié,  on  obtient^  en  mettant  Tappareil  de  dérivation  dans 
le  circuit  (i),  les  résultats  suivants  : 

Inlonsilé  du  courant  dérivé. 


Pression.  Sans  Aimantation  Aimantation 

aimantation,     à  l*é1ectrode  positive,     à  Tclcctrode  négative  ^ 

8  3o  3o  lo 

Avec  le  tube  de  5o  centimètres  de  longueur  rempli  d'î 
zote,  on  a  : 


Intensité  du  courant  dérivé. 


Pression.  Sans  Aimantation  Aimantaiiou 

aimantation,  à  Télectrodo  positive,  à  réiectrode  négative. 

4  37  317  17 

6  2.5  9.0  12 
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Les  effets  sont  plus  marqués  quand  on  place  les  tu 
équatorialement  entre  deux  armures  de  fer  doux  de  Télec 
tro-aimant,  qui  sont  immédiatement  en  contact  avec  le-  "^ 
parois  du  tube,  que  lorsqu'on  les  place  axialement  sur  les^  ^^ 
pôles  mêmes.  On  voit  qu'il  y  a  une  augmentation  de  résis- — 
tance  bien  plus  grande  quand  le  magnétisme  agît  sur  1 
partie  du  jet  voisine  de  Télectrode  négative  que  lorsqu'il 
agit  sur  la  partie  voisine  de  réiectrode  positive.  Cette  dif- 
férence tient  à  ce  que  la  première  partie,  qui,  comme  nous 
Tavons  vu  dans  le  Mémoire  précédent,  est  beaucoup  plus 
conductrice,  doit  éprouver  naturellement  une  diminution 
de  sa  conductibiliié  beaucoup  plus  grande  par  la  condensa- 
tion de  la  matière  gazeuse  qu'opère  l'action  de  l'aimant, 
*    que  ne  peut  en  éprouver  la  seconde  où  le  gaz  est  moins  ra- 
réfié. Le  sens  de  raimanlalion  n'a  aucune  influence  sur  les 


(i)  Il  ne  laut  pas  oublier  que,  avec  cet  appareil  de  dérivation  décrit  dui 
mon  prccô(lent  Mémoire,  le  courant  dérivé  est  à  peu  près  proportionnel  i 
courant  principal,  de  sorte  que  son  intensité  peut  être  regardée  comn 
étant  très-opproximativement  la  mesure  de  celle  de  la  décharge  qui  Iraver 
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résultats;  il  n^a  d'autre  effet  que  de  soulever  ou  de  dépri- 
mer le  jet  qui,  quand  Taimant  n'agit  pas,  est  simplement 
horizontal. 

Parmi  les  expériences  que  j^ai  faites  sur  rinfluence 
qu^exerce  Taetion  extérieure  du  magnétisme  sur  des  gaz  ra- 
réfiés renfermés  dans  des  tubes,  je  citerai  encore  celles  dans 
lesquelles  le  tube  est  contourné  en  une  spirale  plate  ter- 
minée par  deux  prolongements  perpendiculaires  au  plan 
de  la  spirale,  et  qui  servent  à  introduire  et  à  raréfier  le  gaz, 
ainsi  qu'à  y  faire  passer  les  décharges  -,  le  tube  de  la  spi- 
rale et  de  ses  prolongements  a  un  peu  moins  de   i  centi- 
mètre de  diamètre,  et  son  développement  total  en  a  près 
de  8o.  Il  faut  que  le  gaz  soit  raréfié  jusqu'à  2  millimètres 
au  moins,  pour  que  les  décharges  passent  quand  c'est  de 
Tazote  ou  de  Pair  atmosphérique.  Avec  Fhydrogène,  il 
suffit  que  la  pression  soit  de  5  à  6  millimètres  pour  que  la 
décharge  soit  transmise.  Du  reste,  quel  que  soit  le  gaz  et 
son  d^ré  de  raréfaction,  ce  n'est  qu'au  bout  de  plusieurs 
minutes  depuis  qu'il  est  mis   dans  le  circuit  que  la  dé- 
charge commence  à  passer.  Il  faut  évidemment  qu'il  se 
chaîne  longtemps  de  l'électricité  statique  pour  que  la  résis- 
tance à  l'établissement  du  jet  continu  soit  surmontée.  Mais 
une  fois  qu'elle  a  été  surmontée,  on  peut  interrompre  im- 
punément le  passage  de  la  décharge  sans  qu'il  soit  néces- 
saire d'attendre  plus  d'un  instant  pour  qu'elle  recommence 
à  être  transmise  dès  qu'on  ferme  de  nouveau  le  circuit^ 
pourvu  que  l'interruption  ne  dépasse  pas  une  heure  ou 
deux.  Le  jet  lumineux  présente  avec  Thydrogène,  sous  la 
pression  de  5  à  6  millimètres,  des  stries  très-fines  et  très- 
nettes  d'une  couleur  rosée  ^  à  la  presion  de  2  millimètres 
elles  deviennent  beaucoup  plus  larges  et  moins  nettes  :  la 
couleur  est  aussi  plus  pâle.  Il  en  est  de  même  avec  l'air  et 
l'azote^  mais  les  effets  sont  plus  prononcés  avec  Thydro- 
gène.  Une  apparence  remarquable  que  présente  le  jet  dans 
l'intérieur  de  la  spirale,  c'est  qu'il  semble  éprouver  un 

1 1. 
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mouvement  de  rotation  très-prononcé  dans  un  sens  qui  pa-^ 
rait  varier  avec  la  direction  de  la  décharge ,*  mais  ce  der- 
nier résultat  n*est  point  très-constant,  ce  qui  m'acondui'^ 
à  croire  que  la  rotation  n'est  qu'apparente  et  qu'elle  e^  ^ 
l'effet  de  la  discontinuité  des  décharges  qui  constituent  L  ^ 
jet,  discontinuité  qui  produit  Pillusion  d'un  dépIacemenK=— • 
Ce  point  toutefois  mérite  d'être  étudié  de  nouveau. 

Pour  observer  l'action  du  magnétisme  sur  le  jet  en  spî 
raie,  je  place  la  spirale  de  verre  entre  les  deux  pôles  d—  e 
Télectro-aimant,  de  manière  que  son  plan  soit  parallèle  s^  À 
ceux  des  deux  surfaces  polaires,  les  deux  prolongements d»*  -^ 
la  spirale  se  trouvant  ainsi  verticaux,  l'un  au-dessus,  l'autre  "^^ 
au-dessous  de  ce  plan.  L'aimantation,  suivant  son  sens,  01 
condense  le  jet  vers  les  parois  intérieures  du  tube  en  spi. 
raie ,  ou  au  contraire  le  repousse  vers  les  parois  exté—  ^* 
rieures  en  le  rendant  très-diffus;  dans  le  premier  cas  i     ^' 

devient  très-brillant,  et  les  stratifications  y  sont  très-pro^ •" 

noncées;  dans  le  second  cas  elles  sont  peu  visibles,  et  leje^'  ''^ 
lui-même  est  beaucoup  plus  large  et  très-terne.  Il  sembK 
éprouver,  d'une  manière  plus  sensible  encore,  le  mouve- 
ment de  rotation  dont  nous   avons  parlé.  Un  fait   assea 
curieux,  c'est  que  dans  la  branche  verticale  du  tube  qui 
est  au-dessous  de  la  spirale  et  qui  se  trouve  par  conséquent 
entre  les  deux  branches  de  Télectro-aimant,  le  jet  se  par- 
tage«  sous  l'influence  du  magnétisme,  en  deux  filets  dont 
l'un  se  porte  d'un  côté  du  tube,  l'autre  de  l'autre  côté.  De 
ces  deux  filets,   l'un  est  irès-mince   et   très-peu  brillant 
comparativement  à  l'autre.  Cette  séparation  provient  très- 
probablement  de  ce  que  le  courant  induit  de  l'appareil  de 
Ruhmkorff  se  compose  réellement,    comme  nous  l'avons 
déjà  dit,  de  deux  courants  induits  successifs  dirigés  en  sens 
contraire,  l'un  ayant  beaucoup  plus  de  tension  et  passant 
presque  exclusivement  à  travers  le  gaz,  tandis  que  l'autre 
est  transmis  très-difficilement,  mais  cependant  passe  (en 
très-petite  proportion,  il  est  vrai),  puisque  l'action  de  l'ai- 
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mant  le  sépare  du  jet  principal ,  qui  est  le  seul  en  général 
qu'on  soit  appelé  à  considérer  dans  ce  genre  de  phéno- 
mènes, parce  qu'il  est  de  beaucoup  le  plus  fort. 

J'ai  cherché  à  déterminer,  dans  le  cas  du  tube  à  spirale, 
comme  je  l'avais  fait  avec  le  grand  tube  rectîligne,  l'in- 
fluence de  l'aimantation  sur  la  résistance  du  gaz  à  la  trans- 
mission de  la  décharge,  et  j'ai  obtenu  un  résultat  assez 
curieux.  Les  deux  pointes  de  platine  de  l'appareil  de  déri- 
vation étant  à  lo  millimètres  l'une  de  Tautre  dans  Teau  dis- 
tillée, j*ai  obtenu  un  courant  dérivé  de  20  degrés,  le  tube 
à  spirale  étant  rempli  d'hydro*gène  sous  la  pression  de 
2  millimètres.  La  spirale  a  été  placée  verticalement  entre 
les  deux  armures  horizontales  de  l'électro-aimant  qui 
étaient  exactement  en  contact  avec  ses  deux  faces.  Aussitôt 
que  Taimantation  a  eu  lieu,  le  courant  dérivé  a  été  réduit 
à  i5  degrés  lorsque  le  jet  a  été  repoussé  et  porté  vers  les 
parois  extérieures  de  la  spirale  avec  un  mouvement  de  ro- 
tation apparent,  et  il  s'est  élevé  au  contraire  a  25  degrés 
lorsque  le  jet  a  été  condensé  vers  les  parois  intérieures  de 
la  spirale.  Cette  influence  du  sens  du  courant  ou  de  l'ai- 
mantation tiendrait-elle  à  la  forme  particulière  donnée  au 
jet  ou  au  petit  diamètre  du  tube  comparativement  à  son 
développement  en  longueur?  C'est  un  point  à  éclaircir. 

§  n.  —  Expériences  dans  lesquelles  V électro-aimant  est 
placé  au  milieu  du  gaz  raréfié  dans  V intérieur  du 
ballon  qui  le  contient. 

Je  passe  maintenant  au  cas  où  le  pôle  magnétique  est  au 
milieu  du  gaz  qui  transmet  la  décharge.  J'ai  d'abord  opéré 
avec  un  ballon  sphérique  de  i5  centimètres  de  diamètre 
environ,  muni  de  quatre  tubulures  situées  aux  extrémités 
respectives  de  deux  diamètres  du  ballon  qui  se  coupent  à 
angles  droits.  Deux  tiges  de  fer  doux  cylindriques  sont 
fixées  au  moyen  de  ces  deux  tubulures  dans  l'intérieur  du 
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ballon,  dans  la  direction  du  même  diamètre,  de  maniée^ 
que  leurs  extrémités  soient  à  8  ou  lo  centimètres  envirox-'^ 
de  distance  l'une  de  l'autre,  pendant  que  leurs  extrémité  ^ 
extérieures  res sortent  de  la  tubulure  d'à  peu  près  2  centi  — 
mètres^  ce  sont  ces  extrémités  extérieures  qu'on  met  e 
contact  avec  les  pôles  d'un  fort  électro-aimant,  pour  qui 
les  extrémités  intérieures  deviennent  ainsi  deux  pôles  ma 
gnétiques.  Les  deux  autres  tubulures  servent  à  introduîr 
dans  l'intérieur  du  ballon  deux  tiges  métalliques  isoléei 
terminées  par  des  boules  qui  sont  à  une  distance  de  10  cen< 
timètres  environ  l'une  de'  l'autre ,  et  qui  servent  d'élec 
trodes  au  jet  électrique  dont  la  direction  est  ainsi  éqtia 
toriale,  c'est-à-dire  perpendiculaire  à  la  ligne  droite  qu 
joint  les  deux  pôles  magnétiques.  Tant  que  les  tiges  de  fe 
doux  ne  sont  pas  aimantées,  le  jet  électrique  reste  parfait 
ment  rectiligne;  mais  aussitôt  que  l'aimantation  a  lieu,  I 
jet,  que  nous  supposerons  avoir  une  direction  horizontale, 
prend  la   forme  d'une  demi  -  circonférence  de  cercle  si- 
tuée ou  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  ligne  qui  joint  les 
pôles  magnétiques,  suivant  le  sens  de  l'aimantation  ou  ce- 
lui de  la  décharge.  La  forme  de  l'arc  lumineux  est  celle 
d'un  demi-anneau  très-aplati  en  même  temps  qu'élargi; 
les  stries  y  sont  très-marquées,  plus  qu'elles  ne  l'étaient 
dans  le  jet  rectiligne,  et  sa  partie  extérieure  est  très-den- 
telée, surtout  lorsque  le  gaz  renferme  un  peu  de  vapeur 
d'alcool  oud'éther.  Si  le  jet  électrique,  au  lieu  d'être  équa- 
torial,  est  axial^  c'est-à-dire  dirigé  de  l'un  des  pôles  magné- 
tiques à  l'autre,  ces  deux  pôles  lui  servant  d'électrodes, 
il  n'éprouve  pas  de  modification  sensible  sous  l'influence 
de  Taimantation. 

Toutefois,  si  Ton  fait  passer  la  décharge  entre  une 
boule  de  laiton  et  une  boule  de  fer  placée  à  l'extrémité 
d'une  tige  de  fer,  de  manière  à  pouvoir  être  aimantée,  on 
observe,  au  moment  de  F  aimantation,  un  mouvement  de 
dépression  ou  d'élévation  dans  l'atmosphère  lumineuse  qui 
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entoare  la  boule  de  fer  *,  ce  mouvement  tient  évidemment 
au  changement  de  direclion  qu'tfprouvent  les  filets  élec- 
triques qui  rayonnent  de  la  boule. 

Mais  la  meilleure  manière  d'étudier  l'action  du  magné- 
tisme, dans  les  cas  où  le  barreau  aimanté  est  dans  l'inté- 
rieur du  gaz,  consiste  à  se  servir  d'une  cloche  ou  bocal 
cylindrique  de  i6  centimètres  de  diamètre  sur  20  cen- 
timèti^s  de  hauteur,  dans  l'axe  duquel  est  placée  une  tige 
de/er  doux  de  3  centimètres  de  diamètre  environ,  dont  le 
so;)bimet  arrondi  est  situé  au  milieu  même  de  Taxe  du  cy- 
lindre. Cette  tige  est  implantée  dans  un  disque  circulaire 
qui  sert  à  fermer  le  local.  Un  anneau  métallique  de 
12  centimètres  de  diamètre  environ,  formé  d'un  fil  de  3  à 
4  millimètres  de  diamètre,  et  ayant  pour  centre  le  sommet 
de  la  tige  de  fer,  est  situé  dans  un  plan  perpendiculaire  à 
l'axe  du  bocal;  cet  anneau  communique,  au  moyen  d'une 
tige  recouverte  d'une  couche  isolante  qui  lui  est  soudée, 
avec  l'un  des  pôles  de  l'appareil  Ruhmkorff,  tandis  que 
l'autre  pôle  est  mis  en  communication, extérieurement  au 
bocal,  avec  l'extrémité  de  la  tige  de  fer  doux  qui,  dans 
l'intérieur  du  bocal ,  est  aussi  recouverte  d'une  couche 
isolante,  sauf  à  son  sommet.  C'est  entre  ce  sommet  et 
l'anneau  dont  il  est  le  centre  que  s'échappe  la  décharge. 
Il  suffit  maintenant,  pour  aimanter  la  tige  de  fer  doux,  de 
la  mettre  en  contact  par  son  extrémité  extérieure  avec  le 
pôle  d'un  électro-aimant,  en  ayant  soin  de  placer  entre 
deux  une  lame  mince  de  caoutchouc  pour  servir  de  couche 
isolante,  de  façon  que  tout  l'appareil  soit  bien  isolé. 

Le  bocal  cylindrique  est  fermé  également  à  celle  de  ses 
deux  extrémités  où  ne  se  trouve  pas  la  tige  de  fer  doux,  et 
il  y  est  muni  de  deux  robinets,  dont  l'un  sert  à  faire  le 
vide  et  à  faire  entrer  un  gaz  qui  est  raréfié  plus  ou  moins, 
et  dont  l'autre,  construit  suivant  le  mode  de  Gay-Lussac, 
permet  d'introduire  dans  le  ballon  une  quantité  plus  ou 
moins  grande  d'une  vapeur  quelconque. 
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J'ai  fait  un   très-grand  nombre  d'expériences  avec  cc 
bocal  en  le  remplissant  successivement  d'air  atmosphérique 
d'azote  et  d'hydrogène  à  divers  degrés  de  raréfaction,  c^ 
gaz  tantôt  parfaitement  secs,  tantôt  renfermant  une  pro*  ' 
portion  plus  ou  moins  grande  de  vapeur,  soit  d'eau,  so^^^ 
d'alcool. 

L'air  atmosphérique  et  l'azote  secs  donnent  des  résulta*-^* 
presque  identiques,  avec  cette  différence  que  la  lumière  uim'^r^^ 
plus  vive  et  plus  nette  avec  l'azote.  Si  l'on  prend  le  fe_  '^^ 
doux  pour  électrode  positive  et  l'anneau  pour  électrode  né —  "■" 
gative,  on  voit  le  jet  lumineux  former  à  un  certain  degn 
de  raréfaction  une  espèce  d'enveloppe  rouge-pêche  autoui 
du  sommet  de  fer  doux,  et  une  gaine  d'un  violet  pâle  sui 
un  arc  d'un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  degrés  autoui 
de  l'anneau.  A  une  pression  très-faible,  cette  gaine  enloure^^^ 
l'anneau  entier,  tandis  que  le  sommet  du  fer  doux  est  en- 
veloppé complètement  d'une  auréole  rose  d'où  s'échappe^ 
un  jet  très-court  de  la  même  nuance  et  ayant  la  forme  d'une 
grosse  virgule.  On  voit  parfaitement,  quand  on  aimante  le 
fer  doux,  cette  virgule  tourner  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre,  suivant  celui  de  l'aimantation,  avec  l'auréole  rose 
d'où  elle  émane.  On  voit  également  tourner  la  gaine  vio- 
lette qui  entoure  l'anneau,  dans  le  même  sens  que  l'auréole 
rose,  quoiqu'elles  soient  séparées  par  un  espace  complète- 
ment obscur.  En  changeant  la  direction  des  décharges,  on 
aperçoit  à  l'électrode  négative  une  enveloppe  violette  qui 
ne  recouvre  toute  la  surface  du  sommet  de  la  tige  de  fer 
doux  que  lorsque  le  gaz  est  très-raréCé,  et  à  l'électrode  po- 
sitive des  points  brillants  séparés  les  uns  des  autres  par  une 
lueur  rosée  qui  entoure  l'anneau  tout  entier  et  d'où  éma- 
nent quelques  stratifications  régulières  concentriques  inté- 
rieurement à  l'anneau.  Quand  le  gaz  n'est  pas  très-raréfié, 
on  voit  partir  de  Panneau  un  jet  lumineux  qiXi  aboutit  au 
sommet  de  la  tige  centrale  de  fer  doux,  dont  il  n'est  séparé 
que  par  un  petit  espace  noir,  et  qui  éprouve  un  mouvement 
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de  rotation  dans  un  sens  ou  dans  Taulre,  comme  une  ai- 
guille de  montre,  suivant  le  sens  de  Taimantation.  Dans 
ce  cas,  il  n'y  a  qu'une  portion  du  sommet  de  la  tige  de  fer 
doux  qui  soit  recouverte  delà  couche  violette,  et  ce  segment 
lumineux  tourne  avec  le  jet  brillant. 

J'ai  fait  un  très-grand  nombre  d'expériences,  dans  les 
conditions  que  je  viens  d'indiquer,  avec  Pair  atmosphéri- 
que, avec  l'azote  et  avec  l'hydrogène,  soit  secs,  soit  plus 
ou  moins  chargés  de  vapeurs  ;  je  vais  en  donner  sommaire- 
ment la  description,  en  faisant  ici  remarquer  d'abord  que, 
quel  que  soit  le  gaz  et  son  degré  d'élasticité,  qu'il  soit  sec 
ou  imprégné  de  vapeur,  la  vitesse  de  rotation  est  toujours 
beaucoup  plus  grande  quand  c'est  l'anneau  qui  sert  d'élec- 
trode positive  que  lorsqu'il  est  la  négative,  et  que  cette  ro- 
tation, qui  augmente  de  vitesse  à  mesure  que  la  tension 
diminue,  cesse  d'être  appréciable  à  une  tension  beaucoup 
moindre  dans  le  second  cas  que  dans  le  premier. 

Dans  les  premières  expériences  que  j'avais  faites,  j'avais 
fai  t  usage  d'un  grand  ballon  de  25  centimètres  de  diamètre, 
dans  lequel  l'anneau  avait  20  centimètres  de  diamètre  et  la 
tig^e  de  fer  doux  centrale  3.  Ce  ballon  était  muni  de  deux 
tubulures  :  l'une  servait  à  introduire  la  tige  de  fer  doux, 
dont  le  sommet  atteignait  le  centre  du  ballon  et  dont  l'ex- 
trémité inférieure  ressortait  de  la  tubulure,  de  manière  à 
pouvoir  reposer  sur  la  surface  polaire  d'un  électro-aimant; 
Vautre  tubulure  était  fermée  par  un  robinet  qui  servait  à 
îniroduire  le  gaz  et  la  vapeur,  et  d'où  partait  un  conduc- 
teur isolé  qui  portait  l'anneau  et  permettait  de  le  mettre 
dans  le  circuit.  La  décharge  passait  ainsi  entre  le  sommet 
delà  tige  de  fer  doux  et  l'anneau  métallique. 

Ce  ballon  était  rempli  d'air  raréfié  à  4  millimètres  ;  la 
décharge  se  faisait  sous  forme  d'un  jet  qui  tournait  avec 
tine  vitesse  de  60  tours  par  minute  quand  l'anneau  était 
positif,  et  de  20  tours  quand  il  était  négatif.  La  pression 
étant  de  6  millimètres,   la   vitesse  ix'a  plus  été  que   de 
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4o  tours  par  minute  dans  le  premier  cas,  et  de  20  tours 
dans  le  second.  Enfin,  avec  de  la  vapeur  d'alcool,  la  pres- 
sion étant  de  5  millimètres,  la  vitesse  a  été  respectivement 
de  22  et  de  11  tours  par  minute. 

Après  ces  premières  expériences  qui  m'avaient  mis  sur  la 
voie  de  ce  genre  de  recherches,  j'ai  repris  cette  étude  en  me 
servant  du  bocal  de  20  centimètres  sur  16  que  j'ai  décrit 
plus  haut.  Voici  d'abord  les  résultats  que  j'ai  obtenus  avec 
l'air  atmosphérique  sec  : 

Nombre  de  tours  dans  une  minute. 
Pression.  Anneau  positif.       Anneau  négatif. 
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A  9  millimètres,  l'anneau  servant  d'électrode  positive,  il 
n'y  a  déjà  plus  de  jet,  mais  bien  un  épanouissement  du  jet 
formant  un  secteur  de  3o  à  4S  degrés  ;  c'est  ce  secteur  qui 
obéit  au  mouvement  de  rotation,  comme  le  jet  y  obéissait 
auparavant  ;  mais  il  s'agrandit  à  mesure  que  la  pression  di- 
minue, et  à  6  millimètres  il  forme  une  nappe  circulaire  com- 
plète: c'est  alors  que  la  rotation,  qui  avait  jusque-là  aug- 
menté de  rapidité^  n'est  plus  sensible.  Quand  l'anneau  sert 
d'électrode  négative,  il  se  couvre  d'une  gaine  violette  dont 
Tamplitude  augmente  également  à  mesure  que  la  pression 
diminue,  mais  qui  n'occupe  encore  que  la  moitié  de  la  cir- 
conférence de  l'anneau  sous  la  pression  de  4  millimètres. 
On  la  voit  tourner  très -rapi dément  ;  mais,  à  la  pression 
de  2  millimètres,  elle  occupe  toute  la  circonférence  de  l'an- 
neau, et  il  n'y  a  plus  de  rotation  sensible.  Au  sommet  de  la 
lige  de  fer  doux  aimantée,  il  y  a  une  auréole  rosée  d'où, 
comme  nous  l'avons  dit,  s'échappe  en  un  point  un  jet  très- 
court  en  forme  de  virgule,  qui  tourne  avec  la  gaine  violette 
dont  il  est  séparé  par  un  intervalle  obscur  très-considérable. 
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U  faut  remarquer  qu'à  la  pression  de  6,  de  4  ^t  même 
quelquefois  de  3  millimètres,  il  arrive  le  plus  souvent, 
quand  l'anneau  sert  d'électrode  positive,  que,  au  premier 
moment  où  le  circuit  est  formé,  il  part  un  jet  qui  tourne 
trop  rapidement  pour  qu^on  puisse  mesurer  sa  vitesse  de 
rotation, mais  qui  bien  vite  s'épanouit  pour  former  d'abord, 
pendant  quelques  instants,  un  secteur  qui  continue  à  tour- 
ner, et  bientôt  une  nappe  circulaire  complète  qui  ne  mani- 
feste plus  aucun  mouvement  apparent. 

U  ne  faut  pas  croire  que  l'action  du  magnétisme  soit 
nulle  quand  le  gaz  est  trop  raréfié  pour  qu'il  y  ait  encore 
une  rotation  sensible.  Cette  action  se  manifeste  sous  une 
autre  forme,  comme  cela  résulte  d*expériences  faites  sous 
la  pression  de  3  à  a  millimètres.  Ainsi,  si  l'anneau  sert 
d'électrode  négative,  on  voit,  au  moment  où  l'on  aimante  le 
fer  doux,  la  gaine  violette  qui  l'entoure  s'abaisser  sensible- 
ment, et  être  soulevée  à  l'instant  où  l'on  désaimante.  Si, 
au  contraire,  l'anneau  sert  d'électrode  positive,  la  nappe 
rosée  qui  remplit  l'intervalle  entre  Tanneau  et  le  sommet 
de  la  tige  de  fer  centrale  est  soulevée,  ainsi  que  la. nappe 
violette  qui  s'échappe  de  ce  sommet  au  moment  de  l'aiman- 
tation, et  abaissée  à  l'instant  de  la  désaimantation. 

Voici  une  expérience  plus  complète  avec  Vazote  sec, 
qui  montre  que  la  rotation  commence  à  se  manifester  à  de 
plus  fortes  pressions  quand  l'anneau  est  positif  que  lorsqu'il 
est  n^atif. 

IVombre  de  tours  dans  une  minute. 
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A  4  millimètres  Ja  rotation  est  trop  rapide  pour  qa^ 
puisse  observer  sa  vitesse^  à   3  millimètres,    elle    parai 
cesser  complètement.  L'auréole  rosée  est  très-vive  quam 
le  sommet  de  la  tige  de  fer  doux  est  positif.  Du  reste, quan< 

il  n'y  a  plus  de  rotation,  on  observe,  comme  avec  Pair  at -"* 

mosphérique,  un  mouvement  de  dépression  et  d'ascensioïK^'^i* 
sous  Tinfluence  de  l'aimantation. 

La  présence  de  la  vapeur  modifie  en  quelques  points  im- 
portants les  résultats  qu'on  obtient  avec  les  gaz  secs.  Voici 
une  expérience  faite  avec  de  l'air  ordinaire  amené  à  la 
pression  de  a  millimètres,  et  dans  lequel  on  a  introduit  de 
la  vapeur  d'eau  en  quantités  successives,  de  manière  à 
augmenter  cette  pression  uniquement  par  l'effet  de  la  pré- 
sence de  la  vapeur  : 

Nombre  de  tours  dans  une  minute. 
Pression. 
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6 
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lO 
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On  voit  qu'à  pression  égale  la  vitesse  de  rotation  est  plus 
rapide  avec  de  la  vapeur  d'eau  qu'avec  l'air  sec,  ce  qui  tient 
probablement  à  ce  que  la  décharge  électrique  est  transmise 
plus  facilement.  Avec  de  l'air  extérieur  d'une  humidité 
moyenne,  on  a,  avec  la  pression  de  i4  millimètres, 
y 2.  tours  au  lieu  de  8o,  Tanneau  étant  positif,  et  44  ^^  Jî^u 
de  48,  l'anneau  étant  négatif. 

Mais  le  fait  le  plus  caractéristique  qu'a  produit  la  pré- 
sence de  la  vapeur  d'eau  est  la  division,  sous  l'influence  du 
magnétisme,  du  jet  unique  en  plusieurs  petits  jets  distincts, 
équidistants,  qui  tournent  comme  les  rayons  d'une  roue. 
Cette  division  ne  s'observe  que  lorsque  l'anneau  sert  d'élec- 
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trode  positive.  A  la  pression  de  6  millimètres,  le  jet  unique 
commence  par  tourner^  puis  s'épanouit,  et  la  rotation  n'est 
plus  sensible;  mais  à  la  pression  de  8,  de  lo  et  de  12  mil- 
limètres, ce  jet,  dès  que  sa  rotation  commence  sous  Faction 
du  magnétisme,  se  divise  en  cinq  ou  six  jets  qui  tournent, 
ainsi  que  je  l'ai  dit,  comme  les  rayons  d'une  roue;  tandis 
qùe^  lorsque  l'air  est  sec,  le  jet  ne  se  divise  jamais  ;  mais 
seulement,  sous  une  pression  faible,  il  s'épanouit  en  un 
secteur  ou  en  un  cercle  dont  toutes  les  parties  sont  con- 
tinues. 

Quand  l'anneau  est  négatif,  on  remarque  bien,  lorsqu'il 
y  a  de  la  vapeur,  que  le  jet  qui  part  du  sommet  de  la  tige 
de  fer  doux  présente  dans  sa  portion  de  contact  avec  le 
fer,  au  moment  où  ce  fer  est  aimanté,  au  lieu  d'une  surface 
continue,  une  série  de  petits  points  brillants  qui  semblent 
les  points  de  départ  d'autant  de  petits  jets  trop  peu  distincts . 
C'est  donc  simplement  une  dilatation  ou  épanouissement 
qu'éprouve,  dans  la  partie  où  il  est  en  contact  avec  le  fer, 
cejet  qui  ne  se  subdivise  pas  en  plusieurs  filets. 

La  vapeur  d'alcool  produit  exactement  le  même  effet  que 
la  vapeur  d'eau.  Le  jet  unique  est,  dans  ce  cas,  beaucoup 
plus  brillant  qu'avec  l'air  sec  ou  avec  la  vapeur  d'eau  ;  il 
présente  de  belles  stratifications  qui  lui  donnent  tout  à  fait 
l'apparence  d'une  chenille.  L'aimantation  l'épanouit  et  le 
divise  en  plusieurs  jets  bien  plus  larges  que  ceux  qu'on 
observe  avec  la  vapeur  d'eau.  Toutefois,  si  le  diamètre  de 
l'anneau  est  trop  considérable,  supérieur  à  i5  centimètres 
par  exemple,  la  subdivision  du  jet  ne  s'opère  que  difficile- 
ment, à  moins  que  l'intensité  de  la  décharge  et  celle  de  l'ai- 
mantation ne  soient  très-considérables. 

Voici  une  expérience  dans  laquelle,  le  gaz  raréfié  étant  de 
l'hydrogène,  qp  y  a  introduit  différentes  doses  successives 
de  vapeur  d'alcool.  La  pression  du  gaz  sec  et  pur  était,  en 
commençant,  de  5  millimètres;  h  cette  pression,  comme 
nous  le  verrons  dans  Tinstant,  l'hydrogène  transmet  la  dé- 
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charge  uniquement  sous  forme  d'une  nappe  lumineuse- 
On  a  dès  lors  augmenté  la  pression  uniquement  au  moyen 
de  la  vapeur  d'alcool,  et  on  a  obtenu  les  résultats  sui- 
vants : 

Nombre  de  tours  dans  une  minute. 


Pression. 

Anneau  positif. 

Anneau  négatif. 

mVtm 

nappe 

lumineuse 

9* 

10 

80 

* 

52 

12 

64 

48 

l5 

48 

38 

i8 

40 

32 

22 

3o 

25 

27 

24 

18 

36 

12 

10 

38 

12 

10 

La  division  en  jets  distincts  plus  ou  moins  nombreux 
s'est  manifestée  lorsque  l'anneau  était  l'électrode  positive. 

Quand  on  prend  l'hydrogène  pur  et  sec  pour  le  milieu 
dans  lequel  s'opèrent  les  décharges,  on  obtient  très-diffici- 
lement les  phénomènes  de  rotation.  A  des  pressions  un  peu 
fortes,  comme  celles  de  128  millimètres  ,  on  a  bien  des 
jets,  mais  ces  jets  sont  trop  discontinus  pour  que  Faimant 
puisse  agir  sur  eux.  A  90  millimètres,  j'ai  obtenu  un  petit 
jet  sous  forme  d'un  filet  blanc-bleuâtre  qui,  Tanneau  étant 
positif,  a  tourné  à  raison  de  35  tours  par  minute;  mais, 
au  bout  de  quelques  instants,  il  s'est  subdivisé  en  une  mul- 
titude de  petits  jets  irréguliers,  et  la  rotation  n'a  plus  été 
sensible.  Jusqu'à  4o  millimètres,  l'action  de  l'aimant  a  été 
peu  prononcée  ;  à  3o  millimètres,  l'anneau  négatif  s'est 
recouvert  de  petites  gaines  violettes,  espacées  également  et 
qui  semblaient  éprouver,  au  moment  où  l'on  aimantait, 
une  tendance  à  se  mouvoir  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
suivant  le  sens  de  l'aimantation.  Il  en  est  de  même  des 
petits  points  brillants  également  espacés  et  très -rapprochés 
dont  se  couvre  l'anneau  quand  il  est  positif.  A  5  milli- 
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mëlres,  et  encore  mieux  à  3  et  à  2,  Tanneau  se  recouvre 
en  entier,  quand  il  est  négatif,  d'une  belle  gaine  violette 
qui  se  rétrécit  sous  l'influence  de  Taimant;  le  sommet  de 
la  tige  de  fer,  qui  est  alors  positif,  présente  autour  de  lui 
une  belle  auréole  d'un  blanc  légèrement  rosé,  de  3  centi- 
mètres de  largeur,  et  stratifiée  d'une  manière  très-pronon- 
cée.   L^aimantation  rétrécit   notablement  T auréole  et  en 
resserre  les  stries  sans  en  diminuer  le  nombre^  elle  la  re- 
lève en  même  temps  qu'elle  lui  donne  une  forme  de  poire 
reposant  par  sa  base  sur  le  pôle  magnétique.  Quand  c'est 
ce  pôle  qui  est  l'électrode  négative,  il  s'en  dégage,  comme 
nous  l'avons  vu,  une  houppe  magnifique  de  couleur  vio- 
lette, qui  se  redresse  sous  l'action  de  l'aimant. 

Tous  les  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire  mon- 
trent d'une  manière  frappante  les  différences  moléculaires 
que  présentent  entre  eux,  même  à  un  degré  avancé  de  ra- 
réfaction, les  divers  fluides  élastiques.  Âinsi^  dans  l'hy- 
drogène, quoique  ce  gaz  soit  très-bon  conducteur  de  l'élec- 
tricité, les  jets  électriques  ne  peuvent  obéir  que  difficile- 
ment et  à  peine  à  l'action  de  l'aimant,  probablement  à 
cause  du  peu  de  densité  du  gaz.  Dans  l'air  et  dans  l'azoïe  il 
en  est  tout  autrement,  et  mieux  encore  quand  ces  gaz  sont 
humides.  La  propriété  singulière  que  possède  le  jet  élec- 
trique de  se  diviser  en  plusieurs  petits  jets  distincts,  au  lieu 
^e  s'épanouir,  sous  l'influence  de  l'aimantation,  quand  le 
niilieu  qui  Je  transmet  renferme  une  plus  ou  moins  grande 
quantité  de  vapeur,  semblerait  indiquer  dans  la  vapeur  une 
plus  grande  cohésion  que  dans  les  gaz  proprement  dits,  si 
lant  est  que  l'on  puisse  employer  le  mot  de  cohésion  quand 
il  s'agit  de  fluides  élastiques  aussi  raréfiés.  Il  serait  éga- 
lement possible  que  cette  division  en  jets  fût  le  résultat 
d'une  illusion  d'oplique  due  à  une  succession   très-rapide 
de  jets  émanés  de  différents  points,  et  qui  en  réalité  ne  se- 
raient pas  simultanés.  C'est  un  point  à  examiner. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  évident  que  l'étude  de  la  straù- 
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fication  de  la  lumière  électrique  et  de  raction  de  Taiinant 
sur  les  décharges  dans  les  difTéreuts  milieux  gazeux  montre 
entre  ces  milieux  des  différences  qui  ne  peuvent  tenir  qu'à 
leur  différence  de  constitution  moléculaire.  La  densité  pa- 
raîtrait, en  particulier,  avoir  une  grande  influence  sur  cet 
ordre  de  phénomènes,  puisque  nous  voyons  l'hydrogène 
les  manifester  à  un  si  faible  degré,  tandis  que  les  vapeurs 
d'eau,  et  surtout  celles  d'alcool  et  d'éther,  les  présentent 
d'une  manière  si  prononcée.  La  nature  propre  des  fluides 
élastiques,  plus  ou  moins  résistante  à  la  transmission  de 
l'électricité,  doit  sans  doute  jouer  aussi  un  rôle.  Il  ne  serait 
donc  pas  impossible  qu'on  pût  trouver  dans  l'étude  plus 
détaillée  et  plus  approfondie  des  phénomènes  qui  viennent 
de  nous  occuper,  et  plus  particulièrement  de  ceux  qui  sont 
relatifs  à  l'action  de  T aimant  sur  les  courants  électriques 
qui  se  propagent  dans  les  fluides  élastiques  très-raréflés, 
un  moyen  d'obtenir  quelques  notions  nouvelles  sur  la  con- 
stitution physique  des  corps  et  sur  la  manière  dont  s'y  opère 
la  propagation  de  l'électricité. 

§  DL  —  Addition  aux  recherches  qui  précèdent. 

Les  expériences  décrites  dans  les§§  I  et  II  avaient  déjà  été 
publiées  en  grande  partie  dans  les  Mémoires  de  la  Société 
de  Physique  et  d^ Histoire  naturelle  de  Genèi^e  (t.  XVII, 
i'®  partie),  quand  dernièrement  j'ai  de  nouveau  repris  le 
sujet  et  obtenu  quelques  résultats  qui  n'ont  point  encore 
été  publiés  et  qui  me  paraissent  présenter  quelque  intérêt 
en  jetant  un  nouveau  jour  sur  la  nature  de  ces  phéno- 
mènes. 

J'ai  commencé  par  prendre  deux  bocaux  parfaitement 
semblables  à  celui  avec  lequel  j'avais  fait  mes  prenîières 
expériences  et  que  j'ai  décrit  plus  haut  (p.  167),  et  je  les 
ai  placés  de  manière  que  la  décharge  de  l'appareil  Ruhm- 
korlfpût  tantôt  se  bifurquer  enlre  eux,  tantôt  les  traverser 
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successivement.  Dans  le  premier  cas,  lors  mèmequ^on  avait 
soin  de  donner  à  Tair  dans  tous  les  deux,  autant  que  pos- 
sible, le  même  degré  de  raréfaction,  il  était  très-difficile 
d'obtenir  que  la  décharge  se  partageât  également  entre  les 
deux,  du  moins  pendant  un  temps  un  peu  appréciable. 
Elle  cessait,  au  bout  d'un  instant,  de  passer  dans  l'un  pour 
passer  tout  entière  dans  l'autre^  puis  si,  après  avoir  inter- 
rompu un  moment  la  transmission  de  Télectricité,  on  ré- 
tablissait la  communication,  alors  il  arrivait  souvent  que 
celui  des  bocaux  qui  avait  transmis  la  décharge  ne  la  trans- 
mettait plus,  et  réciproquement.  Ces  alternatives  provien- 
nent très-probablement  de  la  difficulté  qu'il  y  a  d'établir 
et  encore  plus  de  conserver  une  parfaite  identité  entre  les 
deux  milieux  gazeux  malgré  tous  les  soins  qu'on  y  a  mis 
au  début,  des  différences  de  température  ou  d'arrangement 
moléculaire  survenant  bien  vite. 

Quand  la  décharge  traverse  successivement  les' deux  bo- 
caux au  lieu  de  se  bifurquer  entre  eux,  la  rotation  a  lieu 
avec  la  même  vitesse  dans  chacun,  si  on  a  eu  soin  de  don- 
ner à  l'air,  dans  tous  les  deux  exactement,  le  même  degré 
de  raréfaction.  Une  petite  différence  se  fait  sentir  seule- 
ment dans  les  pressions  très-faibles,  ce  qui  lient  à  ce  que 
l'influence  de  la  non-identité  parfaite  est  plus  sensible  à 
ces  pressions. 

Nombre  de  tours  dans  i5  secondes  dans 
Its  deux  bocaux  égalemeni. 


Pression. 

A 

nncau  posi 

ilif. 

A 

nncau  négatif, 

,2,  mm 

i4 

12 

10 

i8 

i4 

8 

22 

i6 

6 

^9 

21 

Ainsi  à  4  millimètres  de  pression,  on  a  eu  dans  l'un  des 
bocaux  pour  le  nombre  de  tours  dans  quinze  secondes, 
Fanneau  étant  positif,  36,  et  dans  l'autre  38. 

Aiin,  de  Chim.  et  de  Phjrs.,  4* série,  T.  X.  (Févriff  18G7.)  I^ 
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En  continuant  à  placer  les  deux  bocaux  successivement 
dans  le  circuit,  on  a  obtenu  les  résultats  suivants  quand  on 
a  fait  varier  la  raréfaction  dans  Tun,  sans  la  changer  dans 
l'autre. 

La  pression  dans  Tun  des  bocaux  est  restée  constamment  de 
1 4  inillimètres,  et  la  vitesse  de  rotation  a  été  de  i4  tours  dans 
quinze  secondes,  Panneau  étant  positif ,  et  de  12  Fanneau 
étant  négatif.  Cette  vitesse  a  légèrement  augmenté  quand  la 
raréfaction  de  Pair  du  second  bocal  est  arrivée  à  4  niilli- 
mètres  ]  elle  est  demeurée  de  16  et  de  1 3  tours  dans  quinze 
secondes,  suivant  que  l'anneau  était  positif  ou  négatif;  ce 
léger  accroissement  était  évidemment  du  à  Paugmentation 
d'intensité  du  jet  électrique  résultant  de  la  diminution  de 
résistance  qu'il  éprouvait  en  traversant  Pair  du  bocal  à 
pression  variable.  Quant  à  ce  dernier,  la  vitesse  de  rota- 
tion a  augmenté  notablement  à  mesure  que  la  pression 
diminuait,  comme  on  peut  s'en  assurer  par  le  tableau  sui- 
vant : 

Nombre  de  tours  dans  i5  secondes. 


Pression. 

Anneau  positif. 

Anneau  i 

10"™ 

16 

12 

8 

20 

l5 

6 

24 

16 

4 

33 

22 

3     Rotation  trop  rapide  pour 

être 

mesurée 

3o 

On  a  continué  à  se  servir  des  deux  bocaux  -,  on  a  raréfié 
Pair  autant  que  possible  dans  Pun,  et  on  y  a  introduit  de 
la  vapeur  d'eau;  dans  P autre,  on  a  conservé  de  Pair  très- 
sec  à  la  pression  de  10,  12  ou  i4  millimètres.  Tant  que  la 
pression  de  la  vapeur  est  inférieure  à  celle  de  l'air,  la  rota- 
tion y  est  plus  rapide.  Elle  diminue  rapidement  à  mesure 
que  la  pression  augmente  à  partir  de  4  millimètres,  où  elle 
est  de  33  tours  dans  quinze  secondes  Panneau  étant  positif,  et 
de  20  Panneau  étant  négatif;  à  6  millimètres,  elle  est  de 
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a6et  i5-,  à  12  millimètres,  de  16  et  12;  elle  est  aussi  de 
16  et  12  dans  le  bocal  plein  d'air  raréfié  à  12  millimètres 
également.  Il  semblerait  résulter  de  là  que,  à  force  élastique 
égale,  la  vitesse  de  rotation  serait  la  même  dans  Tair  et 
dans  la  vapeur  d'eau. 

Pour  bien  m'assurer  s'il  en  est  ainsi,  j'ai  commencé^  en 
remettant  les  deux  bocaux  parallèlement  dans  le  circuit,  de 
manière  que  le  jet  électrique  se  bifurquât  entre  eux,  par 
chercher  quel   était  le  degré  de  raréfaction  qu'il  fallait 
donner  à  l'air  pour  que  sa  résistance  fût  égale  à  celle  exer- 
cée par  la  vapeur  d'eau  d'une  certaine  pression.  J'ai  trouvé 
ainsi  que  de  l'air  à  la  pression  de  7   millimètres  avait  la 
même  conductibilité  électrique  que  de  la  vapeur  à  i3  mil- 
limètres. Cependant,  un  jet  électrique  de  môme  intensité 
faisait,   dans    le  premier  milieu,  49  (anneau  positif)  et 
aS  (anneau  négatif)  tours  dans  quinze  secondes,  tandis  qu'il 
n'en  faisait  que  3i  et  17  dans  le  second.  Ce  résultat  prouve 
que  la  vitesse  de  rotation  ne  dépend  pas  seulement  de  l'in- 
tensité du  jet  électrique,  mais  aussi  et  pour  beaucoup  de 
la  constitution  moléculaire  du  milieu  gazeux. 

Par  contre,  si,  sans  s'inquiéter  de  la  différence  de  con- 
ductibilité, on  place  les  deux  bocaux  l'un  à  la  suite  de 
l'autre  dans  le  circuit,  de  manière  qu'ils  soient  traversés 
nécessairement  par  le  même  jet  électrique,  on  trouve  que 
la  vitesse  de  rotation  est  la  même  quand  la  pression  est  la 
même  dans  l'air  raréfié  et  dans  la  vapeur  aqueuse. 

yiir  et  vapeur  d'eau  à  la  même  pression. 

Nombre  de  tours  dans  une  minute. 


cession. 

Anneau  posiiif. 

Anneau  négatif, 

10™*" 

5o 

20 

l3 

32 

17 

Chacune  de  ces  expériences  a  été  faite  trois  fois  et  a 
toujours  donné  le  même  résultat. 
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Ainsi,  c^est  donc  quand  la  force  élastique  et  non  quand 
la  résistance  électrique  est  semblable,  que  la  vitesse  de  ro- 
tation d'un  même  jet  électrique  est  égale  sous  l'influence 
de  deux  électro-aimants  de  même  force,  dans  Tair  sec  et 
dans  la  vapeur  aqueuse.  Des  essais  faits  avec  la  vapeur 
d'alcool  n'ont  pas  donné  des  résultats  tout  à  fait  aussi  con- 
cluants. Ainsi,  à  la  pression  de  lo  millimètres,  on  a  bien 
eu  17  tours  par  minute  dans  chacun  des  deux  milieux, 
Tanneau  étant  négatif*,  mais  Panneau  étant  positif,  on  a 
eu  3o  tours  dans  l'air  et  20  dans  la  vapeur  d'alcool.  A  la 
pression  de  6  millimètres,  on  a  eu,  Tanneau  étant  négatif, 
24  tours  par  minute  dans  l'air  et  dans  la  vapeur  d'alcool,  el, 
l'anneau  étant  positif,  3o  dans  les  deux  milieux  égale- 
ment.  Il  semblerait  donc  que,  lorsque  la  pression  diminue, 
on  se  rapproche  de  l'égalité. 

Dans  les  expériences  précédentes,  on  plaçait  les  deux' 
bocaux,  exactement  semblables  sous  le  rapport  des  dimen- 
sions  et  du  mode  de  construction,  chacun  sur  l'une  des 
deux  surfaces  polaires  d'un  fort  électro-aimant  5  de  cette  fa- 
çon, on  était  certain  que  l'inlensité  du  magnétisme  des 
tiges  de  fer  doux  placées  intérieurement  dans  les  bocaux 
était  bien  la  même.  On  a  plus  lard  remplacé  dans  l'un  des 
bocaux  la  tige  de  fer  doux  par  une  tige  de  laiton  de  même 
forme  et  de  même  dimension.  On  a  placé  le  bocal  ainsi 
modifié  sur  l'une  des  surfaces  polaires  de  l'électro-aimant, 
et  la  rotation  a  eu  lieu  comme  auparavant,  uniquement  par 
l'influence  du  pôle  même  de  l'éleciro-aimant.  Pour  étudier 
l'eflbt  de  ce  changement,  les  deux  bocaux,  dont  l'un  avait 
la  lige  de  laiton  et  l'autre  avait  gardé  celle  de  fer  doux, 
ont  été  mis  a  la  suite  Tun  de  l'autre  dans  le  circuit,  tous 
les  deux  étant  posés  respectivement  sur  les  surfaces  po- 
laires de  réleclro-aimant  et  remplis  d'air  sec  raréfié  à  di- 
vers degrés-,  cet  air  élail,  en  conséquence  de  la  disposition 
des  deux  bocaux,  traversé  dans  chacun  par  la  même  dé- 
charge. Voici  les  résultais  obtenus  : 
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Nombre  de  tou 

rs 

dans 

i5  secondes. 

l're«sion. 

Ti 

igei 

en  fer. 

Tige  en 

laiton. 

Anneau  (< 

^ 

AnDeau(  — 

•) 

Anneau  (-+-) 

Anneau  (— ) 

•20""" 

20 

12 

10 

9 

18 

20 

12 

1 1 

to 

16 

34 

t3 

12 

1 1 

•4 

28 

•4 

'4 

i3 

12 

3i 

•4 

18 

i5 

10 

38 

16 

20 

19 

8 

46 

'9 

21 

22 

7 

49 

22 

22 

26 

6 

56 

27 

24 

3o 

5 

59 

48 

26 

34 

4 

i> 

70 

» 

40 

Dans  une  autre  série  d'expériences,  on  a  obtenu  avec  le 
bocal  à  tige  de  laiton,  pour  8  millimètres  de  pression, 
a5  tours  dans  quinze  secondes,  quel  que  fût  le  sens  du  cou- 
rant, d*où  l'on  peut  conclure  qu'à  cette  pression  la  vitesse 
est  sensiblement  la  même  pour  le  cas  où  Tanneau  est  néga- 
tif et  pour  celui  où  il  est  positif.  On  peut  dire  qu'il  en  est 
de  même  pour  les  pressions  supérieures  où  la  différence, 
quoique  toujours  dans  le  même  sens,  est  trop  faible  pour 
avoir  de  l'importance.  Pour  une  pression  plus  faible,  la 
vitesse  est  plus  grande  si  l'anneau  est  négatif  que  s'il  est 
positif,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  avec  le  bocal  à  tige  de 
fer,  et  la  différence  va  en  croissant  à  mesure  que  la  pression 
diminue. 

Remarquons  que  la  vitesse  absolue  est  toujours  plus  con- 
sidérable dans  le  bocal  à  tige  de  fer,  ce  qui  tient  à  ce  que, 
le  pôle  magnétique  étant  à  l'extrémité  de  la  tige,  il  est  bien 
plus  rapproché  du  jet  électrique.  Mais  il  y  a  plus  :  la  vitesse 
de  rotation  dans  le  bocal  à  tige  de  laiton  augmente  quand, 
la  tige  de  fer  doux  de  l'autre  bocal  n'étant  pas  aimantée, 
il  n'y  a  pas  de  rotation  dans  ce  dernier,  lors  même  que  le  jet 
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électrique  le  traverse  comme  auparavant  5  condition  facile 
à  obtenir  en  enlevant  le  bocal  à  tîge  de  fer  de  dessus  la 
surface  polaire,  et  en  le  plaçant  à  une  distance  suffisante 
de  Télectro-aimant  pour  qu'il  n'en  soit  pas  influencé, 
toutes  les  autres  circonstances  de  rexpérîence  restant  les 
mêmes. 

Ainsi,  dans  la  dernière  expérience  que  j'ai  citée,  on 
avait  eu,  les  deux  bocaux  étant  respectivement  sur  les  deux 
surfaces  polaires  de  Félectro-aîmant  et  l'air  étant  raréfié 
à  8  millimètres  dans  tous  les  deux,  aS  tours  dans  un  quart 
de  minute  dans  le  bocal  à  tige  de  laiton,  l'anneau  étant  po- 
sitif ou  négatif^  tandis  que  dans  le  bocal  à  tige  de  fer,  on 
avait  eu  4S  tours  l'anneau  étant  positif,  et  22  l'anneau 
étant  négatif.  En  enlevant  le  bocal  à  tîge  de  fer  de  dessus 
l'électro-aimant,  on  a  eu,  dans  le  bocal  à  tige  de  laiton, 
29  et  3o  au  lieu  de  25  ;  le  jet  passait  bien  à  travers  le  bocal 
à  tige  de  fer,  mais  il  n'y  avait  plus  de  rotation  dans  ce 
bocal,  la  tige  n'étant  plus  aimantée. 

Cette  inlBLuence  ne  se  fait  sentir  qu'autant  que  la  pression 
est  faible,  de  8  ou  10  millimètres  et  au-dessous,  et  que 
dans  le  bocal  à  tige  de  fer  l'anneau  est  positif.  Elle  tient 
très-probablcn\ent  à  ce  que,  dans  ce  cas,  le  fer  doux  ser- 
vant Télectrode  négative,  son  aimantation,  en  condensant 
le  jet  électrique  dans  la  position  de  ce  jet  voisine  de  l'élec- 
trode négative,  augmente  sa  résistance  électrique  et  dimi- 
nue par  conséquent  l'intensité  de  la  décharge  (1).  Cet 
effet  est  indépendant  du  sens  de  l'aimantation;  il  ne  dé- 
pend que  de  la  direction  de  la  décharge.  Quant  à  la  vitesse 
de  rotation  du  jet  dans  le  bocal  à  lige  de  laiton,  elle  est, 
jusqu'à  un  certain  point,  indépendante  du  sens  de  la  dé- 
charge dans  ce  bocal  quand  il  n'y  a  pas  d'aimantation  dans 

(i)  Nous  avons  déjà  vu  au  commencement  de  ce  Mémoire  Pinfluence 
considérable  qu'*exerce  sur  la  résistance  électrique  iVuu  milieu  gazeux  raréfié 
le  voisinage  dVui  pôle  magnétique,  surtout  quand  ce  pôle  est  placé  prèi  de 
Téleclrode  négative  de  la  décharge  transmise  à  travers  un  tube. 
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Tautre.  Toutefois^  quand  la  décharge  est  faible,  j'ai  cru 
m' apercevoir  qu'il  y  a  à  8  et  même  à  6  millimètres  de 
pression,  lors  même  que  la  tige  de  fer  doux  du  second 
bocal  n'est  pas  aimantée,  une  diiTérence  dans  la  vitesse 
de  rotation  du  jet  dans  le  bocal  à  tige  de  laiton ,  suivant 
que  l'anneau  est  positif,  cas  où  la  vitesse  est  moindre, 
ou  qu'il  est  négatif,  cas  où  la  vitesse  est  un  peu  plus  con- 
sidérable. Il  est  inutile  de  rappeler  que  ô'est  le  contraire 
de  ce  qui  a  lieu  dans  le  bocal  à  tige  de  fer  aimantée. 

Du  reste,  l'influence  de  l'aimantation  peut  être  rendue 
sensible  en  mettant  dans  le  circuit,  avec  le  bocal  à  tige  de 
laiton,  un  œuf  électrique  au  lieu  du  bocal  à  tige  de  fer.  Une 
des  tiges  entre  lesquelles  s'échappe  le  jet  électrique  dans 
l'œuf  est  en  fer  doux,  et,  dès  qu'on  aimante  ce  fer,  on  voit, 
s'il  sert  d'électrode  négative,  la  vitesse  de  rotation  dimi- 
nuer dans  le  bocal  à  tige  de  laiton  comme  précédemment  ] 
ce  qui  tient  aussi  dans  ce  cas  à  ce  que  l'aimantation  en  con- 
densant le  jet  augmente  la  résistance,  et  diminue  par  con- 
séquent la  force  du  jet  électrique. 

11  y  a  encore,  je  le  reconnais,  une  étude  à  faire  sur  ces 
phénomènes*,  j'espère  ne  pas  tarder  à  l'aborder  :  ce  que 
j'en  publie  aujourd'hui  n'est  qu'un  premier  essai  que  je 
fais  connaître  surtout  pour  attirer  l'attention  des  physi- 
ciens sur  ce  sujet  intéressant. 

[Arch,  des  Sciences  phy s,  et  natur.  de  la  Bibl.  uniif,^ 
décembre  i866.) 
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SUR  LE  VERRE  ; 

Par  m.  J.  PELOUZE. 


Le  verre  dont  il  est  question  dans  la  première  partie  de 
cette  Note  est  formé  de  silice ,  de  soude  et  de  chaux*,  mais, 
comme  on  Tobtient  dans  des  creusets  en  argile,  il  contient 
un  peu  d'alumine  et  d'oxyde  de  fer.  Cette  dernière  base 
provient  aussi  du  sable,  du  calcaire  et  du  fondant  (carbo- 
nate ou  sulfate  de  soude).  Enfin,  on  y  rencontre  encore  et 
toujours,  comme  je  Tai  dit  ailleurs,  une  petite  quantité  de 
sulfate  de  soude. 

La  soude  qui  sert  de  fondant  au  sable  et  à  la  chaux  est 
fournie  tantôt  par  le  carbonate,  tantôt  par  le  sulfate  de 
soude.  Dans  le  premier  cas,  la  composition  est  ordinaire- 
ment la  suivante  : 

Sable  blanc 290 

Carbonate  de  soude .      100 

Carbonate  de  chaux .        5o 

ce  qui  donne  un  verre  formé  de  : 

Silice 77  »o4 

Soude 1 5 , 5 1 

Chaux 7  >  4  ' 

Dans  le  second  cas,  la  composition  est  faite  avec  : 

Sable  blanc 270 

Sulfate  de  soude 1 00 

Carbonate  de  chaux 100 

Charbon  de  bois. .: 6à8 

ce  qui  fournit  un  verre  formé  de  : 

Silice 73,05 

Soude ï  ï  ?  y 9 

Chaux i5,  i6 
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*  Ces  deux  verres  sont  ceux  qu'on  fabrique  dans  les  gla- 
ceries  de  Saînt-Gobain. 

II  était  intéressant,  aussi  bien  sous  le  rapport  industriel 
qu'au  point  de  vue  théorique,  de  rechercher  combien  on 
pourrait  introduire  de  sable  dans  ce  verre. 

Les  qualités  extraordinairement  réfractaires  des  creusets, 
et  la  température  excessivement  élevée  des  fours  mis  à  ma 
disposition ,  me  permettaient  de  tenter  ces  expériences, 
dont  le  résultat,  quel  qu'il  fût,  devait  être  intéressant. 

Je  n'entrerai  pas  ici  dans  les  détails  des  essais  que  j'ai 
tentés  ;  je  me  bornerai  à  dire  que  j'ai  pu  élever  successive- 
ment la  proportion  de  sable  jusqu'à  4oû  parties,  au  lieu 
de  270  et  290. 

Le  verre  fait  avec  4^0  parties  de  sable,  100  de  carbonate 
de  soude  et  5o  de  carbonate  de  chaux  est  formé  de  : 

Silice ^ 82 ,  24 

Soude 12,01 

Chaux <....  5,75 

■  ■  ■  —  --  m 

100,00 

Celui  qui  a  été  fabriqué  avec  400  de  sable,  100  de  sul- 
fate de  soude  et  100  de  carbonate  de  chaux  est  formé  de  : 

Silice 80,07 

Soude 8,73 

Chaux 1 1 ,  00 

100,00 

Si,  au  lieu  de  4^0,  on  emploie  seulement  35o  parties  de 
sable  pour  100  de  sulfate  de  soude  et  100  de  carbonate  de 
chaux,  le  verre  présente  la  composition  suivante  : 

Silice 7  7  î  80 

Soude 9  >  70 

Chaux 1 2 ,  5o 

100,00 

On  a  fait  une  glace  de  12  mètres  de  superficie  et  do  1 1  à 
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12  millimètres  d'épaisseur,  dans  les  conditions  du  travail 
journalier  d'un  four  à  gaz,  avec  la  composition  suivante, 
qui  est  la  même  que  la  précédente  : 

Sable  de  Chamery 35o*^'* 

Sulfate  de  soude loo 

Carbonate  de  chaux loo 

Arsenic. i 

Calcin o. 

Charbon 6,5 

Ce  mélange  a  été  introduit  dans  un  pot  bien  placé  dans 
le  four.  La  première  fonte  a  duré  environ  une  heure  et 
demie  de  plus  que  dans  les  pots  voisins;  à  la  fin  de  la 
deuxième  fonte,  le  retard  était  à  peu  près  d'une  heure.  Il 
n'a  pas  élé  fait  de  troisième  enfournement.  Au  moment  de 
la  coulée,  le  verre  n'était  pas  fin  et  contenait  beaucoup  de 
piètres  de  sable.  Le  pot  a  été  laissé  dans  le  four  et  a  sup- 
porté la  chaleur  du  travail  suivant.  Au  moment  du  troi- 
sième enfournement  des  autres  creusets,  le  verre  était  fin 
et  le  pot  a  reçu  un  peu  de  composition. 

Ce  verre  a  fait  la  première  glace;  il  élait  notablement 
plus  dur  que  celui  des  pots  voisins,  bien  transparent,  mais 
renfermant  quelques  pierres  de  sable.  Le  pot  a  été  remis 
au  four,  puis  jeté  après  la  coulée.  Le  verre  adhérent  aux 
parois  était,  après  le  refroidissement,  entièrement  laiteux; 
un  morceau  trouvé  sur  le  chariot  à  rouleau  était  légère- 
ment opalin.  La  glace  faite  avec  ce  verre  a  été  retirée  de  la 
carcaise  au  bout  de  quatre  jours.  Le  recuit  s'est  opéré  dans 
les  mêmes  conditions  que  celui  des  autres  glaces. 

Les  parties  reposant  sur  les  points  les  plus  chauffés  de  la 
carcaise  avaient  subi  un  commencement  de  dévitrification 
annoncé  par  une  teinte  opaline;  les  autres  avaient  con- 
servé leur  transparence. 

Un  morceau  de  cette  glace  porté  à  la  température  à  la- 
quelle le  verre  commence  à  se  ramollir  se  dévilrifie  rapi- 
dement et  d'une  manière  complète. 
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Quant  au  verre  au  carbonale  dans  la  composition  du- 
quel on  avait  introduit  4oo  parties  de  sable,  il  avait  été  re- 
cuit dans  une  arche,  à  une  température  un  peu  plus  élevée 
que  celle  de  la  carcaise,  et  on  l'avait  trouvé  entièrement 
opaque  et  dévitrifîé^  il  ressemblait  à  du  biscuit  de  porce- 
laine. Pai  constaté  qu'il  ne  contenait  plus  que  3  à  4  niil- 
lièmes  de  sulfate  de  soude,  au  lieu  de  2  pour  100  que  ren- 
ferme, en  général,  le  verre  de  composition  ordinaire.  On 
devait  s'attendre  à  ce  résultat. 

M.  Baille  a  bien  voulu,  à  ma  prière,  examiner  sous  le 
rapport  de  la  réfraction  le  verre  dans  la  composition  du- 
quel entrent  35o  parties  de  silice  pure.  Ce  verre  est  irès- 
beau,  quoique  possédant  une  légère  opalescence.  Il  donne 
un  spectre  très-net  et  les  raies  sont  bien  visibles^  mais,  à 
défaut  du  soleil,  on  n'a  pu  déterminer  que  les  indices  de 
réfraction  de  trois  raies  :  l'une  rouge,  fournie  par  une 
étincelle  électrique  traversant  un  tube  d'hydrogène  et  coïn- 
cidant presque  avec  la  raie  C  de  Frauenhofer^  la  seconde 
jaune,  donnée  par  la  flamme  de  l'alcool  salé  et  correspon- 
dant à  la  raie  D;  la  troisième  bleue,  fournie  par  l'étin- 
celle électrique  à  travers  le  tube  d'hydrogène  et  coïncidant 
avec  F.  M.  Baille  a  obtenu  ainsi  les  nombres  suivants  : 

Raie  rouge i  ,5i5oo 

Raie  jaune i  ,517543 

Raie  bleue  . • i  ,523599 

Indice  moyen i ,  5ao57 1 

Coefficient  de  dispersion 0,00166 

Ce  verre  est  donc  un  crown  d'un  faible  pouvoir  réfrin- 
gent, et  par  suite  très-convenable  pour  les  lentilles  de  mi- 
croscope. 

Le  verre  ordinaire  de  Saint-Gobain  donne  les  nombres  : 

Raie  rouge i  ,5248i5 

Raie  jaune i  ,527430 

Raie  bleue i  ,533746 

Indice  moyen 1 ,53o588 

Coefficient  de  dispersion o  ,00169 
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Les  deux  verres  ont  donc  à  peu  près  la  même  dispersion  ; 
mais  le  verre  chargé  de  silice  est  moins  réfringent  que  le 
crown  ordinaire  de  Saînt-Gobain. 

Les  expériences  sur  le  recuit  du  verre  très -siliceux 
ont  été  faites  un  grand  nombre  de  fois,  et  toujours  on  a 
obtenu  des  matières  remarquables  par  la  facilité  avec  la- 
quelle elles  se  dévitrifient,  d'où  résulte  pour  le  fabricant 
Timpossibilité  d'augmenter  la  proportion  de  sable  consa- 
crée par  une  longue  expérience  dans  la  composition  du 
verre  à  base  de  soude  ou  de  chaux.  S'il  la  dépassait,  ne 
fût-ce  que  de  quelques  centièmes  seulement,  il  courrait  le 
risque  de  voir  son  verre  devenir  galeux  ou  tout  au  moins 
opalin  pendant  le  travail  qu'il  lui  fait  subir. 

Si,  au  contraire,  il  mettait  moins  de  sable  dans  sa  com- 
position, il  obtiendrait,  comme  on  le  sait,  un  verre  ayant 
moins  de  tendance  à  se  dévitrifier,  et  plus  fusible,  moins 
dur  et  plus  altérable. 

Hy  a  une  double  conséquence  à  tirer  de  ces  observa- 
tions, c'est  que,  d'une  part,  les  verriers  ont  depuis  long- 
temps fixé  avec  une  grande  habileté  les  proportions  de 
sable  donnant  les  meilleurs  verres,  et  que,  de  l'autre,  les 
matières  vitrifiables  perdent  d'autant  plus  facilement  leur 
transparence  qu'elles  sont  plus  chargées  de  silice. 

Verre  à  base  d'alumine. 

On  rencontre  l'alumine  dans  tous  les  verres,  parce  que 
dans  toutes  les  fabriques  on  se  sert  exclusivement  de  creu- 
sets d'argile,  qui  sont  attaqués  par  les  compositions. 

Les  verres  communs  contiennent  en  général  plus  d'alu- 
mine que  les  verres  blancs.  M.  Berthier  en  a  trouvé  io,5 
pour  100  dans  le  verre  de  Saint-Etienne,  et  M.  Dumas 
jusqu'à  i4  pour  loo  dans  un  autre  verre  du  commerce. 

On  attribue  généralement  à  l'alumine  la  propriété 
qu'aurait  le  verre  à  bouteilles  de  se  dévilrifier  plus  facile- 
ment que  le  verre  d'une  composition  plus  simple,  tel  que 
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Jes  verres  à  glace  et  à  vitre.  Mais,  outre  qu'il  n'est  pas  dé- 
montré que  ce  défaut  existe  k  un  plus  haut  degré  'dans  le 
verre  à  bouteille,  on  va  voir  que  l'expérience  directe  semble 
plutôt  conduire  à  une  conclusion  contraire  et  confirmer 
l'assertion  que  j'ai  émise,  que  les  phénomènes  de  dévilrifi- 
cation  sont  surtout  dus,  tontes  choses  égales  d'ailleurs,  à  de 
fortes  proportions  de  silice. 

J'ai  fabriqué  un  verre  d'alumine  de  la  composition  la 
plus  simple  possible  en  fondant  un  mélange  de  celle  base 
et  de  silice,  au  moyen  du  carbonate  de  soude. 

J'ai  opéré  sur  25o  parties  de  sable,  loo  de  carbonate  de 
soude  et  aS  d'alumine  pure  et  sèche.  Mais  il  est  impossible 
d'obtenir  un  affinage  complet,  même  après  avoir  maintenu 
le  creuset  pendant  cent  vingt  heures  dans  un  four  à  gaz 
qu'on  a  porté  à  la  plus  haut^  température. 

Le  verre  alumineux  est  blanc,  bien  transparent  et  d'une 
densité  de  2j38o-,  il  est  donc  beaucoup  plus  léger  que  le 
verre  à  glace.  Sa  composition  est  la  suivante  : 

Silice 75 ,  oo 

Soude. .        17  ,40 

Alumine 7  >t)o 

108,00 
J'ai  fait,  d'un  autre  côté,  des  verres  d'un  travail  plus  fa- 
cile en  ajoutant  du  carbonate  de  cliaux  à  des  mélanges  de 
sable,  de  carbonate  de  soude  et  d'alumine. 
A  la  composition  suivante  : 

Sable 260 

Carbonate  de  soude 100 

Carbonate  de  chaux .  .    5o 

j'ai  ajouté  successivement  ; 

1°  Alunoine  pure  et  sèche  ...        3o  parties. 

2"       i>  »         .  .     4^ 

3"         j»  »  . . .       5o 

4°         »  »»  ...       60 


1) 
M 


5"        »  -'  .    .       80       » 

6**  •  »'  ,  ,  .  C)0  n 

^"  s  >»  ...         100  » 


/ 
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Le  n°  I  a  été  laissé  au  four  vingt-([ualre  heures  ;  Il  a 
donné  lin  verre  d'une  fusion  facile,  mais  d'un  affinage  assez 
lent,  ce  qui  lient  sans  doute  à  ce  que,  même  à  une  tempé- 
rature élevée,  il  reste  beaucoup  plus  pâteux  que  le  verre 
non  alumineux. 

»  J'espérais  que  Talumine  se  comporterait  comme  l'oxyde 
de  chrome  avec  lequel  elle  est  isomorphe,  et  qu'elle  se  sé- 
parerait de  la  masse  vitreuse  sous  forme  de  cristaux.  Il  n'en 
a  pas  été  ainsi.  Le  verre  est  reste  homogène  et  transparent. 

On  a  exposé  des  fragments  de  ce  verre  à  une  température 
suffisante  pour  les  ramollir,  de  manière  à  les  mettre  dans  les 
meilleures  conditions  de  dévitrifîcation.  Au  bout  de  qua- 
rante-huit heures  seulement,  on  a  remarqué  des  indices 
certains  de  dévitrifîcation,  mais  la  masse  intérieure  restait 
claire. 

Les  n°*  2  et  3  se  sont  comportés  à  la  fonte  et  au  recuit 
comme  le  n°  i . 

Le  n°  4  est  un  peu  plus  pâteux  est  un  peu  plus  facile  à  dé- 
vitrifier. 

Le  n^  5  ne  se  dis  lingue  plus  du  verre  non  alumineux  : 
il  semble  se  dévitrifier  moins  facilement  que  le  n"  4-  Après 
deux  cent  quarante  heures  d'exposition  dans  une  arche 
chauffée  jusqu'à  le  ramollir,  le  n^  5  élait  encore  loin  d'être 
dévilrifié,  tandis  que  le  verre  à  glace  l'était  depuis  long- 
temps et  complètement. 

Le  n°  6  contient  des  traces  d'alumine  non  fondue,  et  on 
peut  le  considérer  comme  le  plus  alumineux  que  l'on  puisse 
obtenir  avec  les  matières  premières  et  dans  les  conditions 
que  j'ai  indiquées. 

D'après  ces  faits,  et  contrairement  à  lopinion  générale- 
ment admise,  l'alumine  ne  semble  pas  provoquer  la  dévi- 
trification, et,  dans  tous  les  cas,  il  est  certain  que  le  verre  à 
base  de  soude  ou  de  chaux,  contenant  une  forte  proportion 
d'alumine,  est  beaucoup  plus  difficile  à  dévitrifier  que  le 
verre  à  glace. 
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Des  fragments  de  ce  dernier  verre  (au  sulfate  ou  au  car- 
bonate) out  toujours  été  chauffés  comparativement  dans  des 
arcbes  à  côté  des  échantillons  des  silicates  alumineux  dont 
il  vient  d'être  question. 

Le  verre  alumineux  contenant  de  la  chaux  est  très-sen- 
siblement plus  coloré  que  celui  qui  n'en  renferme  pas. 
Cela  tient  à  ce  que  le  verre  calcaire  attaque  plus  pro- 
fondément la  matière  des  creusets  que  le  verre  alcalino- 
alumineux.  On  devait  s'attendre  à  ce  résultat,  puisque 
l'addition  d'une  certaine  quantité  de  chaux  permet  de 
faire  entrer  dans  le  verre  une  proportion  beaucoup  plus 
forte  d'alumine, 

M.  Baille  a  encore  examiné  les  verres  alumineux  cités 
dans  cette  Note  sous  les  n°*  2,  3,  4  et  5;  malheureusement 
les  échantillons  que  je  lui  avais  remis,  ceux  mêmes  qui 
avaient  été  exposés  longtemps  au  rouge  sombre  dans  le  but 
de  constater  leur  faculté  de  dévitrificalion,  étaient  chargés 
de  bulles  et  de  stries. 

En  attendant  des  verres  alumineux  plus  beaux,  M.  Baille 
a  déterminé  avec  le  plus  de  soin  possible  les  indices  de 
réfraction  des  trois  couleurs  prises  aux  environs  des  raies 
du  spectre  C,  D  et  F,  et  obtenu  les  nombres  suivants  : 


NO  2. 

No  3. 

NO  4. 

NO  5. 

Lumière  rouge .... 

i,5ii5 

1, 51*20 

I ,5i43 

I ,5i53 

»       jaune .... 

I ,5i33 

I ,5i37 

i,5i59 

1,5167 

»        bleue .... 

1 ,52IO 

I ,5211 

I ,5224 

I ,5232 

Indice  moyen 

i,5i72 

i,5i74 

1,5192 

I ,5200 

Coefficient   de    dis- 

persion ....    ... 

o,ooi85 

0,00177 

0,00154 

o,ooi5 

Ces  verres  sont^es  crowns  de  faible  pouvoir  réfringent. 
Les  deux  premiers,  ainsi  que  les  deux  derniers,  sont 
presque  identiques. 

Un  fait  curieux  semble  résulter  de  ces  observations  : 
c'est  qu'à  mesure  que  les  proportions  d'alumine  contenues 
dans  le  verre  augmentent,  l'indice  de  réfraction  augmente 
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également  et  la  dispersion  diminue.  Pour  le  cristal,  au 
contraire,  les  pouvoirs  réfringents  et  dispersifs  augmentent 
en  même  temps,  et  avec  la  quantité  de  plomb  qu'il  con- 
tient. Toutefois  ce  fait  ne  peut  pas  être  considéré  comme  dé- 
montré par  ces  seules  expériences,  car  l'impureté  des  verres 
étudiés  ne  permettait  de  faire  aucune  mesure  rigoureuse. 

Verre   m  agn  ésien . 

La  magnésie  forme  avec  la  silice  et  la  soude  un  verre 
blanc  qui  ressemble  au  verre  ordinaire. 

On  a  obtenu  un  produit  d'une  belle  fabrication  en  fon- 
dant ensemble  : 

Sable 25o  parties. 

Carbonate  de  sonde loo       » 

Magnésie 5o        » 

qui  correspond  à  la  composition  suivante  : 

Silice 6S  >9 

Soude i6,2 

Magnésie 14,9 


100,0 


Ce  verre  a  une  densité  de  2,47.  Il  est  un  peu  moins 
fusible  que  le  verre  à  glace  et  plus  pâteux.  Il  se  dévitrifie 
avec  une  grande  facilité. 

On  a  préparé  un  autre  verre  avec  le  mélange  suivant  : 

Sable 25o  parties. 

Carbonate  de  soude 100        » 

Carbonate  de  chaux Go        » 

Magnésie 5o        » 

qui  donne  un  verre  formé  de  : 

Silice ^5 ,  "^ 

Soude 1 5 ,  o 

Chaux - .  '^ ,  3 

Magnésie 12,0 

100,0 
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Le  creuset  contenant  ce  verre  a  été  retiré  pendant  le 
lise-froîd,  c'est-à-dîre  alors  que  le  four  est  relativement 
froid,  et  on  a  obtenu  une  niasse  vitreuse  recouverte  d'une 
couche  de  cristaux  très-nets. 

Le  recuit  a  rapidement  donné  à  ce  verre  l'aspect  de  la 
porcelaine  dégourdie. 

Il  faut,  pour  obtenir  un  verre  entièrement  transparent, 
le  couler  en  plein  affinage,  quand  il  est  bien  fluide,  et  le 
recuire  à  une  température  aussi  basse  que  possible. 

Sa  densité  à  H-  i5  degrés  est  2,54« 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  les  verres  magnésiens 
sont  d'une  dévitrification  extrêmement  facile,  et  que  les 
calcaires  magnésiens  doivent  être,  autant  que  possible, 
écartés  de  la  composition  des  verres  dont  le  travail  néces- 
site des  recuits  plus  ou  moins  fréquents. 

Les  diverses  expériences  que  j'ai  sommairement  décrites 
confirment,  en  les  multipliant,  les  faits  depuis  longtemps 
connus  et  montrent  que  la  silice  s'unit  en  proportions  ex- 
cessivement variées  avec  les  bases,  et  qu'on  peut  faire  en- 
trer dans  un  verre  les  oxydes  les  plus  divers  sans  qu'il  cesse 
d'être  homogène  après  son  refroidissement.  Il  en  résulte  que 
les  formules  que  quelques  chimistes  ont  cru  pouvoir  don- 
ner à  certains  verres  du  commerce  sont  sans  aucune  valeur, 
et  bien  plutôt  mnémoniques  que  réellement  scientifiques. 

Je  ferai  remarquer,  d'ailleurs,  que  l'équivalent  du  sili- 
cium, dont  on  s'est  servi  jusqu'en  i845  pour  calculer  les 
formules  des  silicates,  avait  été  mal  déterminé,  et  qu'il  se- 
rait, en  conséquence,  nécessaire  de  les  soumettre  à  une  nou- 
velle révision. 

La  manière  la  plus  rationnelle  d'expliquer  l'innom- 
brable variété  des  verres  dont  il  s'agit  consiste  à  admettre 
qu'ils  résultent  d'un  simple  mélange  de  combinaisons 
définies. 

Il  n'y  a  là  rien  qui  soii  contraire  aux  lois  des  propor- 
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lions  chimiques,  el  les  exemples  de  l'ordre  de  ceux  que  je 
viens  de  citer  ne  sont  pas  rares.  L'oxyde  d'antimoine  peut 
être  fondu  en  toutes  proportions  avec  l'acide  antimonique 
et  même  avec  le  sulfure  d'antimoine,  le  protoxyde  de  fer 
avec  lesesquioxyde,  le  protoxyde  de  cuivre  avec  le  bioxyde, 
les  sulfates  neutres  avec  les  bisulfates  alcalins,  etc. 

Berthollet,  dans  sa  discussion  si  mémorable  avec  Proust, 
admettait  qu'entre  le  maximum  et  le  minimum  d'oxydation 
ou  de  sulfuration  d'un  mêlai,  il  pouvait  y  avoir  un  nombre 
infini  de  degrés. 

Proust,  au  contraire,  s'appliqua  a  démontrer  que  ces 
idées  étaient  inexactes,  et  que  les  métaux  ne  forment,  avec 
le  soufre  ou  ToxYgèue,  qu'un  très-petit  nombre  de  combi- 
naisons à  proportions  invariables  5  que,  par  exemple,  tous 
les  degrés  intermédiaires  que  l'on  avait  cru  obtenir  entre 
un  protoxyde  MO  et  un  bioxyde  MO'  ne  sont  que  des  mé- 
langes de  ces  deux  combinaisons. 

Par  application  aux  Idées  si  nettes  de  Proust,  dont  les 
progrès  de  la  Chimie  n'ont  fait  que  confirmer  l'exactilude, 
les  verres  seraient  formés,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  par  le  mé- 
lange d'un  petit  nombre  de  silicates  à  proportions  aussi 
fixes  et  aussi  simples  que  celles  des  sulfures ,  des  oxydes, 
des  chlorures,  des  sulfates,  elc.  Il  n'y  aurait  entre  eux  au- 
cune différence,  sinon  que  les  silicates  dont  se  composent 
les  verres  sont  moins  connus  et  plus  difficiles  à  préparer 
que  les  composés  auxquels  on  vient  de  les  comparer. 

Sur  quelques  phénomènes  de  coloration  du  "verre. 

Le  verre  fait  dans  un  creuset  de  platine  avec  du  carbo- 
nate de  soude  pur,  du  sable  blanc  de  Fontainebleau  lavé  à 
l'acide  chlorhydrîque,  el  du  marbre  blanc,  présente  une 
teinte  verdàtre  excessivement  faible,  mais  toujours  sen- 
sible sous  une  épaisseur  de  quelques  centimètres. 

J'ignore  si  cette  teinte  lui  est  naturelle,  ou  s'il  la  doit  à 
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des  traces  impondérables  mais  certaines  d'oxyde  de  fer, 
qu'il  contient  encore. 

Ce  verre,  exposé  au  soleil  pendant  plusieurs  mois  d'été, 
n'a  subi  aucun  changement  apparent. 

Le  verre  fabriqué  industriellement  dans  des  creusets  d'ar- 
gile avec  des  matières  de  premier  choix,  du  sulfate  de  soude 
pur,  ou  du  carbonate  de  soude  à  85  degrés,  présente  soit 
une  nuance  d'un  vert  jaunâtre,  soit  une  teinte  vert  d'eau 
légère,  qu'il  doit  à  de  l'oxyde  de  fer  dont  il  est  impossible 
d'éviter  la  présence.  Le  verre  à  vitre,  plus  ferrugineux  que 
le  verre  à  glace,  a  une  teinte  beaucoup  plus  verte;  il  est 
d'autant  moins  coloré  qu'il  contient  moins  de  fer  et  se  rap- 
proche davantage  du  verre  à  glace. 

Tous  ces  verres  exposés  au  soleil  se  colorent  en  jaune 
plus  ou  moins  intense  et  d'une  nuance  toujours  plus  pro- 
noncée que  ne  l'était  la  teinte  verdâtre  du  même  verre  avant 
son  insolation. 

Il  suffit  d'une  insolation  de  quelques  heures,  quand  le 
soleil  est  très-ardent,  pour  que  le  phénomène  dont  j'ai 
parlé  se  manifeste,  et  en  quelques  semaines  les  morceaux 
de  verre  les  plus  épais  se  colorent  en  jaune  dans  louio  leur 
masse. 

La  tranche  de  certains  carreaux  de  verre  à  vitre,  exami- 
née sous  une  épaisseur  de  quelques  centimètres,  semble, 
lorsqu'ils  ont  subi  l'insolation,  presque  aussi  jaune  qu'un 
morceau  de  soufre.  Toutes  les  vitres  qui  ont  subi  l'action 
de  la  lumière  deviennent  jaunes,  et  si  on  ne  s'en  aperçoit 
pas  toujours,  c'est  que  leur  épaisseur  est  très-petite,  puis- 
qu'elle n'excède  pas  en  général  i  ^millimètre. 

Les  verres  à  vitre  dont  la  teinte  très-foncée  annonce 
une  forte  proportion  de  fer  subissent  à  la  lumière  solaire 
une  altération,  mais  la  couleur  verte  persiste,  quoique 
modifiée^  même  après  plusieurs  années  d'exposition  au 
soleil.  La  qualité  des  verres  à  vitre  s'est  beaucoup  amé 
liorée  depuis  le  commencement  de  ce  siècle  et  principa- 

i3. 
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lemt  nt  depuis  quelques  années,  et  l'on  peut  affirmer  sans 
crainte  d'erreur  que  tous  ceux  fabriqués  aujourd'hui,  au 
moins  en  France,  deviennent  jaunes  à  la  lumière  solaire 
directe  (i). 

J'ajoute  que  je  ne  crois  pas  qu'il  existe,  dans  le  com- 
merce, une  seule  espèce  de  verre  qui  ne  change  de  nuance 
au  soleil. 

Le  verre  à  vitre  dit  verre  double  (qui  est  deux  fois  plus 
épais)  se  colore  d'une  manière  plus  apparente;  posé  sur 
une  feuille  de  papier  ou  sur  un  tissu  blanc,  on  lui  reconnaît 
distinctement  une  teinte  jaune. 

Quand  on  expose  à  la  chaleur  du  rouge  sombre  les  verres 
qui  ont  jauni,  ils  se  décolorent  ou,  pour  parler  plus  exac- 
tement ,  ils  reprennent  la  légère  nuance  verdàlre  qu'ils 
avaient  avant  l'insolation. 

Une  seconde  exposition  à  la  lumière  produit  une  seconde 
coloration  semblable  à  la  première,  et  une  chaleur  rouge 
la  fait  encore  disparaître.  Ces  phénomènes  se  reproduisent 
indéfiniment. 

Le  verre  conserve  sa  transparence  et  ne  donne  lien  à  au- 
cune strie  ni  à  aucune  formation  de  bulle. 

Une  chaleur  de  ioo  à  35o  degrés,  insuffisante  pour  re- 
cuire le  verre,  caries  larmes  bataviqucs  lui  résistent,  n'est 
pas  assez  élevée  pour  ramener  à  sa  couleur  primitive  le 
verre  jauni  au  soleil. 

A  la  lumière  dilTuse,  dans  un  appartement,  le  verre  ne 
semble  pas  jaunir,  ou,  s'il  se  colore,  ce  n'est  qu'après  de 
longues  années.  Je  possède  depuis  quinze  à  vingt  ans  des 


(i)  Je  dois  à  mon  honorable  confrère,  M.  Peligot,  le  renseignement 
suivant  : 

«  Dans  tous  les  magasins  de  verre  de  Bohème  que  j'ai  visités  à  Prague 
et  à  Vienne,  les  marchands  conservent  leurs  verres  blancs  enveloppés  dans 
du  papier  épais  et  dans  des  armoires  avec  panneaux  en  bois,  afin,  disent  ils, 
de  les  empêcher  de  se  colorer.  Le  verre  de  Bohême  prend  toujours  avec  le 
temps  et  la  lumière  une  teinte  jaune  prononcée.  » 
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.     éclianiillons  de  verre  dont  la  nuance  n'a  pas  scnsîblciiienl 
varié. 

La  possibilité  de  reproduire  successivemeiil  et  sans  li- 
mites ces  singuliers  phénomènes  de  coloration  et  de  déco- 
loration du  verre  constitue  assurément  un  des  points  les 
plus  curieux  et  les  plus  intéressants  de  son  histoire. 

Avant  d'essayer  Tinterprélation  de  ces  faits,  je  crois 
utile  de  rappeler  : 

1°  Que  le  verre  pur,  c'est-à-dire  exempt  de  sulfate  al- 
calin et  d'oxyde  de  fer,  ne  se  colore  pas  an  soleil; 

2^  Qu'à  poids  égal  de  métal  le  sesquioxyde  de  fer 
colore  moins  le  verre  que  le  protoxyde,  et  que  la  colora- 
tion jaune  qui  se  manifeste  dans  le  verre  est  infiniment 
plus  intense  que  celle  qui  pourrait  î^lre  produite  par  le  fer 
contenu  dans  le  même  verre,  en  le  supposant  tout  entier 
peroxyde  ; 

3^  Qu'il  suffit  d'une  trace,  pour  ainsi  dire  impondé- 
rable, de  sulfure  pour  colorer  le  verre  en  jaune. 

Cela  dît,  j'aborde  Texplicalion. 

Il  y  a  dans  le  verre  qui  jaunit  au  soleil  du  protoxyde  de 
fer  et  du  sulfate  de  soude.  La  lumière  provoque  entre  ces 
matières  une  réaction  d'où  résulte  du  peroxyde  de  fer  et 
du  sulfure  de  sodium.  La  chaleur  opère  une  réaction  in- 
verse et  reproduit  du  sulfate  de  soude  et  du  protoxyde  de 
fer;  de  là  le  retour  du  verre  à  sa  couleur  primitive. 

L'analyse  vient  à  l'appui  de  celte  théorie  en  démontrant 
dans  le  verre  jauni  au  soleil  la  présence  d'une  proportion 
infiniment  faible,  mais  pourtant  très-sensible,  d'nn  sul- 
fure, tandis  que  les  réactifs  n'en  signalent  pas  la  moindre 
trace  dans  les  mêmes  verres  avant  leur  insolation. 

Dans  un  Mémoire  précédent,  j'ai  montré  que  les  métal- 
loïdes, le  charbon,  le  silicium,  le  bore,  le  phosphore  et 
l'hydrogène  lui-même  colorent  le  verre  en  jaune,  en  ré- 
duisant à  l'état  de  sulfure  le  sulfate  alcalin  qu'il  contient 
toujours,  et  dès  lors  on  s'est  expliqué  pourquoi  ces  mêmes 


(  198  ) 

corps  désoxydants  sont  sans  action  sur  le  verre  pur,  c'est- 
à-dîre  exempt  de  fer  et  surtout  de  sulfate. 

On  peut  se  demander  la  raison  pour  laquelle  les  verres 
colorés  par  la  réduction  du  sulfate  ou  par  l'introduction  di- 
recte d'un  sulfure  dans  leur  masse  résistent  à  une  chaleur 
égale  ou  supérieure  à  celle  qui  provoque  la  décoloration  du 
verre  devenu  jaune  au  soleil. 

Voici  la  réponse  : 

Dans  le  verre  jauni  à  une  haute  température  par  la  ré- 
duction des  sulfates,  le  fer  se  trouve  à  l'état  de  protoxyde 
qui  ne  peut  réagir  en  aucune  façon  sur  les  sulfures  :  c'est 
pour  cela  que  le  verre  reste  coloré. 

Dans  le  verre  jauni  au  soleil,  le  fer  est  peroxyde  et 
propre,  par  conséquent,  à  changer  le  sulfure  en  sulfate, 
lorsqu'on  expose  ce  verre  à  l'action  de  la  chaleur. 

Faraday  a  signalé,  en  1.8249  une  autre  coloration  du 
verre  non  moins  curieuse  que  celle  dont  il  vient  d'être 
question.  Ses  observations  à  ce  sujet  ont  été  consignées 
dans  le  tome  XXV  des  Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
Je  les  reproduis  textuellement  :  «  Certains  carreaux  de 
vitres  employés  en  Angleterre  acquièrent  par  degrés, 
comme  tout  le  monde  le  sait,  une  teinte  pourpre  qui,  à  la 
longue,  devient  très-intense.  Ce  changement  est  lent,  mais 
pas  assez  pour  qu'on  ne  le  remarque  pas  au  bout  de  deux 
ou  trois  ans.  La  plupart  des  vitres  qui  furent  placées,  il  y  a 
peu  d'années,  dans  les  maisons  de  Bridge-Street,  Black- 
Friars,  étaient  à  l'origine  incolores  5  maintenant  elles  ont 
acquis  une  teinte  violette  ou  pourpre.  Dans  l'intention  de 
découvrir  si  les  rayons  solaires  avaient  quelque  influence 
sur  ces  changements,  je  fis  l'expérience  suivante  :  Je  choi- 
sis trois  vitres  qui  me  paraissaient  devoir  éprouver  des 
changements  de  couleur 5  l'une  d'elles  avait  une  teinte 
légèrement  violacée  ;  les  deux  autres  étaient  pourpres,  mais 
à  un  degré  tellement  faible,  que  l'on  n'apercevait  cette 
nuance  que  sur  la  tranche. 
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»  On  brisa  chacune  de  ces  vitres  en  deux  parties  ^  trois 
de  ces  six  fragments,  enveloppés  dans  du  papier,  restèrent 
déposés  dans  un  lieu  obscur  :  les  trois  autres  furent  expo- 
sés h  l'air  et  au  soleil.  L'expérience  commença  en  jan- 
vier 1822;  on  n'examina  les  verres  que  dans  le  mois  de 
septembre  suivant. 

»  Les  fragments  garantis  de  l'action  du  soleil  n'avaient 
éprouvé  aucun  changement.  Les  couleurs  des  autres,  au 
contraire,  s'étaient  beaucoup  foncées,  et  à  un  tel  degré 
qu'on  aurait  pu  difficilement  admettre,  si  les  détails  de 
l'expérience  n'avaient  pas  été  connus,  que  ces  verres 
étaient  de  la  même  nature  que  ceux  que  l'on  avait  laissés 
dans  l'obscurité.  Ainsi,  il  paraît  que  les  rayons  du  soleil 
exercent  une  action  chimique,  mèmesi:\r  un  composé  aussi 
compacte  et  aussi  permanent  que  le  verre.  » 

La  coloration  signalée  par  Faraday  n'est  pas  inconnue 
des  verriers  français;  elle  s'applique  à  des  verres  qui  con- 
tiennent à  la  fois  de  l'oxyde  de  fer  et  de  l'oxyde  de  manga- 
nèse. Quand  une  composition  fournit  un  verre  d'une 
nuance  trop  foncée  pour  être  accepté  dans  le  commerce, 
on  y  ajoute  du  saison  des  "veiiiersy  c'est-à-dire  du  bioxyde 
de  manganèse,  en  quantité  calculée  de  telle  manière  que 
tout  le  fer  passe  au  maximum,  et  tout  le  manganèse  au 
minimum  d'oxydation  ;  on  blanchit  ainsi  le  verre,  parce 
que  le  protoxyde  de  manganèse  ne  le  colore  pas,  et  que 
le  peroxyde  de  fer  le  colore  beaucoup  moins  que  le 
protoxyde. 

Je  possède  quelques  échantillons  de  verres  devenus  vio- 
lets au  soleil;  tous  présentent  la  propriété  de  se  décolorer 
par  l'action  de  la  chaleur.  Une  température  de  35o  degrés 
ne  suffit  pas;  il  faut  celle  que  l'on  emploie  pour  le  recuit 
du  verre  en  général,  et  qui  est  voisine  du  rouge  sombre. 

Le  verre  décoloré  par  la  chaleur  reprend  au  soleil  la 
teinte  améthyste  qu'il  y  avait  acquise  une  première  fois, 
la  perd  de  nouveau  quand  on  le  chauffe,  sans  que  ces 
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curieux  phénomènes  cessent  de  pouvoir  être  reproduits. 
La  coloration  semble  être  due  à  ce  que  le  peroxyde  de 
fer  cède  une  partie  de  son  oxygène  au  proloxyde  de  man- 
ganèse, qui  deviendrait  MnO*  ou  Mn*0*,  conformément 
h  Tune  des  équations  suivantes  : 

Fe'O'  -h  MnO  =  2.  (FeO)  -+-  MnO», 
ou  bien 

Fe^O'  +  3  (MnO)  =  2  (FeO)  -f-  Mn^O^ 

Le  recuit  du  verre,  c'est-à-dire  l'action  d'une  tempéra- 
ture du  rouge  sombre,  produirait  une  réaction  inverse  qui 
expliquerait  la  décoloration.  On  aurait 

2(FeO)  -h  Mn^O^  =:  Fe'O»  -f-  2(MnO). 

Cependant  cette  théorie,  toute  simple  qu'elle  soit,  laisse 
sans  explication  le  fait  suivant  : 

Le  verre  au  manganèse,  qui  devient  violet  à  la  lumière 
directe  du  soleil  et  qui  se  décolore  par  le  recuit,  puisé  dans 
un  creuset  avec  la  canne  du  verrier,  présente  une  couleur 
améthyste,  si  on  le  trempe  en  le  refroidissant  subitement, 
ou,  ce  qui  revient  à  peu  près  au  même,  si  on  ne  le  recuit 
pas. 

Existerait-il,  entre  le  terme  de  la  fusion  du  verre  et  celui 
de* son  recuit,  une  température  intermédiaire  qui  produi- 
rait sur  le  verre  le  même  effet  que  la  lumière  solaire? 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  certain  que  le  verre  au  manga- 
nèse qui  a  subi  la  trempe  présente  une  coloration  rose 
comme  celui  qui  a  été  exposé  à  l'insolation. 
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REGOERGBES  SDR  LES  COURANTS  TUERHO-ÉLGCTRIQVES  ; 

pa»  f.-p.  le  roux. 


(Mémoiru  lu  à  l'Académie  des  Sciences  le  io  aoAt  i86â.) 


I. 

Etude  des  circonstances  d'une  expérience  de 

M.  Becquerel, 

1.  On  doit  à  M.  Becquerel  une  grande  partie  des  plus 
anciennes  et  des  plus  intéressantes  expériences  qui  aient  été 
faites  sur  les  courants  thermo-éleciriques  5  parmi  elles,  il 
en  est  une  célèbre,  que  son  auteur  a  fait  connaître  il  y  a 
plus  de  trente  ans,  qui  a  particulièrement  attiré  Taitention 
des  physiciens  et  donné  lieu  déjà  à  de  nombreuses  contro- 
verses. L'objet  de  ce  premier  chapitre  est  d'abord  de  mon- 
trer que  certaines  des  objections  faites  aux  conclusions  du 
savant  physicien  sont  mal  fondées,  et  ensuite  de  mettre  en 
évidence  les  circonstances  véritablement  essentielles  à  Tex- 
périence  dont  il  est  question.  Dans  le  chapitre  suivant,  je 
démontrerai,  par  le  raisonnement  et  Texpérience,  l'exis- 
tence non  encore  signalée  d'une  cause  dont  Tiniluence  ne 
peut  être  négligée  dans  Tétude  de  ces  phénomènes. 

Rappelons  d'abord  la  description  de  l'expérience  de 
M.  Becquerel. 

Un  fil  de  platine  est  mis  en  communication  par  ses  ex- 
trémités avec  un  galvanomètre  sensible*  Au  moyen  d'une 
lampe  à  alcool,  on  chaufle  à  blanc  ce  fil  dans  ses  diverses 
parties  pour  le  recuire  et  s'assurer  que  cette  opération  ne 
donne  lieu  à  la  production  d'aucun  courant^  il  est  bien  en- 
tendu d'ailleurs  qu'il  faut  se  mettre  en  garde  contre  toute 
communication  de  la  chaleur  aux  pinces  du  galvanomètre. 
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Avec  cette  précaution,  «  si  on  élève,  dît  M.  Becquerel  (i), 
la  température  d'une  partie  du  fil,  l'équilibre  des  forces 
électriques  ne  saurait  être  troublé,  puisqu'en  raison  de 
Thomogénéité  de  toutes  les  parties,  la  propagation  de  la 
cbaleur  se  fait  également  à  droite  et  à  gauche  des  points 
chauffés.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  quand  on  fait  un 
nœud  en  o  [fig*  i,  PI'  II)-,  ou  mieux  encore  une  spirale,  de 
manière  cependant  qu'il  n'y  ait  pas  discontinuité  dans  le 
fil,  et  que  Ton  porte  le  foyer  de  chaleur  à  peu  de  dislance  de 
cette  spirale  enf\  on  a  aussitôt  un  courant  électrique,  dont 
la  direction  indique  que  l'électricité  positive  va  à  droite  du 
point  y,  ce  qui  ne  peut  provenir  que  d'une  différence  dans 
la  propagation  ou  le  mouvement  de  la  chaleur  à  droite  et  à 
gauche  du  point  o.  La  petite  masse  o  doit  effectivement 
s'échauffer  aux  dépens  de  la  chaleur  transmise  par  la  par- 
tieyï  du  fil.  Maintenant,  si  l'on  prend  unedistance^ï'  =yï, 
il  est  bien  évident  qu'en  i  et  i'  le  mouvement  de  la  chaleur 
ne  doit  pas  être  le  même,  en  raison  de  la  présence  de  la 
masse  o.  Le  courant  ne  peut  être  attribué  qu'à  la  diffé- 
rence de  ces  deux  mouvements.  Or,  la  spirale  o  s'échauf- 
fant  continuellement  aux  dépens  de  la  chaleur,  fi  doit 
prendre  l'électricité  positive  et  repousser  l'électriciié  né- 
gative. Le  palladium  se  comporte  comme  le  platine.  Un 
fil  d'or,  substitué  au  fil  de  platine,  ne  produit  aucun  effet  5 
le  fil  d'argent,  qu'un  effet  très-faible,  ainsi  que  le  fil  de 
cuivre,  m 

2.  Une  première  objection  à  l'explication  de  M.  Bec- 
querel fut  fondée  sur  ce  fait,  vérifié  par  M.  Matleucci 
d'abord,  par  M.  Magnus  ensuite,  que  deux  masses  de  mer- 
cure portées  à  des  températures  différentes,  de  sections 
différentes,  ne  donnent  jamais  lieu,  par  leur  contact,  à  au- 

(1)  Traité  de  l'Électricité  et  du  i»f^7gnet/5me  (Paris,  Didot,  i834),  t.  Il,  p.  87. 
La  df>scription  de  cette  expérience  avait  d'ailleurs  été  publiée  dès  1829  par 
M,  Becquerel  dans  son  Mémoire  inséré  aux  Annales  de  Chimie  et  de  Physi- 
que,  2*  série,  t.  XLÏ,  p.  353. 
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cun  développement  d'ëleclrîcîté.  On  en  concluait  que,  dans 
un  métal  évidemment  homogène,  la  différence  de  tempé- 
rature et  de  section  ne  pouvait  suffire  à  la  production  du 
courant,  et  il  devenait  naturel  d'attribuer  le  phénomène 
observé  par  M.  Becquerel  à  une  différence  d'état  molécu- 
laire entre  la  portion  du  fil  contourné  en  nœud  ou  en  spirale 
et  celle  qui  n'avait  pas  subi  celle  déformation. 

M.  Magnus  (i)  fit  un  grand  nombre  d'expériences,  indi- 
rectes, il  est  vrai,  pour  appuyer  cette  manière  de  voir;  il 
montra  que  des  fils  métalliques,  de  natures  très-diverses, 
dont  une  partie  était  récrouie.  l'autre  recuite,  donnaient 
lieu  à  un  courant  lorsqu'on  élevait  la  température  du  point 
de  raccordement  entre  les  deux  parties  dont  l'étal  molécu- 
laire était  différent.  M.  Magnus  montra  aussi  que,  lors- 
qu'il n'y  avait  pas  d'écrouissage  dans  un  conducteur  métal- 
lique, il  ne  se  produisait  aucun  effet  thermo-électrique, 
même  lorsque  la  section  changeait  subitement  d'une  quan- 
tité considérable.  A  cet  effet,  il  prit  [fig^  2,  PI.  7/)  un  gros 
fil  de  laiton  de  i  mètre  de  longueur  et  de  près  de  y  milli- 
mètres de  diamètre,  l'amincit  vers  son  milieu,  de  manière  à 
•ne  lui  conserver,  sur  une  longueur  de  16  centimètres,  qu'un 
diamètre  de  i  millimètre.  En  chauffant  l'un  des  points  g^ 
où  le  diamètre  variait  brusquement,  il  n'y  eut  pas  de  cou- 
rant. <c  Cette  expérience  importante,  variée  de  plusieurs 
manières,  donna  toujours  le  même  résultat  négatif.  D'un 
autre  côté,  si  on  fait  déposer  par  voie  voltaïque  une  couche 
très-mince  de  cuivre  sur  un  fil  d'argentane,  ce  fil,  chauffé 
au  point  où  se  termine  la  couche  de  cuivre,  développe  un 
courant  assez  fort.  C'est  un  effet  analogue  que  produit  une 
couche  mince  d'oxyde,  quand  elle  recouvre  la  surface  d'un 
métal.  Ce  n'est  point  à  une  modification  dans  le  pouvoir 
rayonnant  du  métal  qu'on  peut  attribuer  l'effet  de  ces  cou- 
Ci)  Annales  de  Poggendorjf,  t.  LXXXUi,  p.  4^9,  et  Annales  de  Chimie  et 
de  Physique,  3«  série,  t.  XXXIV,  p.  io5. 
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ches,  car  en  modifiant  ce  pouvoir  directement  par  la  su* 
perposition  de  couches  non  conductrices,  on  n'obtient 
point  le  même' résultat. 

»  Ainsi,  il  paraît  bien  prouvé  que,  dans  un  métal  ho- 
mogène, ce  n'est  pas  d'une  inégalité  entre  les  quantités  de 
chaleur  propagées  dans  les  deux  directions  contraires  à 
partir  de  la  partie  chauffée,  que  dépend  la  production  des 
courants  thermo-électriques,  puisque  la  différence  des  vo- 
lumes ne  suffit  pas  à  elle  seule  pour  engendrer  ces  cou- 
rants, mais  qu'il  faut  nécessairement,  aussi  bien  quand  les 
volumes  sont  différents  que  lorsqu'ils  sont  égaux,  une  dif- 
férence dans  l'état  moléculaire.  M.  Magnus  s'est,  de  plus, 
assuré  que  Fécrouissement  ou  le  recuit  ne  modifient  pas 
sensiblement  la  conductibilité  intérieure  d'un  gros  fil  de 
laiton  ou  d'argenlane,  et  que  par  conséquent  on  ne  peut 
pas  non  plus  attribuer  les  courants  thermo-électriques  qui 
se  développent  dans  un  fil  dont  une  partie  est  écrouîe  et 
l'autre  recuite,  à  une  inégalité  dans  la  quantité  de  chaleur 
propagée  dans  Tune  de  ces  parties  et  dans  l'autre  (i).  » 

M.  de  la  Rive  dit  aussi  :  «  Le  premier  point  à  établir, 
c'est  desavoir  si  le  développement  du  courant  qui  résulte, 
dans  un  fil  homogène,  d'un  accroissement  de  volume  pro- 
venant d'un  nœud,  comme  M.  Becquerel  l'a  obtenu  le  pre- 
mier, ou  d'une  augmentation  de  diamètre  dans  une  portion 
de  la  longueur  du  fil,  est  dû.  à  la  différence  de  propagation 
de  la  chaleur  qui  a  lieu  quand  on  chauffe  le  fil  près  du 
point,  soit  au  point  même  où  son  volume  change,  ou  à 
une  altération  dans  son  état  moléculaire,  produite  par  le 
fait  qui  a  opéré  ce  changement  de  volume.  Plusieurs  expé- 
riences ont  démontré  que  c'était  à  celte  dernière  cause,  et 
non  à  la  première,  que  la  pioduclion  du  courant  devait 
être  attribuée.  » 

Les  expériences  dont  M.   de  la  Rive  veut  parler   sont 


(i)  De  la  Rive,  Trailé  d'Électricité  j  Paris,  1856^  t.  II,  p. 497* 
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précisément  celles  de  M.  Magnus.  La  conclusion  de  M.  de 
la  Rive  nous  parait  un  peu  précipitée,  car  il  eût  fallu,  pour 
être  en  droit  de  la  tirer,  que  M.  Magnus  démontrât  que, 
dans  Texpérience  elle-même  de  M.  Becquerel,  il  y  a  préci- 
sément de  ces  effets  moléculaires  dus  au  fait  même  qui  a 
opéré  ce  changement  de  volume. 

3.  On  trouve,  dans  une  Note  de  M.  Gaugain  sur  les  cou- 
rants thermo-électriques  publiée  dès  i853  (i),  le  passage 
que  voici  :  a  Pour  apprécier  la  valeur  de  celle  expérience 
(l'expérience  de  M.  Becquerel),  je  l'ai  répétée  en  me  ser- 
vant d'un  fil  de  i  millimètre  de  diamètre,  et  voici  ce  que 
j'ai  constaté.  Quand  l'hélice  est  exécutée  avec  soin,  qu'il 
n'y  a  pas  de  contact  enlre  deux  tours  de  spire  consécutifs, 
il  n'y  a  pas  de  courant  développé  ;  il  s'en  produit  un  très- 
manifeste  dès  que  l'on  comprime  la  spire  et  que  l'on  dé- 
termine un  contact  entre  des  parties  froides  et  des  parties 
chaudes  5  il  n'y  a  pas  non  plus  de  courant  avec  un  fil  noué 
quand  les  portions  de  fil  qui  se  croisent  passent  l'une  sur 
l'autre  sans  se  loucher.  Ainsi  l'expérience  de  la  spirale  ou 
du  nœud  n'est,  en  définitive,  qu'une  forme  particulière  de 
l'expérience  exécutée  avec  deux  fils  séparés  5  dans  tous  les 
cas,  le  contact  de  deux  parties  inégalement  chauffées  pa- 
raît être  la  condition  indispensable  pour  qu'il  y  ait  produc- 
tion de  courant.  » 

Il  est  probable  que  M.  de  la  Rive,  qui  a  omis  dans  son 
Traité  d^ Electricité  cette  opinion  de  M.  Gaugain,  ne  Taura 
pas  trouvée  asseï  démonstrative.  Rien  ne  prouve,  eu  effet, 
que  ce  qui  n'a  pas  réussi  à  M.  Gaugain  avec  un  fil  de 
I  millimètre  ne  puisse  réussir  à  M.  Becquerel  avec  un  fil 
beaucoup  plus  fin  5  car,  au  point  de  vue  de  l'explication  de 
ce  dernier  savant,  le  rapport,  entre  le  périmètre  et  la  sur- 
face de  la  section  du  fil  pourrait  n'être  pas  sans  influence. 


(i)  Gaggain,  Comptes    rendus  des  séances  de   l'Académie    des  ScienceSy 
t.  XXXVI,  p.  6i5  (avril  i853). 
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Rien  ne  prouvait  non  plus  que  M.  Gaugain  se  fût  servi  d*i 
galvanomètre  d'une  sensibilité  suffisante. 

Enfin,  la  dernière  publication  que  je  connaisse  sur  ce-^ 
sujet  est  un  passage  d'un  Mémoire  important  sur  les  cou-    - 
rants  thermo-électriques, où  M.  Gaugain  (i)  reproduit  son 
assertion  de  i853  en  y  ajoutant  quelques  développements 
relatifs  à  la  marche  du  courant  dans  un  circuit  affectant  la 
forme  d'un  nœud. 

4.  Je  suis  arrivé,  comme  on  va  le  voir,  à  la  même  con- 
clusion que  M.  Gaugain  ^  mais  je  crois  démontrer  pour  la 
première  fois  que  cette  conclusion  est  rigoureusement  né- 
cessaire 5  j'explique  pourquoi  l'expérience  de  M.  Becquerel 
ne  réussissait  pas  avec  certains  métaux;  enfin  j'indique 
comme  influant  dans  ce  cas,  sur  la  production  des  phéno- 
mènes électriques,  certaines  circonstances  restées  jusqu'ici 
inaperçues. 

Je  vais  maintenant  décrire  mes  diverses  expériences. Les 
premières  sont  destinées  à  prouver  que  la  cause  détermi- 
nante du  phénomène  n'est  pas  l'écrouissage,  comme  on 
l'avait  supposé. 

5.  Première  expérience,  —  Le  nœud  fait,  son  action  con- 
statée, on  le  recuit  en  le  portant  au  blanc  dans  la  partie  de 
la  flamme  la  plus  chaude.  Cette  température  serait  certai- 
nement suffisante,  car  on  atteint  facilement  le  blanc  sou- 
dant, pour  détruire  le  récrouissage  si  léger  qu'aurait  pu 
produire  la  formation  du  nœud.  Or,  on  trouve,  après  ce 
recuit,  Teffet  électrique  aussi  intense  qu'avant:  quelque- 
fois même,  il  Test  davantage 5  j'en  dirai  plus  bas  la  raison. 

6.  Deuxième  expérience^  —  Après  avoir  fait  le  nœud, 
avoir  constaté  la  production  du  courant,  on  défait  le  nœud 
sans  le  recuire,  et  on  observe  qu'en  chaufiant  au  même 
endroit  que  précédemment,  on  n'a  plus  aucune  manifes- 


(1)  Gaugain,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,    3®  série,  i8()l,  t.  LXV, 
p.  81  et  suiv. 
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talion  d'électricité.  Or,  si  cette  dernière  était  due  à  un 
récrouissage,  eelui-ci  serait  évidemment  plus  accusé  après 
la  double  opération  qui  consiste  à  faire  et  défaire  le  nœud 
sans  recuire. 

7.  Troisième  expérience.  —  On  prend  le  fil  de  platine 
qu'on  laisse  droit  et  qu'on  essaye  préalablement,  comme 
toujours;  puis  on  enroule  dessus,  sur  une  longueur  de 
plusieurs  millimètres,  un  autre  bout  de  fil  de  platine 
comme  il  est  indiqué  par  \dijig.  3,  PL  II.  On  chauffe  à 
côté,  et  le  courant  se  produit  dans  le  sens  de  l'expérience 
de  M.  Becquerel.  Pour  que  le  courant  soit  bien  marqué,  il 
faut  que  cette  hélice  soit  assez  bien  serrée  sur  le  fil,  mais  de 
manière  seulement  à  assurer  le  contact  en  un  certain 
nombre  de  points. 

L'existence  du  courant  constatée  dans  ce  cas,  on  fait 
simplement  glisser  la  petite  hélice  sur  le  fil  pour  la  dépla- 
cer, et  on  chauffe  à  nouveau  celui-ci  au  même  endroit  que 
précédemment;  il  n'y  a  plus  indice  de  courant. 

Celle  expérience  démontre  bien  évidemment  que  la  cause 
de  l'effet  est  inhérente  à  la  présence,  à  côté  du  point 
chauffé,,  d'une  masse  additionnelle,  et  non,  comme  le  pen- 
sait M.  Magnus,  à  un  état  moléculaire  particulier  de  la 
portion  du  fil  où  elle  se  trouve. 

8.  Quatrième  et  cinquième  expériences.  —  Mêmes  ré- 
sultats en  remplaçant  la  petite  hélice  de  l'expérience  pré- 
cédente soit  par  un  petit  paquet  de  fils  de  platine  très-fins, 
soit  par  une  petite  lame  de  platine  roulée. 

Il  me  semble  qu'après  les  expériences  que  je  viens  de 
décrire,  il  est  impossible  de  soutenir,  avec  M.  Magnus, 
que  le  nœud  de  M.  Becquerel  intervienne  en  modifiant 
d'une  manière  permanente  l'état  moléculaire  du  fil  à  l'en- 
droit où  il  est  formé.  Mais  cela  ne  prouve  pas  que  ce  soit  la 
différence  de  volume  qui  soit  la  cause  du  phénomène.  Cette 
explication  m'avait  d'abord  séduit,  car  mes  expériences 
avaient  été  entreprises  précisément  avec  l'idée  de  prouver 
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]a  vérîté  de  celle  explicalîon  ;  je  vais  montrer  maintenant 
comment  j'ai  été  amené  graduellement  h  la  rejeter,  à  re- 
connaître comme  indispensable  la  nécessité  du  contact  an- 
noncée par  M.  Gaugain,  et  enfin  à  mettre  en  évidence  Tim- 
portance  de  conditions  nouvelles. 

9.  Sixième  expérience.  —  On  pourrait  êlre  tenté  de 
soupçonner  l'origine  du  phénomène  dans  quelque  diffé- 
rence entre  les  étals  électriques  du  centre  de  la  flamme  et 
des  gaz  échauffés  qui  rentourent.  Or,  on  peut  démontrer 
très-simplement  que  la  flamme  à  alcool  n'agit  absolument 
que  comme  source  de  chaleur, 

A  cet  effet,  on  surmonte  {fig*  4?  P^'  H)  'a  flamme  de 
la  lampe  d'un  petit  cône  en  tôle  qui  la  concentre  et  permet 
de  tenir  d'une  manière  cerlaine  le  nœud  et  les  parties  im- 
médiatement voisines  hors  de  tout  contact  avec  la  flamme 
et  les  diverses  enveloppes  de  gaz  échauffés  qui  la  consti- 
tuent. Les  effets  électriques  n'en  continuent  pas  moins  de 
se  manifester  avec  la  même  intensité. 

10.  Septième  expérience .  —  Si  la  cause  du  phénomène 
résidait  dans  une  augmentation  ou  une  diminution  du  re- 
froidissement à  l'endroit  du  nœud,  on  devrait  obtenir  les 
mêmes  effets  en  laissant  le  fil  droit  et  en  l'entourant  eu 
quelque  point  d'unesubslance  non  conductrice  de  l'électri- 
cité capable  de  produire  les  mêmes  effets  de  soustraction  de 
chaleur.  A  cet  effet,  faisons  traverser  au  fil  une  boulette 
d'argile  humide  et  chauffons  d'un  côlé  :  tant  que  l'argile  ne 
sera  pas  desséchée,  elle  augmentera  le  refroidissement  des 
parties  qu'elle  touche;  quand  elle  sera  sèche,  elle  le  di- 
minuera. Or,  on  n'observe  aucune  manifestation  électrique 
dans  l'un  ni  dans  l'autre  cas. 

H.  Huitième  expérience,  —  J'avais  remarqué,  en  répé- 
tant de  diverses  manières  la  troisième  expérience,  qu'il  était 
utile,  pour  que  les  phénomènes  fussent  bien  marqués,  que 
l'hélice  additionnelle  serrât  d'assez  près  le  fil  principal,  et 
que  les  effets  augmentaient  dans  une  certaine  proportion 
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avec  la  longueur  de  cette  lu';lice  additionnelle.  JVus  alors 
r idée  de  n'attacher  le  fil  additionnel  au  fil  principal  que 
par  un  seul  tour  en  a  (/!g»  5,  P/,  II)  ;  l'effet  fut  nul  ;  mais 
en  rattachant  en  «'  (Jig-  6)  rexlrémîté  du  fil  additionnel 
au  fil  principal,  on  obtient  un  courant  plus  intense  qu'avec 
le  nœud  simple^  de  M.  Becquerel. 

Si  Ton  fait  naître  en  m  une  solution  de  continuité  dans  la 
partie  intermédiaire  du  fil  additionnel,  on  cesse  de  perce- 
voir aucun  effet.  Le  courant  se  manifeste  de  nouveau 
quand  on  amène  au  contact  les  deux  bouts  du  fil  ainsi 
coupé.  Le  sens  du  courant  est  toujours  le  même  que  dans 
l'expérience  de  M.  Becquerel. 

12.  Cherchons  à  expliquer  ce  qui  se  passe  dans  la  dispo- 
sition que  nous  venons  de  décrire.  Quand  on  chauffe  en  J\ 
le  flux  de  clialeur  passe  pour  la  plus  grande  partie  dans  le 
fir principal;  le  fil  additionnel  ama\  à  cause  du  peu 
d'étendue  des  contacts,  ne  prend  qu'une  faible  portion  de  la 
chaleur  qui  passe  dans  le  fil  principal  \  comme  d'ailleurs 
il  est  soumis  aux  mêmes  causes  de  refroidissement  que  lui, 
sa  température  est  moins  élevée;  îl  y  ^  donc  en  a  contact  de 
deux  masses  métalliques  de  températures  inégales,  par  con- 
séquent courant  de  la  partie  plus  chaude  a  à  la  partie 
moins  chaude  am,  selon  le  principe  découvert  autrefois 
par  M.  Becquerel  et  étudié  depuis  par  un  grand  nombre  de 
physiciens.  En  a'  il  y  aura  de  même  courant  de  la  partie 
plus  chaude  a'  à  la  partie  moins  chaude  a'm]  ce  courant 
sera  en  sens  inverse  du  premier;  mais  comme  en  a  les 
températures  sont  plus  élevées  qu'en  a',  la  différence  par 
conséquent  plus  grande,  le  courant  de  a  remportera  sur 
celui  de  a'  (i).  On  comprend  maintenant  pourquoi  les 
effets  sont  d'autant  plus  sensibles  que  les  deux  points  a 
et  a'  sont  plus  éloignés  l'un  de  l'autre. 

(t)  Il  est  bien  entendu  que  celle  explication  ne  s''applique  dans  ces 
termes  qu^aux  métanx  pour  lesquels  le  courant  traverse  la  jonction  dans  le 
sens  supposé. 
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Il  faut  remarquer  d'ailleurs  qu'une  grande  partie  du  cou — 
rant  se  trouve  dérivée  suivant  la  portion  aa^  du  fil  princi — 
pal.  Les  effets  peuvent  être  très-complexes,  suivant  les  ré- 
sistances relatives  des  portions  aa'  et  amal ^  et  l'énergie 
des  forces  électromotrices  développées  aux  points  de  con- 
tact a  et  a'.  Avec  d'autres  métaux  que  le  platine,  on  pourra 
avoir  des  résultats  Irès-variables,  puisque  fe  sens  et  l'in- 
tensité du  courant  varient,  comme  on  le  sait,  avec  la  tem- 
pérature et  certaines  conditions  de  surface. 

Il  est  presque  inutile  de  dire  que,  si  on  interrompt  le  fil 
principal  entre  les  points  a  et  a',  le  courant  se  manifeste 
avec  une  beaucoup  plus  grande  intensité,  car  on  n'a  plus 
qu'un  seul  contact  d'un  fil  chaud  avec  un  fil  froid,  les  deux 
fils  pouvant  être  considérés  dans  ce  cas  comme  étant  sensi- 
blement à  la  même  température  en  a' , 

13.  Neuvième  expérience,  —  Comme  conclusion  immé- 
diate de  l'expérience  précédente  se  présente  l'idée  émise 
déjà,  avons-nous  dit,  par  M.  Gaugain,  que  si  l'on  s'arrange 
de  façon  que,  dans  le  nœud  ou  la  spirale  de  M.  Becquerel, 
aucunes  parties  ne  se  touchent,  on.  ne  doit  pas  avoir  de 
courant.  C'est  ce  que  l'expérience  a  vérifié  pour  des  fils  de 
toute  grosseur  depuis  i  millimètre  jusqu'à  ^  de  millimètre. 
On  prépare  un  nœud  de  telle  sorte  que  les  parties  du  fil 
qui  le  forment,  tout  eu  étant  trés-rapprochées,  ne  se  tou- 
chent pas,  on  n'a  alors  aucun  courant  appréciable;  mais  si 
en  lii  ant  un  peu  sur  le  fil  ou  par  tout  autre  moyen  on  vient 
à  les  faire  se  toucher  en  quelque  endroit,  Taiguille  du  gal- 
vanomètre est  immédiatement  déviée. 

14.  Dixième  expérience.  —  On  fait  sans  aucune  précau- 
tion particulière  un  nœud  d'un  diamètre  de  2  millimètres 
au  plus;  d'après  l'esprit  de  l'explication  de  M.  Becquerel, 
la  petitesse  des  dimensions  doit  être  une  circonstance  favo- 
rable, puisque  c'est  le  voisinage  des  parties  du  nœud  ou  de 
l'hélice  qui  doit  les  protéger  mutuellement  contre  le  re- 
froidissement; or,  on  n'observe  dans  ce  cas  qu'un  faible 
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effet.  On  donne  au  nœud  une  grandeur  de  boucle  de  i  cen- 
timètre, par  exemple;  l'effet  est  beaucoup  plus  considé- 
rable. 

15.  Onzième  expénence,  —  On  fait  deux  nœuds  [fig.  7, 
PL  II)  :  dans  Tun  les  deux  brins  se  croisent  en  s'embras- 
sant  sur  une  grande  longueur;  dans  l'autre  ils  s'entre- 
croisent en  se  touchant  en  un  point  seulement.  L'effet  pro- 
duit par  le  second  nœud  est  plus  considérable  que  celui 
produit  par  le  premier. 

16.  On  peut  varier  toutes  ces  expériences  de  bien  des 
manières.  On  reconnaît,  par  exemple,  que  le  simple  entre- 
croisement [fig'  8,  PL  II)  de  deux  parties  d'un  même  fil 
produit  un  effet  beaucoup  plus  marqué  que  le  nœud  ou 
rhélicc,  et  que  cet  effet  croit  avec  la  grandeur  do  la  boucle. 

Ces  diverses  observations  s'expliquent  facilement,  si  l'on 
remarque  que  plus  le  nœud  est  grand,  plus  on  doit  avoir  de 
différence  de  température  entre  les  doux  parties  du  fil  qui 
se  trouvent  au  contact.  D'un  autre  côté,  comme  une  partie 
du  courant  est  dérivée  dans  la  boucle,  celte  partie  dérivée 
est  d'autant  moindre  que  cette  boucle  est  plus  grande. 

Une  des  principales  objections  que  l'on  faisait  à  Texpé- 
rience  de  M.  Becquerel,  c'est  que  Tor,  Targonl,  le  cuivre, 
ne  donnaient  pas  d'effets  sensibles  (1).  A  mon  pointdevue, 
cela  s'explique  facilement.  En  effet,  le  nœud,  tel  que  le  fait 
M.  Becquerel,  étant  petit,  si  le  métal  est  très-bon  conduc- 
teur de  la  chaleur,  il  n'y  a  qu'une  très-faible  différence  de 
température  entre  les  deux  parties  du  fil  qui  se  trouvent 
en  contact.  D'un  autre  côté,  le  métal  étant  en  même  temps 
bon  conducteur  de  l'électricité,  la  portion  du  courant  qui 
est  dérivée  dans  le  nœud  est  relativement  plus  considé- 
rable. En  portant  à  i  centimètre  environ  le  diamètre  des 
nœuds,  j'ai  obtenu  des  effets  avec  l'or,  l'argent  et  le  cuivre. 


(1)  «  Les  fils  métalliques  bons  conducteurs  de  la  chaleur  et  de  lYlcctricité 
*  ne  donnent  aucun  effet  appréciable.  »  (Becquerel  et  £dm.  IkcQceREL, 
Traité  d'Électricité;  Paris,  Didol,  iSSf),  t.  l^r,  p.  i55.) 
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Ces  effets  sont  d'ailleurs  de  même  sens  que  ceux  que  Von 
observe  dans  le  contact  de  deux  bouts  de  fil  de  chacun  cJe 
ces  mûmes  métaux,  l'un  chaud,  l'autre  froid. 

17.  En  résumé,  je  crois  avoir  démontré,  autant  qu'il  es^ 
possible,  que  la  cause  principale  du  courant  dans  Fexpé- 
rience  de  M.  Becquerel  est  le  contact  de  deux  portions  du 
fil  qui  se  trouvent  à  des  températures  différentes. 

Mon  argumentation  est  fondée,  il  est  vrai,  sur  un  certain 
nombre  de  résultais  négatifs,  et  ceux-ci  n'ont,  d'une  ma- 
nière générale,  de  valeur  qu'eu  égard  à  la  sensibilité  des 
appareils  employés.  Mais  il  y  a  aussi  une  question  de  com- 
paraison qui  est  indépendante  de  ce  pins  ou  moins  de  sensi- 
bilité. Quand  bien  même  on  viendrait  à  prouver  qu'en 
faisant  le  nœud  ou  l'hélice  de  manière  qu'il  n'y  ait  aucun 
contact  des  diverses  portions  du  fil  il  y  a  production  de 
courant,  il   n'en  resterait  pas  moins  démontré  que  l'on 
fait  deux  expériences  bien  distinctes  suivant  qu'il  y  a  con- 
tact ou  qu'il  n'y  eu  a  pas  ;  enfin,  la  distinction  étant  établie, 
onne  saurait  nier  que  les  effets  de  cette  expérience,  exécutée 
de  la  manière  qui  convient  réellement  à  l'explication  qu'en 
donne  son  auteur,  ne  soient  en  quelque  sorte  du  second 
ordre  par  rapport  à  ceux  qui  naissent  du  contact  de  deux 
masses  homogènes  inégalement  échauffées. 

Il  me  paraît  d'ailleurs  peu  probable  qu'on  réussisse  à 
montrer  dans  l'expérience  de  M.  Becquerel,  faite  bien  en- 
tendu avec  les  précautions  que  je  viens  d'indiquer,  un  dé- 
gagement d'électricité  qu'on  ne  puisse  pas  attribuer  raison- 
nablement à  une  autre  cause  qu'à  la  différence  des  quantités 
de  chaleur  propagées  à  droite  ou  à  gauche  du  point  chauffé. 

18.  Les  expériences  qui  sont  relatées  ci-dessus  ont  été 
faites  avec  un  galvanomètre  contenant  80  tours  environ 
d'un  fil  d'argent,  recouvert  de  soie  blanche,  de  ~  de  milli- 
mètre de  diamètre.  Le  système  asiatique,  suspendu  par 
un  fil  de  cocon  dédoublé,  passait  quatorze  ou  quinze  fois  au 
zéro  en  une  minute. 
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Si  Ton  rend  la  sensibilité  plus  j>rande,  de  façon,  par  exem- 
ple, que  les  aiguilles  ne  passent  plus  au  zéro  que  quatre  ou 
cinq  fois  en  une  minute,  on  verra  des  effets  se  manifester  là 
où  on  n'en  avait  pu  obtenir  avec  la  sensibilité  précédente. 
Mais  alors  on  a  delà  peine  à  trouver  des  fils  de  platine  qui 
ne  donnent  pas  de  courant  lorsqu'on  les  chauffe  en  un 
point  ou  en  un  autre  de  leur  longueur.  11  est  même  remar- 
quable qu'il  en  est  dont  certaines  portions  ollVent  cette 
circonstance,  et  qu'on  ne  peut  détruire  cette  prédisposition 
par  des  recuits  même  très-prolongés. 

Cela  ne  doit  d'ailleurs  pas  surprendre,  si  l'on  songe  qu'au 
point  de  vue  physique  le  mode  de  préparation  ordinaire  du 
platine  ne  peut  lui  donner  une  grande  homogénéité,  et  que, 
sous  le  rapport  de  la  composition  chimique,  ce  métal 
contient  ordinairement  des  quantités  notables  d^ autres 
métaux. 

19.  Avec  cette  sensibilité  du  galvanomètre,  quand  on  dis- 
pose le  nœud  ou  l'hélice  de  manière  qu'il  n'y  ait  pas  de  con- 
tact, le  plus  souvent  on  n'observe  pas  de  courant.  Mais  si  le 
fil  est  un  peu  fort  (-millimètre  par  exemple),  on  en  observe 
un  plus  fréquemment;  seulement  il  est  toujours  beaucoup 
plus  faible  que  lorsque  le  nœud  ou  l'hélice  présente  un  con- 
tact. Enfin,  circonstance  capitale,  dans  tous  les  cas  où  l'on  ob- 
serve un  effet,  il  persiste  après  le  recuit  du  nœud,  et  même 
après  le  redressage  et  le  recuit  à  nouveau  de  la  partie  où  le 
nœud  avait  été  formé.  Il  faut  donc  croire  que  dans  le  cas 
où  une  extrême  sensibilité  du  galvanomètre  révèle  quelque 
effet,  celui-ci  est  bien  dû  à  une  modification  moléculaire 
qui  persiste  malgré  les  recuits,  non-seulement  pendant  que 
le  nœud  existe,  mais  encore  quand  il  a  été  défait. 

Il  ne  me  semble  pas  impossible  d'expliquer  celte  persis- 
tance des  effets  d'une  déformation,  même  après  le  recuit.  Si 
en  effet,  par  une  flexion  très-considérable,  on  a  dépassé  la 
limite  d'élasticité  pour  la  partie  du  fil  située  à  l'extérieur 
de  la  courbure  qu'on  lui  a  fait  subir,  et  qu'ensuite  on  vienne 
à  recuire  cette  portion,  le  recuit  n'a  d'autre  effet  que  de 
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détruire  les  tensions  élastiques  qui  pouvaient  subsister 
entre  les  diverses  parties;  mais  celles  de  ces  parties  qui,  par 
rallongetnent  permanent  qu'elles  ont  subi,  ont  pu  changer 
de  texture,  ne  reviennent  pas  pour  cela  à  leur  état  primitif; 
il  en  est  encore  de  même  après  le  redressement  du  nœud. 
Cela  revient  à  distinger  deux  sortes  de  récrouissage,  le 
récrouissage  correspondant  à  des  allongements  ou  à  des  com- 
pressions élastiques,  et  celui  correspondant  à  des  allonge- 
ments ou  à  des  compressions  permanentes  5  la  cbaleur 
détruirait  le  premier,  mais  elle  ne  saurait  détruire  le 
second,  car  elle  ne  semble  avoir  d'autre  effet  (lorsqu'il  n'y 
a  pas  fusion)  que  de  permettre  aux  allongements  élastiques 
de  devenir  permanents. 

20.  Ma  conclusion  dernière  sur  ce  sujet  est  donc  que  les 
effets  électriques  que  peut  produire  un  nœud  ou  une  hélice, 
sans  contact  de  deux  parties  du  fil  à  des  températures  diffé- 
rentes, sont  toujours  excessivement  faibles,  et  qu'ils  persis- 
tent à  se  manifester  au  même  endroit  du  fil  lorsque  nœud 
ou  hélice  ont  cessé  d'exister*,  la  cause  du  phénomène  n'est 
donc  pas  attribuable  à  la  différence  des  volumes  extérieurs 
du  fil  et  du  nœud  5  cette  cause  réside  dans  le  contact  de  deux 
parties  du  fil  dont  les  températures  sont  inégales. 

II. 

Considérations  sur  une  cause  accessoire  des  courants  qui 
se  nianijcstent  entre  un  métal  chaud  et  le  même  métal 
froid-^  expériences  à  V appui. 

21 .  Les  circonstances  déterminantes  auxquelles  on  a  at- 
tribué jusqu'ici  la  production  des  courants  thermo-élec- 
triques peuvent  se  ranger  en  trois  catégories  : 

1"  Application  de  températures  inégales  aux  points  de 
contact  de  deux  corps  hétérogènes,  en  comprenant  sous 
cette  dénomination  des  corps  qui,  étant  de  môme  nature 
chimique,  présentent  dans  leur  contexture  une  différence 
soit  temporaire,  soit  permanente. 
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a°  Contact  de  deux  corps  identiques,  mais  de  tempéra- 
tures différentes. 

3°  Propagation  de  la  chaleur  dans  une  masse  homogène 
d'une  forme  dissymétrique  par  rapport  aux  points  dont  la 
température  présente  un  maximum  ou  un  minimum. 

L'existence  de  la  troisième  catégorie  prenait  sa  raison 
d'être  dans  la  seule  expérience  de  M.  Becquerel.  J'ai  exposé 
ci-dessus  les  résultats  expérimentaux  qui  doivent,  selon 
moi,  faire  rentrer  le  phénomène  observé  par  l'illustre  phy- 
sicien dans  l'une  ou  l'autre  des  deux  premières  catégories. 
Je  vais,  dans  cette  seconde  partie  de  mon  travail,  mon- 
trer que  les  phénomènes  de  la  première  catégorie  inter- 
viennent le  plus  souvent  dans  la  seconde  d'une  manière 
que  je  crois  avoir  été  méconnue  jusqu'ici. 

22.  Les  opinions  ont  varié  sur  la  cause  du  développe- 
ment de  l'électricité  au  contact  de  deux  corps  de  même  na- 
ture mais  de  températures  di {lé rentes. 

Dès  les  premiers  temps  de  la  découverte  de  ces  phéno- 
mènes^ qui  fut  faite,  comme  on  le  sait,  par  M.  Bec- 
querel (i),  on  remarqua  que  pour  certains  métaux  la  plus 
faible  couche  d'oxyde  suffisait  pour  changer  le  sens  des  effets. 
M.  Becquerel  fit  voir  que  des  métaux  parfaitement  dé- 
capés, chauffés  dans  de  l'huile  privée  d'eau  et  d'air  à  des  tem- 
pératures d'ailleurs  peu  élevées,  donnaient  lieu  aux  mêmes 
effets  que  ces  mêmes  métaux  chauffés  à  l'air  libre. 

On  a  émis  aussi  l'opinion  (a)  que  dans  les  expériences 
où  le  courant  est  produit  par  le  contact  de  deux  fragments 
inégalement  chauffés  d'un  même  métal,  ce  contact  des  mé- 
taux entre  eux  n'est  pas  absolu,  et  que  le  courant  thermo- 
électrique  est  dû  au  contact  de  ces  métaux  avec  la  mince 
couche  d'air  qui  les  sépare. 

Cette  opinion  n'est  pas  soutenable,  les  expériences  que 

(l)  Becqdbrel,  Annales  de   Chimie  et  de  Physique,   'i*    série,  t.    XXIII, 
p.  i35. 

(a)  WiLD,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  i858,  l.  LUI,  p.S^o. 
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nous  venons  de  rappeler  le  montrent  bien;  on  peut,  en 
l'absence  de  l'air,  frotter  les  surfaces  l'une  contre  l'autre 
de  manière  à  dénuder  la  surface  sans  que  les  effets  changent 
de  sens  ou  cessent  de  se  produire.  Je  décrirai  même  plus 
bas  une  expérience  dans  laquelle,  deux  masses  métalliques 
étant  en   communication   par  une  section   excessivement 
petite,  comparable  à  un  contact,  mais  sans  solution  de  con- 
tinuité, il  y  a  eu  courant. 

Une  chose  digue  de  remarque,  c'est  qu'il  suflGil  souvent  de 
très- petites  quantités  de  métaux  étrangers  pour  faire  chan- 
ger le  sens  des  courants  qu'on  observe  au  contact  de  deux 
fils  d'un  môme  métal,  l'un  chaud,  l'aulre  froid.  C'est  aiusi 
du  moins  que  M.  Gaugain  (  i)  explique  les  différences  asse:& 
nombreuses  qui  existent  entre  ses  résultats  et  ceux  de 
M.  Mâgnus  (2).  Je  dois  dire  d'ailleurs  que  j*ai examiné  moi- 
même  la  plupart  des  métaux  que  l'on  peut  obtenir  en  fils, 
en  me  servant  d'échantillons  réputés  purs,  et  je  me  suis 
trouvé  constamment  d'accord  avec  les  résultats  consignés 
par  M.  Gaugain  dans  le  si  consciencieux  et  si  complet 
travail  sur  les  courants  thermo-électriques  que  j'ai  déjà  eu 
l'occasion  de  citer  plus  d'une  fois. 

Cette  influence  de  la  présence  d'une  petite  quantité  de 
métaux  étrangers,  généralement  oxydables,  dans  l'or  et 
l'argent  notamment,  pourrait  donner  à  penser  que  ces  effets 
thermo-électriques  de  la  deuxième  catégorie  sont  dus  à 
une  altération  superficielle  des  métaux,  altération  si  lé- 
gère, qu'elle  échapperait  à  nos  regards,  et  si  rapide,  qu'elle 
serait  produite  dès  qu'une  partie  du  métal  se  trouve  dé- 
nudée. On  pourrait  étayer  cette  opinion  en  rappelant 
l'aluminium  qui,  altérable  de  sa  nature,  se  trouverait  pour- 
tant protégé  contre  les  actions  atmosphériques  par  une 
couche  non  apparente  d'oxyde. 


(1  )  (iALGA'.N,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  i86i,  t.  LXV, 
p.  77  et  suiv. 

(2)  Magnis,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  bérie,  i852,  l.  XXXIV, 
p.  106. 
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23.  Il  me  semble  néanmoins  plus  rationnel  de  concevoir 
.que  le  pouvoir  ihermo-élec  trique  d'un  même  métal  devant 

être  une  même  fonction  de  la  température,  quels  que  soient 
les  métaux  en  présence  desquels  il  se  trouve^  il  doit  encore 
en  être  ainsi  lorsqu'il  se  trouve  en  présence  d'une  masse  de 
même  nature  que  lui  ;  de  telle  sorte  que  lorsqu'on  observe 
le  courant  produit,  par  exemple,  entre  deux  fils  de  platine 
de  température  l!  et  t"^  on  a  un  efl'et  du  à  la  diflerence  des 
pouvoirs  thermo-électriques  du  platine  à  ces  deux  tem- 
pératures. 

Mais  je  crois  qu'il  faut  tenir  compte  en  outre  d'autres 
circonstances,  non  encore  signalées  jusqu'ici,  que  les  expé- 
riences et  les  considérations  qui  vont  suivre  ont  pour  but 
de  mettre  en  évidence. 

24.  Le  point  de  départ  de  ces  considérations  est  une  expé- 
rience de  M.  W.  Thomson.  Ce  physicien  a  annoncé  dès 
i854  (i)  que  dans  un  circuit  composé  d'un  fil  de  cuivre, 
si  une  portion  de  ce  fil  est  tendue  par  un  poids  assez  con- 
sidérable relativement  h  la  section  et  à  l'élasticité  du  fil, 
les  autres  parties  du  fil  restant  à  leur  état  naturel,  et  que 
a  l'une  des  extrémités  de  la  partie  tendue  soit  échauffée, 
il  s'établit  un  courant  de  la  partie  tendue  à  la  partie  non 
tendue  à  travers  la  jonction  chaude;  et  si  le  fil  est  tendu 
et  détendu  alternativement  des  deux  côtés  de  la  partie 
chauffée,  le  courant  est  renversé  (instantanément,  autant 
que  j'ai  pu  en  juger  jusqu'ici)  à  chacune  de  ces  alternatives 
de  tension.  »  (2) 

M.  W.  Thomson  a,  depuis  cette  époque,  répété  et  varié 
ces  expériences;  on  en  trouve  les  résultats  généraux  résumés 


(i)  W.  TuoMaON,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences j  l.  XXXIX, 
p.  252  (i854). 

(2)  Je  liens  de  (Vl.  Babinet  que,  dès  rorigiiiede  ladccouvcrledis  courants 
tbermo-élec triques,  ce  savant,  alors  qu'il  claît  professeur  au  colh'çe  Saint- 
Louis,  avait  eu  maintes  fois  Poccasion  de  rendre  ses  élôvcà  témoins  de  la 
production  d'un  courant  cleclriquc  entre  un  fil  tendu  et  un  bout  du  môme 
fil  à  Pétat  naturel,  lorsqu'on  venait  à  chauffer  le  point  de  jonction  de  ces 
deux  parties. 
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dans  UQe  analyse  d*un  de  ses  Mémoires  publiée  dans  ces 
Annales  (i).  U  n'y  est  donné  aucune  indication  sur  la  dis- 
position expérimentale  employée  par  M.  W.  Thomson,  et 
malgré  mes  efforts  pour  remonter  jusqu'au  Mémoire  ori- 
ginal, il  m'a  été  impossible  de  me  le  procurer.  Cependant, 
d'après  les    termes    constamment  employés   par   M.  W. 
Thomson,  il  est  évident  qu'il  opérait  sur  un  fil  continu  de 
métal,  dont  il  tendait  une  partie  en  chauffant  une  extré- 
mité. Cette  manière  d'opérer  peut  laisser  quelque  incer- 
titude à  l'esprit  lorsqu'on  ignore  le  détail  des  dispositions 
expérimentales^  en  particulier  on  pourrait  craindre  quelque 
effet  du  aux  pinces  sans  aucun  doute  métalliques  qui  de 
vaient  maintenir  les  extrémités  de  la  partie  tendue  (a).  J'ai 
donc  cru  utile  de  répéter  sous  une  autre  forme  ces  même^ 
observations. 

25.  Dans  la  disposition  que  j'ai  employée,  les  deux  filsr 
métalliques  de  même  nature,  aboutissant  chacun  au  galva* 
nomètre,  étaient  simplement  en  contact  au  sein  d'un  bain 
d'huile  ou  de  paraffine  chauffé  vers  210  degrés.  On  s'as- 
surait qu'il  n'y  avait  aucune  manifestation  électrique,  puis 
on  tendait  l'un  des  deux  fils;  on  observait  alors  une  déviation 
de  l'aiguille  qui  persistait  tant  que  le  fil  restait  tendu;  si 
alors  on  détendait  celui-ci,  on  voyait  l'aiguille  revenir  au 
zéro.  Ce  retour  ne  s'effectue  pas  toujours  complètement  :  si 
en  effet  on  a  dépassé  la  limite  d'élasticité,  le  fil  conserve 
sans  doute  un  certain  récrouissage,  et  il  subsiste  un  faible 
courant  dû  au  contact  de  deux  portions  d'un  même  fil  iné- 
galement récrouies. 

Voici  la  description  de  mon  appareil  {fi^-  9,  jPA  //). 


(1)  W.  Thomson,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  3®  série,  t.  LIV,  p.  io5. 

(2)  Je  dois  à  la  libéralité  de  M.  W.  Thomson  un  exemplaire  de  son  ma- 
gnifique Mémoire  intitulé  :  The  Bakerian  Lecture,  on  the  electrodjnamic 
qualiiies  of  metaJs.  C'est  bien  celui  qui  est  analysé  dans  les  Annales  de 
Chimie  et  de  Physique,  au  tome  LIV ,  3*  série,  année  i858,  et  indiqué  comme 
extrait  des  Transactions  philosophiques  pour  i856. 
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Deux  montants  M  et  M'  sont  solidement  fixés  sur  un 
même  support.  Un  G\  métallique  ah  est  tendu  entre  ces  deux 
montants;  à  cet  eflfet  ce  fil  s'attache  d'un  bout  à  un  anneau  A 
pouvant  être  tirépar  un  écrouà  oreilles EjTaulre  bout  tra- 
verse librement  le  montant  M',  une  rondelle  de  caoutchouc 
durci  R,  et  se  trouve  saisi  par  une  pince  P.  En  manœuvrant 
l'écrou  E,  on  tend  ou  on  détend  le  fil,  et  en  faisant  tourner 
la  pince  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  on  tord  ou  on  détord 
le  fil.  L'extrémité  g  du  fil  est  en  communication  avec  le 
galvanomètre,  et  le  circuit  est  formé  par  un  bout  de  fil  cd^ 
de  même  nature  que  le  fil  ai,  que  l'on  maintient  en  contact 
avec  ce  dernier,  soit  à  la  main,  soit  au  moyen  d'un  support 
spécial.  Pour  pouvoir  élever  la  température  à  Tendroit  où 
le  contact  a  lieu,  on  fait  traverser  au  fil  ab  une  cuve  CC  en 
cuivre  rouge  ;  à  son  entrée  et  à  sa  sortie  le  fil  est  empri- 
sonné dans  des  sortes  de  boîtes  à  étoupes,  analogues  à  celles 
en  usage  dans  les  machines  à  vapeur;  seulement,  au  lieu 
d'étoupes,  ces  boîtes  contiennent  en  ee  de  l'asbeste  flexible 
ou  amiante-,  en  outre,  de  petits  tubes  tt  en  terre  de  pipe 
servent  à  préserver  le  fil  de  tout  contact  métallique  pendant 
ce  trajet. 

26.  Il  faut  donc  regarder  comme  hors  de  doute  la  pro- 
duction d'un  courant  thermo-électrique  au  point  de  contact 
de  deux  portions  d'un  même  métal  qui  se  trouvent  dans  des 
états  de  tension  différents;  il  est  évident  que  les  effets  se- 
raient encore  plus  marqués  si  l'une  des  portions  était  com- 
primée et  l'autre  étirée.  Voyons  maintenant  comment  ces 
phénomènes  peuvent  intervenir  dans  le  contact  de  deux 
masses  d'un  même  métal  se  trouvant  à  des  températures 
inégales. 

Considérons  (fig»  lo,  PL  II)  deux  surfaces  métal- 
liques en  contact,  l'une  A  chaude,  l'autre  B  froide  ;  soient  a 
et  b  les  deux  points  de  ces  surfaces  où  le  contact  a  lieu. 

Aux  environs  du  point  a,  la  température  sera  notable- 
ment plus  basse  qu'aux  autres  points  de  la  surface  A  ;  de 
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là  résultera  l'existence  autour  de  a  d'une  zone  qui  sera 
dans  un  état  de  dilatation  forcée.  Pcjur  la  même  raison, 
b  sera  le  sommet  d'une  calotte  plus  chaude  que  le  restant 
de  la  surface  B*,  cette  partie  de  B  sera  donc  dans  un  certain 
état  de  compression.  Nous  avons  donc  au  point  ab  contact 
de  deux  portions  d'un  même  métal  dans  des  états  molécu- 
laires différant  autrement  que  par  la  température.  D'après 
les  expériences  de  M.  W.  Thomson  et  les  miennes  dont 
il  vient  d'être  question,  le  courant  produit  par  cette  cause 
va,  par  exemple  (car  les  effets  dépendent  de  la  nature  du 
métal)  du  corps  dilaté  au  corps  comprimé,  c'est-à-dire  du 
corps  A  chaud  au  corps  B  froid;  suivant  donc  que  le  sens 
de  ce  courant  sera  concordant  ou  discordant  avec  celui  qui 
tend  à  se  produire  en  vertu  de  l'inégalité  même  des  tempé- 
ratures, on  aura  des  effets  plus  ou  moins  marqués  dans  un 
sens  ou  dans  l'autre.  Cette  circonstance  peut  contribuer  à 
expliquer  le  faible  effet  produit  par  plusieurs  métaux  et  les 
changements  de  signe  que  présentent  certains  d'entre  eux 
suivant  la  différence  des  températures. 

L'effet  résultant  de  cette  dissimilitude  dans  Pétat  molé- 
culaire aux  environs  des  points  de  contact  sera  générale- 
ment fort  complexe,  car  la  direction  et  l'intensité  des  di- 
latations et  des  compressions  dépendront,  dans  chacune  des 
masses,  de  la  forme  des  surfaces  et  de  la  différence  de 
leurs  températures  moyennes,  ainsi  que  des  coefficients  d'é- 
lasticité et  de  dilatation;  les  températures  moyennes  elles- 
mêmes  dépendront  de  l'étendue  du  contact,  de  la  conducti- 
bilité, de  la  chaleur  spécifique,  du  pouvoir  rayonnant,  etc. 

La  conséquence  à  tirer  de  ces  considérations  est  que, 
dans  l'expérience  des  deux  fils  croisés ,  dont  un  seul 
est  chauffé,  toutes  les  circonstances  qui  tendront  à  aug- 
menter la  différence  des  températures  augmenteront  géné- 
ralement en  même  temps  la  différence  entre  les  états  mo- 
léculaires résultant  de  la  gêne  éprouvée  par  les  dilatations 
et  les  contractions  ;  celle-ci  dépendra  elle-même  de  la  forme 
des  surfaces. 
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27.  La  différence  des  propriétés  ihermo-électrîques  d'un 
métal  dans  les  deux»  états  de  compression  et  d'extension 
peut  encore  servir  à  expliquer  la  production  de  certains 
indices  de  dégagement  d'électricité,  quand  on  chauffe  un 
fil  courbé  tel  que  celui  représenté  {fig-  1 1 ,  PI-  II)- 

Supposons,  en  effet,  une  application  de  chaleur  à  Tinté- 
rieur  de  la  courbe  formée  par  ce  fil^  une  certaine  partie  de 
l'épaisseur  sera  plus  chaude  que  l'autre  partie  située  à  l'ex- 
térieur. Le  fil  devra  donc  tendre  à  se  redresser  5  s'il  ne  le 
peut  pas,  il  en  résultera  une  extension  de  la  partie  exté- 
rieure et  une  compression  de  la  partie  intérieure.  Ces  deux 
parties  se^^nt  donc  dans  des  dispositions  électriques  difie- 
rentes.  Soit  m  le  point  où  la  dissymétrie  est  maximum^ 
n  et  n'  les  points  où  elle  commence  à  cesser  à  droite  et  à 
gauche  de  ce  point  m  :  on  peut  facilement  se  rendre  compte 
qu'il  y  aura  deux  courants  dirigés  comme  l'indiquent  les  flè- 
ches et  qui  passeront  de  l'intérieur  «1  l'extérieur  du  fil  aux 
points  m,  //  et  n' ,  Ces  deux  courants,  qui  sont  de  sens  con- 
traire, seront  généralement  égaux  *,  il  n'y  aurait  pas  de 
raison  alors  pour  qu'il  en  passât  la  plus  faible  portion  dans 
le  fil  du  galvanomètre  agissant  comme  circuit  de  dé- 
rivation. Mais  si  les  points  n  et  n'  sont  situés  à  des  dis- 
tances inégales  du  point  m,  les  deux  courants,  qui  peuvent 
être  considérés  comme  deux  courants  d'une  même  source 
électromotrice  située  en  m,  pourront  devenir  inégaux  par 
suite  des  résistances  inégales  qu'ils  ont  à  vaincre,  puisqu'ils 
ont  des  parcours  différents,  et  une  partie  devra  se  dériver 
dans  le  galvanomètre.  Cet  effet  devra  d'ailleurs  être  toujours 
très-faible,  comme  celui  qui  sert  de  point  de  départ  à  cette 
explication. 

On  conçoit  qu'une  hélice  que  l'on  chauffe  par  un  bout 
réalise  les  conditions  que  nous  venons  d'imaginer^  puisqu'à 
cause  du  rayonnement  sa  partie  intérieure  est  plus  chaude 
que  l'extérieure;  le  point  où  la  dissymétrie  est  maximum 
ne  peut  d'ailleurs  y  être  également  distant  des  points  où 
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elle  est  nulle.  Je  propose  cette  explication  pour  les  effets, 
toujours  très-petits  (i  degré  ou  environ),  que  m'ont  quel- 
quefois donnés  les  hélices  faites  avec  des  fils  de  platine  un 
peu  plus  gros  que  ceux  des  expériences  décrites  au  chapitre 
précédent  et  n'ayant  présenté  d'ailleurs  aucun  signe  de  dé- 
faut d'homogénéité. 

28.  Comme  on  le  voit  d'après  ce  qui  précède,  mon  opi- 
nion serait  que,  lorsqu'on  met  en  contact  deux  masses  mé- 
talliques homogènes  et  que  l'on  chauflb  l'une  d'elles,  Teffet 
dépend  en  partie  de  la  forme  des  surfaces  aux  environs  des 
points  de  contact  *,  celte  forme  a  une  double  influence  :  d'une 
part  elle  détermine  la  grandeur  de  la  difference^ntre  les 
températures  des  deux  masses  aux  points  de  contact  •,  de 
l'autre,  elle  fait  naître  des  différences  d'état  moléculaire 
entre  les  parties  en  contact,  à  cause  des  extensions  ou  des 
compressions  dues  aux  contractions  et  aux  dilatations  pro- 
duites par  l'élévation  ou  l'abaissement  de  la  température. 

29.  Ces  considérations  me  paraissent  rendre  facilement 
compte  des  effets  singuliers  que  présentent  deux  bouts  d'un 
même  fil  de  platine  que  l'on  amène  au  contact,  pendant  que 
l'on  chauffe  l'un  d'eux. 

i'^  Si,  après  a  voir  dressé  les  deux  sections  au  moyen  d'une 
lime  fine,  on  les  met  en  contact  bout  à  bout  [fig-  12, 
PL  77),  on  a  un  effet  minimum  qui  peut  môme  se  réduire 
à  zéro  si  le  galvanomètre  n'est  pas  d'une  extrême  sensibilité. 
On  arrive  assez  facilement  à  ce  résultat  en  commençant 
par  maintenir  quelques  instants  le  point  de  jonction  dans 
la  partie  la  plus  chaude  de  la  flamme  de  la  lampe  à  alcool, 
sans  doute  parce  qu'on  détermine  un  commencement  d'ad- 
hérence entre  les  deux  surfaces  métalliques. 

Le  minimum  d'effet  obtenu  dans  cette  expérience,  faite 
depuis  longtemps  par  M.  Becquerel,  s'explique  facilement, 
si  on  remarque,  d'une  part,  que  l'échaufl'ementou  le  refroi- 
dissement des  deux  surfaces  en  contact  ne  sauraient  faire 
naître  dans  les  masses  auxquelles  elles  appartiennent  ni 
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compression  nî  extension  à  cause^de  leur  forme ^  d'autre 
pari,  que  le  contact  ayant  lieu  sur  un  grand  nombre  de 
points,  la  différence  des  températures  doit  être  minimum. 

a*'  Si  on  met  les  deux  fils  dans  la  position  indiquée  par  la 
Jig.  i3  :  on  observe  un  courant  assez  intense. 

3*^  L'effet  est  encore  plus  marqué  quand  les  fils  sont  pla- 
cés comme  dans  la^g^.   \\  : 

4°  Enfin,  la  position  relative  qui  parait  donner  l'effet 
maximum  est  celle  de  la/ig,  i5  : 

Il  semble,  en  effet,  que  c'est  dans  cette  dernière  situa- 
lion  que  les  deux  effets  doivent  atteindre  chacun  leur 
maximum. 

30.  En  suivant  la  voie  ouverte  par  les  considérations  pré- 
cédentes, j'ai  été  amené  à  imaginer  quelques  expériences 
nouvelles  qui  mettent,  je  crois,  bien  en  évidence  l'inter- 
vention de  la  cause  d'effet  électrique  que  cette  partie  de 
mon  travail  a  pour  but  de  signaler. 

J'ai  rappelé  plus  haut  l'expérience  de  M.  Magnus  sur  un 
gros  fil  de  laiton  aminci  sur  une  certaine  longueur.  En  le 
chauffant  vers  Tune  des  extrémités  de  la  partie  amincie, 
M.  Magnus  n'eut  aucune  trace  de  courant.  J'explique  ce 
résultat  négatif  en  remarquant  qu'il  n'y  a  pas  ici  en  pré- 
sence de  molécules  ayant  une  différence  finie  de  tempéra- 
ture, et  que  la  forme  des  parties  inégalement  chauffées  est 
telle^  qu'il  ne  doit  pas  résulter  de  dérangements  molécu- 
laires bien  considérables  par  compression  ou  dilatation. 

Or,  voici  une  expérience  qui  donne  des  résultats  faibles^ 
il  est  vrai,  mais  sensibles,  ce  qui  serait  inexplicable  en  se 
plaçant  au  point  de  vue  de  M.  Magnus,  car  ce  n'est  que  son 
expérience  répétée  avec  d'autres  proportions. 

Je  prends  (Jig.  i6,  PL  II)  un  gros  fil  de  laiton  de  8  à 
9  millimètres  de  diamètre  sur  yo  à  8o  centimètres  de  lon- 
gueur. J'évide  les  extrémités  comme  il  est  indiqué  dans  la 
figure,  en  laissant  à  chacune  d'elles  une  tête  que  j'arme 
d'une  vis  de  pression  pour  établir  les  communications  avec 
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le  galvanomètre.  Cet  évicjement  a  pour  but  d'empêcher  la 
chaleur  de  se  communiquer  à  ces  points  de  jonction.  Pour 
plus  de  sûreté  encore,  je  fais  pénétrer  ces  extrémités  dans 
deux  cuves  de  i  décimètre  de  côté  remplies  d'eau  à  la  tem- 
pérature de  la  pièce  où  j'opère. 

Cette  tige  de  laiton  a  été  recuite  plusieurs  fois  au  rouge. 
On  la  chauffe  avec  une  forte  lampe  à  alcool  que  Ton  pro- 
mène sur  toute  sa  partie  moyenne,  et  on  constate  qu'il  n'y 
a  production  d'aucun  courant  ^  s'il  s'en  manifestait,  la  tige 
de  laiton  devrait  être  rejetée.  Cette  constatation  effectuée, 
on  démonte  la  tige  et  on  y  fait  sur  le  tour  une  entaille  cir- 
culaire de  6  à  7  millimètres  de  longueur  et  de  2  -j  milli- 
mètres environ  de  profondeur  comme  il  est  indiqué  fig,  17. 
En  chauffant  la  tige  ainsi  disposée  d'un  côté  ou  de  l'autre 
de  l'entaille,  on  constate  la  production  d'un  courant  allant 
du  chaud  au  froid.  L'effet  est  le  même  après  le  recuit  de  la 
tige  ainsi  travaillée  \  on  ne  peut  donc  supposer  qu'il  soit 
dû  à  quelque  changement  produit  dans  l'étal  des  couches 
métalliques  par  l'action  de  l'outil  qu'on  aura  d'ailleurs  eu 
soin  de  rendre  aussi  délicate  que  possible. 

Mon  explication  est  toute  simple.  La  partie  MM  est 
chauffée,  mais  la  partie  mm  lui  enlève  de  la  chaleur;  il  en 
résulte  que  la  partie  centrale  de  la  section  MM  éprouve  une 
extension  forcée  par  rapport  à  la  surface  extérieure  qui  se 
trouve  moins  refroidie  5  la  portion  de  lige  niinni' m'  reste 
sensiblement  à  l'état  naturel.  Nous  avons  donc,  dans  la 
section  MM,  contact  du  métal  tendu  avec  le  métal  à  l'état 
naturel,  et  comme  le  courant  est  dirigé,  ainsi  qu'on  le  véri- 
fie pour  ce  métal,  du  métal  tendu  au  métal  à  l'état  naturel, 
on  retrouve  le  sens  observé. 

Dans  la  section  M' M',  il  y  a  un  effet  de  compression  qui 
concorde  avec  celui  de  la  section  MM. 

On  conçoit  que  la  grandeur  de  l'effet  dépendra  du  rapport 
des  rayons  de  la  tige  et  de  la  partie  évîdée  et  aussi  de  la  lon- 
gueur de  la  partie  évidée;  car  ce  sont  ces  circonstances  qui 
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.déterminent  la  différence  de  température  entre  les  parties 
intérieure  et  extérieure  de  la  section  MM.  En  particulier, 
si  la  partie  évidée  est  très-longue  et  très-petite,  la  soustrac- 
tion de  chaleur  qu'elle  opérera  sera  très-faible;  c'est  évi- 
demment le  cas  où  s'était  placé  M.  Magnus. 

31 .  Autre  expérience.  —  En  prenant  un  gros  fil  de  lai- 
ton, Tinstallant  avec  les  précautions  indiquées  ci-dessus 
et,  sans  le  déranger  de  place,  lui  faisant  (y^g.  18)  une  en- 
taille circulaire  de  plus  en  plus  profonde  au  moyen  d'une 
lime  en  forme  de  couteau^  on  voit,  l\  mesure  que  l'entaille 
s'approfondit 9  les  eflets  se  produire,  atteindre  un  maxi- 
mum, puis  diminuer,  enfin  augmenter  encore  pour  attein- 
dre le  maximum  lorsque  la  partie  métallique  qui  sert  de 
communication  est  réduite  à  une  section  de  quelques  cen- 
tièmes seulement  de  millimètre  carré.  En  diminuant  encore 
cette  section,  on  arrive  à  obtenir  un  effet  presque  égal  à 
celui  qui  se  produit  lorsqu'on  sépare  complètement  les  deux 
surfaces  et  qu'on  les  met  en  contact  (aS  degrés  de  déviation 
permanente  à  mon  galvanomètre). 

Cette  dernière  expérience  est  très -importante  en  ce 
qu'elle  tend  à  prouver  que  les  effets  thermo-électriques,  dans 
les  expériences  de  ce  genre,  ne  sont  pas  dus,  comme  on  Ta 
avancé,  à  des  couches  de  matières  étrangères  interposées 
entre  les  surfaces. 

32.  On  pourrait  varier  à  l'infini  les  expériences  dans  cet 
ordre  d'idées  \  je  finirai  par  la  suivante,  qui  est  facile  à  ré- 
péter et  me  parait  des  plus  démonstratives. 

On  prend  un  gros  fil  de  laiton  bien  recuit,  on  le  dispose 
comme  il  a  été  dit  ci-dessus,  et  on  s'assure  qu'en  le  chauf- 
fant vers  son  milieu  il  n'y  a  aucune  trace  d'effet  électrique. 
On  le  coupe  alors  en  deux,  et  sur  le  tour  on  donne  à  l'un 
des  bouts  la  forme  d'un  cône  assez  allongé,  tandis  qu'on 
creuse  dans  l'autre  un  trou  cylindrique.  Cela  fait,  on  main- 
tient ces  deux  bouts  appliqués  l'un  contre  l'autre,  comme 

Ann,  de  Chim,  et  de  Phys.y  /|«  série,  t.  X.  (Février  1867.)  l5 
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Tindique  la^g'.  19,  de  manière  que  le  contact  ait  lieu  sui- 
vant une  circonférence  du  cône,  et  pour  bien  assurer  ce 
contact,  on  exerce  une  légère  pression  accompagnée  de 
quelques  mouvements  de  rodage.  Les  choses  étant  dans 
cet  état,  on  chauffe  en  F,  par  exemple,  avec  une  forte 
lampe  à  alcool  5  on  obtient,  lorsque  la  température  est  suf- 
fisamment élevée,  une  déviation  de  7  à  8  degrés,  par  exem- 
ple. Mais  si  alors,  sans  cesser  le  contact,  on  vient  à  in- 
cliner les  deux  morceaux  de  laiton  l'un  par  rapport  à 
l'autre  [fig*  20)  de  manière  que  le  contact  n'ait  plus  lieu 
que  sur  un  point  au  lieu  d'avoir  lieu  sur  une  circonférence 
entière,  on  voit  immédiatement  la  déviation  atteindre  et 
même  dépasser  une  vingtaine  de  degrés. 

III. 

Expériences  relatives  à  V influence  de  la  traction  sur  les 
propriétés  thermo-électriques  des  métaux. 

33.  J'ai  indiqué  ci-dessus  la  disposition  nouvelle  que 
j'ai  employée  pour  vérifier  l'influence ,  annoncée  par 
M.  W.  Thomson,  de  la  traction  sur  les  propriétés  thermo- 
électriques des  métaux.  J'ai  profité  de  l'installation  de  cet 
appareil  pour  étudier  à  ce  point  de  vue  tous  les  métaux 
que  j'ai  pu  me  procurer  sous  un  état  convenable. 

La  cuve  de  l'appareil  contenait  un  bain  de  paraffine 
chaulïé  entre  200  et  210  degrés.  Les  fils  étaient^  autant 
que  possible,  amenés  à  avoir  à  peu  près  la  môme  résistance, 
afin  de  rendre  les  effets  plus  comparables;  la  tension  était 
pour  chacun  d'eux  voisine  de  la  limite  d'élasticité. 

Le  galvanomètre  était  celui  précédemment  décrit,  les  ai- 
guilles faisant  environ  six  oscillations  par  minute. 

La  grandeur  de  la  déviation  ne  peut  que  donner  une  pre- 
mière idée  de  Fintensité  des  effets  dus  à  la  traction,  elle 
ne  saurait  la  mesurer*,  il  eût  fallu  des  mesures  très-déli- 
cates, et  présentement  sans  intérêt  qui  en  balançât  la  com- 
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plicatipii)  pour  rendre  la  traction  par  unité  de  section  et  la 
résistance  du  circuit  constantes.  Les  déviations  qui  vont 
être  indiquées  ont  donc  seulement  pour  objet,  d'une  part, 
de  donner  une  idée  de  ces  effets  pour  les  différents  mé- 
taux; de  l'autre,  de  convaincre  le  lecteur  que  les  effets  sont 
nettement  appréciables  et  qu'il  ne  saurait  y  avoir  d'incerti- 
tude sur  leur  sens. 

Voici  les  résultats  obtenus:  les  déviations  indiquées  sont 
des  déviations  permanentes. 

Cuii^re  rouge  y  échantillon  du  commerce.  —  Déviation  : 
i°,5  environ.  Le  courant  va  du  métal  non  tendu  au  métal 
tendu,  à  travers  le  point  de  contact,  ce  que  nous  exprime- 
rons abréviativement  par  la  formule  : 

cuivre  —  cuivre  tendu. 

JPer,  fil  du  commerce.  —  J'ai  opéré  sur  plusieurs  échan- 
tillons; les  déviations  ont  été  comprises  entre  4  et  6  degrés, 
mais  toutes  en  sens  inverse  de  celles  données  par  le  cuivre. 
Le  sens  du  courant  est  donc 

fer  tendu  —  fer. 

Acier  y  fil  d'acier  fondu  anglais.  —  Déviation,  5  degrés  ; 

le  sens  est 

acier  tendu  —  acier. 

Platine^  ordinaire  du  commerce. —  Déviation,  3  degrés  ; 

le  sens  est 

platine  tendu  —  platine. 

Argent^  pur.  —  Déviation,  3  degrés;  le  sens  est 

argent  tendu  —  argent. 

Palladium^  pur.  —  C'est  le  métal  qui  a  donné  l'effet  le 

plus  marqué;  la  déviation  s'est  élevée  jusqu'à  9  degrés;  le 

sens  est 

palladium  tendu  —  palladium. 

i5. 
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Zinc,  du  commerce,  en  fils.  —  Ce  métal  file  facilement 
tous  un  effort  de  traction,  surtout  à  la  température  oùTex- 
périence  est  faite;  mais  cette  circonstance  parait  sans  in- 
fluence dans  ce  cas-ci  sur  Teffet  que  nous  mesurons.  La 
déviation  atteint  jusqu'à  5  degrés,  comme  pour  le  fer,  mais 
en  sens  contraire  ;  ou  a  donc 

zinc  —  zinc  tendu. 

Laiton^  ordinaire  du  commerce.  —  Déviation,  0*^,75  en- 
viron; le  sens  est 

laiton  tendu  —  laiton. 

34.  J'ai  essayé  aussi  Taluminium  et  le  bronze  d'alumi- 
nium, qui  ne  m'ont  donné  ni  l'un  ni  l'autre  d'effets  sensibles. 
Pour  l'aluminium,  on  pourrait  attribuer  cette  nullité  d'effet 
à  l'insuffisance  du  contact  pour  établir  une  bonne  commu- 
nication entre  les  deux  bouts  du  fil  de  ce  métal;  la  résis- 
tance du  circuit  paraît  en  effet  considérable.  Mais  on  ne 
saurait  attribuer  à  la  même  cause  la  nullité  de  l'effet  pro- 
duit par  le  bronze  d'aluminium,  car  on  s'assurait  facile- 
ment, en  chauffant  seulement  avec  le  doigt  une  des  pinces 
du  galvanomètre,  qu'il  n'y  avait  dans  le  circuit  aucune  ré- 
sistance insolite.  Je  crois  d'ailleurs  qu'on  ne  doit  pouvoir 
compter  en  général  arriver  à  aucune  conséquence  nette  sur 
les  propriétés  ihermo-électriques  du  bronze  d'aluminium. 
Quand  on  chauffe  un  fil  de  ce  métal  en  divers  points  de 
sa  longueur,  on  observe  des  courants  excessivement  éner- 
giques, changeant  de  sens  pour  de  très-faibles  déplacements 
du  point  chauffé  ;  le  recuit,  à  une  température  même  voi- 
sine de  la  fusion,  ne  suffit  pas  pour  faire  disparaître  ces 
courants 5    la   cause  est  donc  sans  doute  un  grave  défaut 
d'homogénéité.  Du  reste,  il  paraît  impossible  de  se  procurer 
des  fils  de  bronze  d'aluminium  qui  ne  soient  pas  pailleux. 

35.  Les  expériences  que  je  viens  de  décrire  peuvent  donc 
se  résumer  dans  le  tableau  que  voici,  où  les  métaux  sont 
classés  par  ordre  d'énergie  d'effet  ; 
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Métaux  pour  lesquels  le  courant  Métaux  pour  lesquels  le  courant 

marche  du  métal  marche  du  métal 

tendu  au  métal  non  tendu.  non  tendu  au  métal  tendu. 

Palladium.  Zinc. 

Fer.  Cuivre. 

Acier. 

Platine. 

Argent. 

Laiton. 

M.  W.  Thomson,  qui  a  examiné  trois  des  métaux  ci-des- 
sus (i),  trouve  des  résultats  qui  ne  s'accordent  pas  avec 
ceux-ci.  Il  est  dit,  en  effet,  dans  l'analyse  de  son  Mémoire 
à  laquelle  je  viens  de  renvoyer,  que  si  on  convient  que  le 
courant  doit  traverser  la  surface  chaude  de  contact  en  al- 
lant du  premier  échantillon  de  métal  au  deuxième,  on  a  : 

cuivre  —  cuivre  soumis  à  une  traction  longitudinale, 
fer  —  fer  soumis  à  une  traction  longitudinale, 
platine  —  platine  soumis  à  une  traction  longitudinale. 

Ainsi,  d'après  M.  W.  Thomson,  le  sens  de  reflet  serait  le 
même  pour  ces  trois  métaux,  les  seuls  qui  soient  communs 
à  nos  deux  séries  d^ expériences  ;  de  mon  côté,  j'ai  trouvé 
des  résultats  opposés  pour  deux  d'entre  eux.  Nous  serions 
d'accord  seulement  pour  le  sens  des  efîels  du  cuivre. 

Ne  connaissant  pas  d'une  manière  précise  le  mode  opé- 
ratoire mis  en  usage  par  M.  W.  Thomson,  je  ne  puis  même 
soupçonner  à  quelle  cause  on  pourrait  attribuer  cette  dis- 
cordance qui  porte  précisément  sur  les  métaux  dont  les  eflets 
sont  le  plus  marqués  (2). 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3"  série,  t.  LIV,  p.  1 14  et  suiv. 

(2)  Pendant  Timpression  de  ce  travail,  M.  W.  Thomson  a  eu  Tobli- 
geance  de  m'envoyer  son  Mémoire  où  se  trouve  décrite  la  disposition  expé- 
rimentale qu^il  a  employée.  Elle  difrère  de  la  mienne  au  poiqt  de  vue 
matériel;  mais  je  n^y  vois  rien  qui  puisse  motiver  la  discordance  de  nos  ré-> 
sultats;  peut-être  la    cause  réside-t-elle    dans  cette    circonstance,    que 
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IV. 

Coup  d^œil  sur  Vétat  de  la  théorie  thermo-mécanique  des 

courants  thermo-électriques . 

36.  Lorsqu'un  courant  électrique  parcourt  deux  conduc- 
teurs de  nature  différente  placés  bout  à  bout,  la  chaleur  dé- 
gagéedans  chacun  d'eux,  abstraction  faite  de  ses  extrémités, 
est  indépendante  du  sens  du  courant.  Mais,  ainsi  que  Pel- 
tier  (i)  l'a  observé  le  premier,  la  chaleur  dégagée  aux  extré- 
mités, qui  sont  les  points  de  jonction  entre  des  corps  hétéro- 
gènes, n'est  plus  indépendante  du  sens  de  ce  courant  ;  avec 
des  intensités  convenables  on  peut  obtenir  en  ces  points  des 
températures  plus  hautes  ou  plus  basses  que  celles  du  restant 
des  conducteurs  et  même  que  celle  du  milieu  ambiant,  et 
cela  en  intervertissant  seulement  le  sens  du  courant.  On  en 
conclut  qu'il  y  a  en  ces  endroits,  suivant  le  cas,  dégagement 
ou  absorption  de  chaleur. 

Ce  phénomène  fut  bientôt  rattaché  à  ceux  de  la  thermo- 
électricité proprement  dite  par  divers  physiciens  5  le  lecteur 
trouvera  l'analyse  de  leurs  travaux  dans  le  Traité  d'Élec- 
tricité de  M.  de  la  Rive  (2).  Nous  allons  compléter  cette 
analyse  par  la  mention  de  deux  travaux  importants  :  le 
premier  de  M.  Edm.  Becquerel,  le  second  de  M  W.  Thom- 
son. 

37.  Dans  un  travail  publié  en  1847  (^)'  M.  Edm.  Bec- 
querel est  arrivé  aux  conclusions  suivantes  qu'il  résume 
ainsi  lui-même   dans  une  publication  plus  récente  (4)  - 

M.  W.  Tbomson  chauffait  à  une  température  qui  ne  dépassait  certainement 
pas  100  degrés  les  points  de  contact,  tandis  que  j^ai  opéré  vers  300  degrés. 
Je  me  propose  d^examiner  à  nouveau  ce  point  qui  intéresse  la  théorie  molé- 
culaire des  courants  thermo-électriques  ;  il  serait,  en  effet,  curieux  que,  dans 
ce  cas,  il  y  eût  aussi  inversion  du  courant  pour  une  certaine  température. 

(i)  Pbltier,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  2®  série,  t.  LVI,  p.  371. 

(2)  De  la  Rive,  Traité  d'Électricité,  t.  Il,  p.  619  et  suiv. 

(3)  Edm.  Becquerel,  ^«na/é?s</e  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  t.  XX,  p.  53. 

(4)  Becquerel  et  Edm.  Becquerel,  Résumé  de  l'histoire  de  VÉleclriciié  et 
du  Magnétisme,  p.  3i3. 
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«  M.  Edm.  Becquerel,  en  étudiant  ces  phénomènes,  a  pensé 
qu'on  pouvait  les  rattacher  aux  phénomènes  déjà  connus. 
Si  on  cherche,  [en  effet,  quel  serait  le  sens  du  courant 
électrique ,  développé  par  une  faible  élévation  de  tempé- 
rature des  soudures,  qui  donne  lieu  à  un  abaissement  de 
température  au-dessous  de  celle  du  circuit,  on  voit  que  ce 
sens  serait  le  même  que  celui  du  courant  qui  donne  lieu, 
dans  le  passage  d'un  métal  à  Tautre,  à  un  abaissement 
de  température,  ou,  pour  mieux  dire,  à  une  élévation 
moindre  de  température  à  la  soudure  de  jonction.  D'après 
cela,  il  a  pu  formuler  ainsi  les  effets  observés  : 

»  Lorsqu'un  courant  électrique,  circulant  dans  un  circuit 
métallique  hétérogène  composé  de  deux  métaux,  arrive  à 
la  surface  de  séparation  de  ces  derniers,  alors  l'élévation  de 
température  restant  la  même  dans  le  circuit, celle  quia  lieu 
à  la  surface  de  jonction  dépend  du  sens  du  courant,  l'inten- 
sité électrique  ne  changeant  pas.  Si  sa  direction  est  la  même 
que  celle  du  courant  thermo-électrique  auquel  on  don- 
nerait naissance  en  chauffant  ces  métaux,  l'élévation  de 
température  à  la  surface  de  jonction  est  moins  forte  ]  si  cette 
direction  est  inverse  de  celle  du  courant  électrique  auquel 
donnerait  lieu  réchauffement,  l'élévation  de  température 
est  plus  considérable. 

»  M.  Exlm.  Becquerel  a  montré  qu'en  poussant  plus  loin 
cette  conséquence,  on  serait  conduit  à  cette  conclusion 
qu'en  formant  un  circuit  composé  de  deux  métaux,  et  chauf- 
fant une  des  soudures,  il  devrait  se  produire  un  courant 
électrique  qui  agirait  comme  courant  pour  abaisser  la  tem- 
pérature de  cette  soudure*,  alors  cet  abaissement  compen- 
serait continuellement  une  partie  de  réchauffement  dû  à 
la  chaleur  communiquée  par  la  source  calorifique,  ce  qui 
semblerait  donner  lieu  à  une  véritable  absorption  ou  perte 
de  chaleur.  Gela  indiquerait  une  transformation  de  la  cha- 
leur en  électricité.  » 

C'est  là  la  première  tentative  qui  ait  été  faite  pour  rat- 
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ta'cher  les  phénomènes  thermo-électriques  à  la  transfor- 
mation de  la  chaleur  en  d'autres  forces  physiques.  L'idée  de 
M.  E.  Becquerel  peut  se  résumer  en  ces  quelques  mots  :  lors- 
qu'on chauffe  le  point  de  jonction  de  deux  métaux  différents, 
le  courant  thermo-électrique  produit  doit  avoir  pour  effet 
d'enlever  de  la  chaleur  à  ce  point  de  jonction,  et  la  chaleur 
ainsi  diâparue  doit  être  transformée  en  électricité.  Si  les 
idées  sur  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  eussent  été  à 
l'époque  aussi  répandues  qu'elles  le  sont  aujourd'hui,  M.E. 
Becquerel  eût  sans  doute  été  amené  à  poursuivre  dans  ses 
détails  cette  idée  première. 

38.  C'est  ce  qu'a  fait  M.  W.  Thomson  dès  i852.  Il 
trouva  alors  (i)  que  l'expérience  de  Peltier  est  insuffisante 
pour  expliquer  les  effets  de  la  chaleur  dans  les  couples 
thermo- électriques,  et  il  émit  pour  la  première  fois  l'idée 
qu'un  courant  électrique  doit  produire  des  effets  de  chaleur 
différents  suivant  qu'il  marche  du  chaud  au  froid,  ou  en 
sens  inverse^  dans  un  même  métal. 

Deux  ans  après,  M.  W.  Thomson  (2)  annonce  que  ses 
efforts  ont  été  couronnés  de  succès  et  qu'il  a  réussi  à  con- 
firmer par  l'expérience  ce  fait  remarquable. 

Les  idées  de  M.  Thomson  sur  ce  sujet  étaient  partagées 
par  M.  Clausius  dans  un  travail  purement  théorique  sur  le 
même  sujet,  publié  en  i853  (3),  et  où  il  cite  l'opinion  de 
M.  W.  Thomson.  Voici  comment  M.  de  la  Rive  (4)  analyse 
les  dernières  conclusions  de  M.  Clausius. 

((  Enfin  Clausius  remarque  »  (il  eût  fallu  ajouter  :  après 
M.  W.  Thomson  )  a  que  les  effets  thermo-électriques  n'ont 


(i)  W.  Thomson,  Philosophîcal  Magazincy  4®  série,  t.  lll,  p.  529. 

(2)  W,  TnoMSON,  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences^  l.  XXXIX, 
p.  1 16  (juillet  1854). 

(3)  Clausius,  Annales  de  Poggendorffj  t.  XC,  no  12. 

(4)  De  la  Rive,  Traité  d' Électricité ^  t.  II,  p.  5o.  Nous  nous  permettrons  à 
ce  sujet  de  signalera  M.  de  la  Rive  Tomission  du  nom  de  M.  W.  Thom- 
son, que  M.  Clausius  cite,  et  de  son  expérience,  une  des  plus  capitales  de  la 
ihermo- électricité. 
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pas  lieu  seulement  au  point  de  contact  des  diverses  sub- 
stances, mais  qu'un  courant  électrique  produit  des  effets 
différents  dans  un  même  métal,  suivant  quMl  marche  du 
chaud  au  froid  ou  du  froid  au  chaud;  ce  qui  revient  a  dire 
que  dans  Tintérieur  d'un  même  métal  dont  les  diverses 
parties  se  trouvent  être  à  des  températures  différentes,  la 
chaleur  a  la  tendance  de  pousser  Télectricité  dans  une  direc- 
tion déterminée  aussi  bien  que  dans  deux  métaux  en  con- 
tact. Ajoutons  qu'il  considère  bien,  comme  nous  Tavons 
fait  nous-même,  la  manifestation  de  l'état  électrique  dans 
l'intérieur  d'un  même  métal,  non  comme  un  effet  direct, 
mais  seulement  comme  un  effet  secondaire  de  la  différence 
des  températures,  c'est-à-dire  comme  le  résultat  du  chan- 
gement produit  par  la  chaleur  dans  l'état  moléculaire.  II 
rappelle  en  faveur  de  cette  opinion  et  les  expériences  de 
Magnus  et  celles  qui  démontrent  que  les  courants  thermo- 
électriques  qu'on  détermine  dans  un  barreau  d'un  seul 
métal  sont  dus  à  des  différences  de  cristallisation  dans  son 
intérieur.  » 

39.  M.  W.  Thomson  a  résumé  ses  travaux  sur  la  ther- 
mo-électricité dans  un  Mémoire  que  j'ai  déjà  eu  l'occasion 
de  rappeler  et  dont  M.  Verdet  a  donné  dans  ces  Annales 
un  extrait  de  la  plus  grande  lucidité  (i).  Tout  en  y  ren- 
voyant le  lecteur,  je  vais  en  citer  quelques  passages  : 

«  Lorsqu'un  courant  électrique  se  produit  dans  un  ci  roui  i 
composé  de  deux  métaux  dont  les  soudures  sont  inégalement 
échauffées^  il  tend  à  réchauffer  la  soudure  froide  et  à  re- 
froidir la  soudure  chaude.  Par  conséquent  la  production  du 
courant  est  accompagnée  à  la  soudure  chaude  d'une  absorp- 
tion incessante  de  chaleur  qui  doit  être  en  quelque  sorte 
alimentée  par  la  source  employé  à  échauffer  la  soudure,  et 
c'est  la  chaleur  absorbée  en  ce  point  qu'on  peut  considérer 
comme  la  cause  de  tous  les  effets  thermiques,  mécaniques 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  t.  LIV,  p.  io5. 


(  234) 

OU  autres  5  que  le  courant  thermo-électrique  est  susceptible 
de '.produire,  w 

C'est  là,  comme  on  le  voit,  Fidée que  M.  E.  Becquerel  avait 
puisée  dans  ses  propres  observations.  M.  W.  Thomson 
trouve  que  ce  point  de  départ  n'est  pas  suffisant  pour  asseoir 
une  théorie  complète  des  phénomènes  thermo-électriques.  Il 
arrive  à  cette  conclusion,  que  l'intensité  des  courants  ther- 
mo-électriques devrait  varier  avec  la  différence  des  tempé- 
ratures des  soudures  suivant  une  loi  indépendante  de  la 
nature  des  métaux,  ce  qui  est  manifestement  contraire  à 
l'expérience. 

((  L'expérience  de  Peltier  »,   est-il  dit  dans  l'analyse 
faite  par  M.  Verdet,  «  ne  fournit  donc  pas  une  base  suffi- 
sante à  la  théorie  des  courants  thermo-électriques,  et  il 
est  nécessaire  d'y  joindre  un  second  principe  qui  se  déduit 
d'un  autre  fait  expérimental  bien  connu,  l'inversion  des 
courants  thermo-électriques  résultant  dans  certains  cas  de 
la  simple  élévation  de  température  de  la  soudure  chaude. 
Considérons  en  effet  un  circuit  fer  et  cuivre  dont  on  main- 
tient l'une  des  soudures  à  une  température  constante,  en 
élevant  graduellement  la  température  de  l'autre  :  le  courant 
électrique  augmente  d'abord  d'intensité,  puis  atteint  un 
maximum,  décroît  et  change  de  signe  en  passant  par  zéro. 
Il  suit  de  là  que  la  force  électromotrice  dont  la  soudure 
chaude  est  le  siège  change  elle-même  de  signe  en  passant 
par  zéro  à  une  certaine  température  5  à  cette  température 
les  deux  métaux  sont  au  point  de  vue  thermo-électrique, 
neutres  l'un  par  rapport  à  l'autre,  et  par  conséquent  le 
courant  électrique  en  traversant  la  soudure  chaude  ne  pro- 
duit aucune  absorption  ni  aucun  dégagement  de  chaleur. 
Dans  tout  le  reste  du  circuit,  et  particulièrement  à  la  sou- 
dure froide,  le  courant   produit  un  dégagement  de  cha- 
leur. Il  semble  donc  qu'il  n'y  ait  dans   le  circuit   qu'un 
dégagement  de  chaleur  sans  absorption  équivalente,  et  la 
production  du  courant  thermo-électrique  paraît  incompré- 
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hensible.  Pour  échapper  à  cette  contradiction,  il  faut  né- 
cessairement admettre  avec  M.  W.  Thomson  qu'il  y  a  ab- 
sorption de  chaleur  résultant  de  ce  que  le  courant  traverse 
desfilsdontla  température  n'est  pas  uniforme,  etc..  L'ex- 
périence seule  peut  apprendre  si  l'absorption  de  chaleur 
a  lieu  quand  le  courant  est  dirigé  des  points  les  plus  chauds 
sur  les  points  les  plus  froids,  ou  dans  le  cas  contraire,  w 

40.  On  peut  voir  dans  le  Mémoire  cité  comment  M.  W. 
Thomsoii  a  vérifié  directement  son  principe.  Il  a  trouvé 
que  dans  le  platine  et  dans  le  fer  le  courant  électrique  tend 
à  produire  de  la  chaleur  quand  il  passe  d'un  point  froid  à 
un  point  chaud,  et  à  produire  du  froid  dans  le  cas  inverse  5 
le  contraire  a  lieu  pour  le  cuivre.  Ces  trois  métaux  sont 
les  seuls  sur  lesquels  il  ait  opéré  directement^  il  n'a  d'ail- 
leurs observé  que  le  sens  des  effets  sans  chercher  à  les 
mesurer,  même  comparativement. 

Tel  est  le  phénomène  auquel  M.  W.  Thomson  a  donné 
le  nom  de  transport  électrique  de  la  chaleur, 

V. 

Etablissement  d*un  noui^eau  théorème  d^ électricité  ther- 
mo-dynamique, —  Son  application  aux  phénomènes 
thermo-électriques . 

41.  La  considération  de  l'ensemble  des  effets  thermo- 
dynamiques de  l'électricité  m'a  amené  à  formuler  la  propo- 
sition que  voici  : 

Lorsque  dans  un  circuit  il  se  produit  des  absorptions  ou 
des  dégagements  de  chaleur  qui  sont  proportionnels  à 
Vintensité  du  courant  qui  parcourt  ce  circuit,  et  qui  par 
conséquent  changent  de  signe  a^ec  le  sens  de  ce  courant ^ 
ces  effets  correspondent  proportionnellement  à  des  forces 
électromotrices  factorisées  ou  vaincues ^  et  qui  ont  évidem- 
ment pour  sièges  les  points  oii  se  manifestent  ces  absorp- 
tions ou  ces  dégagements  de  chaleur. 

Concevons,  pour  simplifier  les  énoncés,  un  circuit  dans 
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lequel  le  courant  d'origine  quelconque  ne  produise  que  des 
effets  thermiques  proprement  dits  (s'il  yen  avait  d'autres, 
on  les  transformerait  en  effets  thermiques  équivalents)*,  la 
somme  algébrique  de  ces  effets  thermiques  pendant  im 
temps  quelconque  doit  être  égale  à  zéro,  sans  quoi  il  y  au- 
rait à  chaque  instant  création  ou  destruction  de  chaleur. 

Or,  l'expérience  nous  montre  que  tous  les  effets  ther- 
miques produits  par  le  passage  d'un  courant  sont  de  deux 
genres  :  les  uns  proportionnels  aux  résistances  des  diverses 
parties  du  circuit  et  au  carré  de  l'intensité  du  courant,  les 
autres  indépendants  de  ces  résistances  et  proportionnels  à 
la  première  puissance  de  l'intensité. 

Nous  sommes  donc  amenés  à  écrire  que,  pour  un  temps 
quelconque  ?, 

r  étant  le  symbole  des  résistances  et  m  celui  des  coeflicients 
qui  expriment  les  nombres  de  calories  dégagées  ou  absorbées 
en  divers  points  du  circuit  lorsque  i'=:  i  et  ^  ==  i,  et  K  un 
certain  coefficient  (i). 

Mais  rexpérience  nous  a  appris  que  des  deux  membres 
de  Tégalilé  précédente  le  premier  est  essentiellement  posi- 
tif ^  on  devra  donc  avoir  dans  tous  les  cas 

Si  maintenant  nous  supprimons  le  facteur  /7  commun  aux 

deux  membres  et  que  nous  remarquions  que  d'après  les  lois 

connues  le  facteur  i  qui  reste  dans  le  premier  membre  est 

2  A 
égal  à  — î  A  étant  le  symbole  des  forces  électromotrices, 


(i)  Pai  cherché  à  démontrer  à  priori  dans  une  autre  publicaiion  (An- 
nales de  Chimie  et  de  Physique^  4*  série,  t.  VI,  p.  86)  que  le  cocflicient  K 
était  un  coefficient  absolu  qui  ne  dépendait  par  conséquent  que  du  choix 
des  unités  ;  c^est  ce  qui  nous  permet  de  faire  sortir  le  coefficient  K  du 
signe  1. 
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il  vient 

K.2r =1  -—Im 

OU  enfiu 

K.2  A=  —  Iw, 


•  • 


ce  qui  exige  qu  on  ait 


/w'  /w" 


A  /  ___  A  " 

si  nous  convenons  que  A  positif  donne  lieu  à  /  positif, 
comme  aussi  m  est  positif  lorsqu'il  y  a  dégagement  de  cha- 
leur, le  théorème  est  justifié. 

42.  Je  développerai  dans  une  autre  publication  ses  con- 
séquences relatives  aux  courants  hydro-électriques,  pour  ne 
m'occuper  ici  que  de  son  application  aux  courants  thermo- 
électriques. 

Peitier  a  découvert  que  lorsqu'un  courant  électrique 
passe  d'un  métal  dans  un  autre,  il  y  a  aux  points  de  jonction 
des  effets  thermiques  qui  changent  de  signe  avec  le  sens  du 
courant. 

Comme  nous  Pavons  aussi  rappelé  plus  haut,  M.  Edm. 
Becquerel  a  remarqué  qu'il  existe  un  rapport  entre  le  sens 
du  courant  qui  produit  réchauffement  d*un  point  de  jonc- 
tion et  celui  du  courant  thermo-électrique  auquel  donne 
lieu  l'application  de  la  chaleur  en  ce  point.  Les  sens  de  ces 
deux  courants  sont  inverses. 

D'un  autre  côté,  M.  Frankenheim  a  annoncé  que  les  effets 
thermiques  en  ces  points  de  jonction  sont  proportionnels  à 
l'intensité  du  courant  et  aussi  aux  pouvoirsthermo-élec- 
triques  des  couples  que  forment  les  métaux  considérés. 

On  peut  donc  regarder,  sinon  comme  avéré,  au  moins 
comme  bien  probable^  que  dans  un  circuit,  bismuth  et  an- 
timoine par  exemple,  le  courant  qui  y  circule  refroidit  la 
soudure  chaude  et  échauffe  la  soudure  froide  proportion- 
nellement à  son  intensité-,  notre  théorème  est  donc  appli- 
cable, et  nous  devons  rigoureusement  conclure  qu  deux 
forces  électromotrices  contraires   existent  à  chacune  des 
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deux  soudures  ;  nous  allons  de  plus  trouver  le  moyen  de 
les  mesurer  individuellement. 

Lorsqu'il  y  a  courant,  ces  deux  forces  électromotrîces  (si 
elles  existent  seules  dans  le  circuit)  ne  doivent  pas  être  • 
égales,  autrement  dit,  au  point  de  jonction  de  deux  con- 
ducteurs hétérogènes  il  y  a  une  force  électromotrice  quî 
doit  être  fonction  de  la  température.  Mais  si  la  force  élec- 
tromotrice d'une  jonction  est  fonction  de  la  température,  il 
devra,  d'après  notre  théorème,  en  être  de  même  de  l'eflfet 
calorifique  d'un  courant  électrique  traversant  cette  jonction. 
C'est  une  question  que  nous  verrons  l'expérience  résoudre 
affirmativement  ci-après. 

43.  Ainsi  il  y  a  des  forces  électromotrices  aux  jonctions; 
elles  sont  variables  avec  la  température  :  si  le  sens  de  cette 
variation  est  convenable,  elles  pourront  être  suffisantes 
pour  expliquer  les  courants  thermo-électriques,  mais  il  ne 
s'ensuivra  pas  qu'elles  concourent  nécessairement  seules 
à  leur  production. 

Considérons,  pour  fixer  les  idées,  un  circuit  cuivre-bis- 
muth [fig*  21 ,  PL  II)  :  l'expérience  montre  que  le  courant 
produit  dans  ce  circuit  est  dirigé  comme  l'indique  la  figure; 
il  tend  à  refroidir  la  soudurechaude  et  à  réchauffer  la  soudure 
froide  \  par  conséquent  il  y  doit  avoir  à  la  soudure  chaude 
une  force  électromotrice  plus  grande  que  celle  inverse  qui 
existe  à  la  soudure  froide  (j'ai  désigné  sur  la  figure  ces  forces 
électromotrices  par  de  petites  flèches  non  empennées. 

En  appelant  A^   et  A^    les  forces  électromotrices  à  la 

soudure  chaude  et  à  la  soudure  froide,  m.  et  nir^   les  effets 

thermiques  à  ces  soudures^  on  devra  avoir  entre  ces  quan- 
tités pendant  le  temps  i  et  pour  l'intensité  i,  d'après  les 
lois  expérimentales  rappelées, 

-{"'o-"'e.)-^{\-\)' 
Si  rexpérience  montre,  ce  qui  a  lieu  en  effet,  que  m^   est 
plus  grand  que  7n   ,  il  pourra  donc  être  satisfait  à  l'exprès- 
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sîon  du  théorème  qui  est 

et  la  couditioii  qui  pourra  faire  reconnaître  si  les  forces  A . 
et  A^  existent  seules  dans  le  circuit  sera  que  la  différence 
A^  —  A^  des  forces  électromotrices  conclue  de  cette  rela- 
tion soit  d'accord  avec  le  résultat  de  l'observation  directe 
de  la  force  électromotrice  résultante  du  couple  considéré 
entre  les  mêmes  températures. 

44,  Nous  allons  montrer  que,  en  vertu  de  notre  théo- 
rème, le  fait  signalé  par  M.  W.  Thomson  implique  l'exis- 
tence de  forces  électromotrices  différentes  de  celles  que 
nous  venons  de  considérer  ^  mais  auparavant  je  demanderai 
la  permission  de  discuter  brièvement  les  idées  qui  ont 
rendu  nécessaire  à  l'esprit  du  savant  anglais  l'intervention 
de  son  nouveau  principe. 

Voici  comment  il  s'exprime  lui-même  dans  son  premier 
Mémoire  sur  ce  sujet  (i)  :  «Lorsqu'un  courant  électrique 
parcourt  un  barreau  de  fer,  en  marchant  de  Tune  des 
extrémités,  qui  est  maintenue  à  la  température  de  240  de- 
grés centigrades  environ,  vers  l'autre  extrémité,  qui  est 
maintenue  froide,  le  reste  du  circuit  étant  formé  par  du 
cuivre,  il  se  dégage  de  la  chaleur  à  la  jonction  froide  du 
cuivre  et  du  fer,  et  comme  il  n'y  a  ni  absorption  ni  dé- 
gagement de  chaleur  à  la  jonction  chaude,  il  faut  qu'une 
certaine  quantité  de  chaleur  soit  absorbée  dans  le  reste 
du  circuit.  » 

Je  ne  puis  trouver  exact  le  raisonnement  de  M.  W.  Thom- 
son, car  il  reviendrait  à  admettre,  d'après  ma  théorie, 
qu'à  une  certaine  température  qui  serait  de  240  degrés,  il 
n'y  aurait  aucune  force  électromotrice  à  la  jonction  fer- 
cuivre  ;  or,  pour  que  le  courant  fourni  par  le  couple  thermo- 
électrique  fer-cuivre  s'annule,  il  suflSt  simplement  que  les 

(i)  W.  TuoMsON,  Philosophical  Magazine,  3*  série,  t.  Ill,  p.  Sag  et  suiv. 
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forces  électromotrices  aux  deux  soudures  se  trouvent  être 
égales,  et  comme  la  disposition  du  circuit  est  telle  qu'elles 
agissent  en  sens  contraire,  elles  devront  s'entre-délruire. 
Avant  et  après  ce  moment  Tintensité  du  courant  sera  po- 
sitive, puis  négative,  sans  qu'il  y  ait  besoin  dMmaginer  que 
la  force  électromotrice  d'une  des  jonctions  passe  par  zéro. 
Car  il  faut  bien  remarquer  que  la  supposition  faîte  par  l'il- 
lustre physicien  anglais  qu'à  240  degrés  il  n'y  a  ni  dégage- 
ment ni  absorption  de  chaleur  entre  le  fer  et  le  cuivre  est 
toute  gratuite. 

Voici  comment,  d'après  mes  idées,  il  faudrait  analyser 
le  phénomène,  dans  la  supposition  qu'il  n'existe  pas  d'autres 
forces  électromotrices  que  celles  des  jonctions.  Concevons 
un  circuit  fer-cuivre,  la  soudure  froide  étant  à  zéro  pour 
fixer  les  idées.  Lorsque  la  soudure  chaude  est  à  une  tem- 
pérature inférieure  à  celle  de  l'inversion,  il  y  a  courant  dans 
le  sens  indiqué  par  les  flèches^  l'expérience  montre  que  la 
soudure  froide  est  réchauffée  et  que  par  conséquent  la  sou- 
dure chaude  est  refroidie-  J'en  conclus  que  la  soudure 
chaude  est  alors  le  siège  d'une  force  élecîromotrice  plus 
grande  que  la  soudure  froide-,  le  courant  a  lieu  en  vertu  de 
la  prédominance  de  Tune  sur  l'autre.  A  la  température  de 
l'inversion,  ces  deux  forces  électromolrices  se  trouveraient 
égales;  elles  seraient  directement  opposées,  il  n'y  a  plus  de 
courant.  Au  delà,   la  force  électromotrice  de  la  soudure 
chaude  diminuant,  celle  de  la  soudure  froide  l'emporterait 
alors,  le  courant  change  de  sens.  Mais  alors   la  soudure 
froide,  au  lieu  d'être  réchauffée,  est  refroidie,  et  c'est  la 
soudure  chaude  qui  est  réchauffée  ;  de  telle  sorte  que  c'est  l.i 
chaleur  enlevée  à  la  soudure  froide  qui  deviendrait  l'équi- 
valent de  la  chaleur  qui  réchauffe  la  soudure  chaude  et  de 
celle  qui  se  dégage  dans  le  circuit  proportionnellement  au 
carré  de  l'intensité  du  courant. 

45.  La  seule  difficulté  qu'il  puisse  y  avoir  en  ceci  au 
point  de  vue  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur,  c'est 
qu'on  verrait  là  le  passage  d'une  certaine  quantité  de  cha- 
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leur  d'un  corps  relalivcmcnl  froid  à  un  autre  relativement 
chaud. 

Maïs  rîen  ne  prouve  à  priori  qu'on  doive  réellement  ici 
appliquer  le  principe  qui  déclare  impossible  un  tel  mouve- 
ment de  la  chaleur.  En  effet,  il  ne  saurait  y  avoir  de  courant 
ihermo -électrique  sans  des  inégalités  de  température  entre 
les  divers  points  d'un  système  conducteur,  par  conséquent 
sans  que,  par  l'effet  de  la  conductibilité  de  ce  système  pour 
la  chaleur,  il  en  passe  des  parties  les  plus  chaudes  aux  plus 
froides  ;  si  donc  la  quantité  de  chaleur  ainsi  transmise  à  ces 
parties  par  conductibilité  est  plus  grande  que  celle  que  le 
courant  pourrait  leur  enlever  dans  le  cas  qui  nous  occupe, 
l'effet  total  satisfera  bien  au  principe  susénoncé.  Je  ne  pense 
pas  que  dans  Tëtat  actuel  de  la  science  on  puisse  prouver  à 
^r/on  qu'il  n'en  sera  pas  toujours  ainsi,  ou  même  expéri- 
mentalement qu'il  est  des  cas  dans  lesquels  cela  n'a  pas  lieu* 

La  conclusion  de  cette  discussion  est  donc  que  je  ne  vois 
dans  le  fait  de  l'inversion  de  certains  courants  thermo- 
ëlcctriques  rien  qui  rende  inêvitabUi  un  nouveau  prin- 
cipe, ni  rien  qui  le  rende  inacceptable.  C'est  à  l'expérience 
Si  vérifier  l'existence  de  celui  que  M.  W.  Thomson  a  mis 
en  évidence. 

46.  Avant  de  quitter  ces  considérations  générales,  je 
'vais  montrer  quelle  serait,  d'après   moi,   Tinterprétalion 
c3u  phénomène  découvert  par  M.  W.  Thomson.  D'après 
le  savant   anglais,  venons-nous  de   dire,    lorsqu'un  cou- 
rant électrique  circule  dans  un  conducteur  d'une  partie 
chaude  à  une  autre  froide,  il  y  a,  suivant  la  nature  de  ce 
conducteur,  dégagement  ou  absorption  de  chaleur.  En  ad- 
nnettant  que  ces  effets  soient  proportionnels  à  la  première 
puissance  de  l'intensité  du  courant  (comme  on  verra  ci-après 
que  je  l'ai  vérifié),  il  faut  en  conclure,  d'après  notre  prin- 
^ïpe,  qu'entre  un  élément  du  conducteur  considéré  et  l'élé- 
'^etit   infiniment  voisin,    qui   est  par  conséquent    d'une 
température  infiniment  peu   différente,  il  y  a  une   force 

^nn.  de  Chim,  et  de  Phjrs.,  4»  série,  t.  X.  (Févrior  \%^\-^  .^  ^^ 


(    242    ) 

éleclromotrîce  fonciion  de  la  température  moyenne  de  ces 
deux  éléments,  et  quî  est  peut-être  proportionnelle  à  la 
différence  infiniment  petite  de  ces  deux  températures. 

Soit  Â  cette  fonction  pour  un  barreau  d'antimoine  : 
lorsqu'on  maintiendra  les  extrémités  d'un  barreau  d'an- 
timoine à  des  températures  t  et  t^,  on  donnera  nais- 
sance de  ce  chef  à  une  force  électromotrice  représentée 

par  I  Kdt-^  un  barreau  de  bismuth  placé  dans  les  mêmes 
conditions  donnerait    /     B  Jf.  Si  on  réunit  ces  deux  bar- 


ait    / 


reauxde  manière  à  former  un  couple,  le  système  des  forces 
électromotrîces  existant  d'autre  part  dans  ce  système  s'ac- 
croitra  de  la  force  électromotrice 


'(A  — B)e/f. 


La  somme  des  autres  forces  électromotrices  pourrait 
d'ailleurs  être  nulle  pour  une  certaine  valeur  des  tempéra- 
tures des  points  de  jonction  ou  même  pour  toute  tempéra- 
ture, et  on  concevrait  que  l'espèce  de  forces  électromotrices 
dont  il  vient  d'être  question  pourrait  suffire  à  expliquer 
tous  les  phénomènes  de  chaleur  dont  le  circuit  est  le  siège. 

47.  On  voit  en  résumé  que  c'est  à  l'expérience  à  décider  : 

1°  Si  les  effets  de  chaleur  aux  jonctions  (que  pour 
abréger  j'appellerai  dorénavant  effets  Peltier)  sont  pour 
deux  mêmes  métaux  variables  avec  la  température. 

Dans  le  cas  où  cela  aurait  lieu,  il  y  aurait  à  examiner  si 
la  différence  de  ces  effets  à  deux  températures  déterminées 
est  bien  proportionnelle  à  l'intensité  du  courant  fourni 
par  ces  deux  mêmes  métaux  entre  les  mêmes  températures. 

2°  Si  l'effet  Thomson  existe  ou  non*,  et  dans  le  cas  de 
l'affirmative,  quelle  est  la  part,  dans  les  phénomènes  thermo- 
électriques, de  la  force  électromotrice  dont  il  révèle  l'exis- 
tence. 
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Èi^aluation  des  forces  éleclromotn'ces  qui  existent  aux 
jonctions  de  divers  couples  de  métaux,  —  Elles  varient 
avec  la  température, 

48.  Avant  de  rechercher  expérimentalement  sî  les  forets 
électromotrices  qui  existent  aux  jonctions  de  deux  métaux 
hétérogènes  sont  variables  ou  non  avec  la  température,  il 
est  naturel  de  se  demander  si  ou  ne  pourrait  pas  arriver  à 
une  évaluation  absolue  de  ces  forces  électromotrices.  La 
proposition  établie  ci-dessus  nous  en  fournit  le  moyen. 

Nous  avons  trouvé  qu'à  chaque  force  électromotrice 
existant  dans  un  circuit  correspondaient  pendant  Tunité 
de  temps,  et  pour  l'unité  d'iutensité  du  courant,  des  effets 
thermiques  proportionnels. 

Soient  m'  et  m"  les  quantités  de  chaleur  dégagées  dans 
ces  conditions  aux  sièges  des  forces  électromotrices  A'  et  A'', 
on  aura,  d'après  cela 

il  nous  sera  donc  facile  de  comparer  ces  forces  électromo- 
trices entre  elles-,  mais  on  pourra  aussi  les  comparer  aux 
forces  électromotrices  des  piles  hydro-électriques. 

Prenons  pour  terme  de  comparaison  l'élément  à  sulfate 
de  cuivre  (dit  de  Daniell),  dans  lequel  le  dégagement  d'é- 
lectricité est  dû  à  la  substitution  du  zinc  au  cuivre  dans  le 
sulfate  de  cuivre.  L'expérience  montre  que  pour  cet  élément 
toute  la  chaleur  provenant  de  la  substitution  d'un  équi- 
valent de  zinc  à  un  équivalent  de  cuivre  (que  Ton  peut 
calculer  d'après  les  expériences  de  Favre  et  Silbermann) 
se  retrouve  à  peu  près  exactement  dans  le  circuit,  autre- 
ment dit,  que  la  chaleur  chimique  et  la  chaleur  voltaïque 
sont  dans  cet  élément  sensiblement  égales.  Le  passage  du 
courant  a  donc  pour  effet  d'absorber  dans  l'élément,  siège 
de  la  force  électromolrice,  toute  cette  quantité  de  chaleur 
que   nous    prendrons    égale    à    aSôoo  en    nombre   rond 
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[moyenne  enlre  les  nombres  trouvés  pour  la  chaleur  chi- 
mique et  la  chaleur  vol  laïque  (i)]. 

Si  donc  A  représente  la  force  éleciromotrice  du  couple 
à  sulfate  de  cuivre,  et  que  le  courant  dont  je  prends  Tin- 
tensité  pour  unité  réduise  p  grammes  de  cuivre  pendant 
l'unité  de  temps  (la  minute),  nous  aurons,  d'après  ce  qui 
précède,  et  en  appliquant  la  loi  de  Faraday, 

k'  _  m' 

236oo.  .y       ^ 
il, 73 

31,73  étant  l'équivalent  du  cuivre,  car  le  nombre  :236oose 

rapporte  à  un  équivalent  de  zinc,  celui  de  l'hydrogène  étant 

1  gramme. 

Dans  tout  ce  Mémoire,  j'ai  pris  pour  unité  d'intensité 

celle  qui  produirait  sur  ma  boussole  de  sinus  une  déviation 

de  90  degrés.  Des  expériences  faites  avec  un  voltamètre  à 

sulfate  de  cuivre  dans  lequel  plongeait  une  lame  de  platine 

deplusieursdécimètres  carrés  de  surface,  ont  montré  qu'une 

telle  intensité  donnerait  un  dépôt  de  cuivre  de  i^'^,3i4  p^r 

minute.  11  faut  donc  faire  p=.  i^^^'6\/\^  et  on  a  alors 

23600  --  o , 04 14 •  23Goo  =  977  calorios. 


31,73 

49.   J'ai  mesuré  l'effet  Pellier  lois  du  passage  d'un  cou* 
rant  du  cuivre  rouge  à  un  certain  nombre  de  métaux.  Pre-- 
nons  pour  exemple  le  couple  cuivre-bismuth. 

Je  formais  une  sorte  de  fer  à  cheval  avec  deux  barreau^ 
de  bismuth  rectangulaires,  exactement  de  même  longueur^ 
de  même  section  et  de  même  poids,  reliés  à  leur  partie  supé- 
rieure par  une  traverse  du  même  métal  soudée  à  chacun 
d'eux.  A  chacune  des  extrémités  inférieures  sont  soudées  des 


(i)  J'emprunte  ces  nombres  au  Mémoire  de  M.  R;iouU  [Annales  deChimie 
cl  de  Phjrslcjufiy  4®  série,  l.  IV.  p.  /joo). 

Quant  à  la  connexion  enlre  les  forces  éîeclromolrices  et  les  chaleurs 
chimiques,  il  est  bon  de  rappeler  qu'elle  a  été  établie  dès  i85i  par 
I\l.  \V.  Thomson  dans  son  ÎMcmoire  in(ilulo  :  «  On  the  mecanical  Theorv 
of  eîcclroîysis  »  'Pltilosop'iical  Magazine,  dec.  iS5i). 
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lames  de  cuivre  rouge  aussi  identiques  que  possible  ;  ce  sont 
ces  lames  qui  établissent  la  communication  avec  la  pile. 
Les  deux  branches  verticales  de  ce  fer  à  cheval  plongent 
chacune,  comme  l'indique  \^fig.  26,  PL  III ^  dans  un  calo- 
rimètre eu  cuivre  doré,  contenant  120  grammes  d'eau; 
ces  calorimètres  sont  supportés  par  de  petites  pointes  de 
bois,  entourés  d'une  enceinte  de  fer-blanc  poli,  et  munis 
d'un  couvercle  et  d'un  agitateur.  Dans  chacun  d'eux  plonge 
un  thermomètre  divisé  en  dixièmes  de  degré  5  l'intervalle 
entre  deux  traits  étant  environ  i  millimètre,  on  apprécie 
aisément  à  vue  le  centième  de  degré. 

50.  Tant  pour  la  commodité  de  l'opération  que  pour  la 
rigueur  des  résultats,  il  est  important,  comme  il  va  être  ex- 
pliqué tout  à  l'heure,  de  conserver  au  courant  une  intensité 
parfaitement  constante.  J'y  parvenais  facilement  par  la 
disposition  que  voici  : 

Ma  pile  (même  figure)  se  compose  de  deux  grands  élé- 
ments de  Bunsen,  formés  par  deux  baquets  de  grès  de  forme 
allongée,  contenant  l'eau  acidulée,  et  dans  chacun  desquels 
plongent  trois  zincs,  trois  diaphragmes  pour  l'acide  nitrique 
et  trois  charbons.  Les  zincs  de  chaque  baquet  sont  associés 
en  surface,  de  même  pour  les  charbons.  Le  but  de  cette  dis- 
position est  de  diminuer  autant  que  possible  la  résistance 
intérieure  des  éléments,  laquelle  est  toujours  moindre  ainsi 
que  si  on  employait  un  seul  grand  élément  de  même  sur- 
face que  les  trois  dont  il  s'agit,  car  l'épaisseur  et  le  diamètre 
sont  beaucoup  plus  considérables  pour    les  grands  dia- 
phragmes que  pour  les  petits;  en  même  temps  on  augmente 
ainsi  la  quantité  des  liquides  dont  la  composition  varie  alors 
l>eaucoup  moins  rapidement  que  dans  les  petits  éléments. 

Pour  arriver  à  rendre  tout  à  fait  constant  le  courant,  je 
suspends  chaque  système  de  trois  charbons  par  une  vis  en 
l^ronzed'un  pas  un  peu  rapide;  en  tournant  l'écrou  de  cette 
Vis  on  fait  monter  ou  descendre  les  charbons  de  manière 
*  régler  la  quantité  dont  ils  sont  immergés.  Toutes  les 
^^ogt  ou  trente  secondes  on   donne  à  cet  écr'ou   un  très- 
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léger  mouvemenl ,  de  manière  à  ramener  à  une  position 
déterminée  Taiguille  d'une  excellente  boussole  des  sinus 
accusant  nettement  la  minute  (i). 

Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  le  courant  entre  par 
la  droite  ;  dans  le  calorîmèlre  de  droite  le  courant  passe 
alors  du  cuivre  au  bismuth ,  il  y  a  échauffement  ',  dans  le  ca- 
lorimètre de  gauche  il  passe  du  bismuth  au  cuivre,  il  y  a 
refroidissement.  Mais,  en  outre,  chaque  calorimètre  s'é- 
chauffe d'une  certaine  quantité  proportionnelle  à  la  résis- 
tance des  conducteurs  qui  y  sont  plongés  ;  toutes  les  pré- 
cautions ont  été  prises  pour  que  cette  quantité  de  chaleur 
soit  la  même  dans  chacun  d'eux.  Cependant  il  est  rare 
que  ce  résultat  soit  absolument  atteint;  il  y  a  le  plus 
souvent  une  légère  inégalité  entre  les  résistances  des  deux 
branches  du  couple.  S'il  n'y  avait  pas  de  différence  entre 
les  échauffements  dus  à  cette  cause ,  la  différence  des  ac- 
croissements de  température  des  deux  calorimètres  mesu- 
rerait (à  part  les  pertes  par  rayonnement  ou  commu- 
nication) le  double  de  l'effet  Peltier.  Pour  éliminer  cette 
différence,  on  fait  passer  le  courant  en  sens  inverse  pen- 
dant le  même  temps  que  la  première  fois,  et  avec  la  même 
intensité  5  la  somme  des  différences  des  échauffements  des 
calorimètres  au  bout  de  chacune  de  ces  deux  périodes  donne 
quatre  fois  l'effet  thermique  que  l'on  veut  mesurer. 

51 .   Je  vais  rapporter  comme  exemple  les  résultats  d'unc 
détermination  sur  le  couple  cuivre-bismuth  pur. 

L'intensité  du  courant  était  0,376. 

Première  période  de  quinze  minutes. 
Thermomètre  de  gauche.  Thermomètre  de  droite. 

Avant  le  passage  da  courant.  25o,3o.     Avant  le  passage  du  courant.  25o,3 
Au  bout  de  quinze  minutes.   270^3-,     Au  bout  de  quinze  minutes.  28*», 

Seconde  période  de  quinze  minutes. 
Avant  le  passage  du  courant.  270,38.     Avant  le  passage  du  courant.  28°,; 
Au  bout  de  quinze  minutes.   300,99.     Au  bout  de  quinze  minutes.   3oo,4i    ^ 


(i)  Voir  la  description  de  celte  boussole,    Annales  du  Conservatoire  de^ 
Arts  et  Métiers j  t.  ïï,  p.  4«C. 


(  M7  ) 
Il  résulte  de  ces  chifTresque  pendant  la  première  période 
le  thermomètre  de  droite  a  gagné  3**, 49»  et  celui  de  gau- 
che a**,07  seulement.  On  en  conclut  qu'il  y  a  dégagement 
de  chaleur  quand  le  courant  passe  du  cuivre  au  bismuth. 
Appelons  [i  ce  dégagement  pour  le  temps  de  Fexpérience 
et  pour  Tintensité  actuelle  5  appelons  r^  et  r^  les  réchauf- 
fements Yoltaïques  des  branches  de  droite  et  de  gauche  du 
couple  sur  lequel  nous  opérons,  on  a  : 

rd  —  r^-i-  2p=:  3°,49  —  2°,07  =  iS4^' 

Pendant  la  seconde  période,  le  courant  passani  en  sens 
inverse,  le  thermomètre  de  gauche  a  gagné  3°,6i^  et  celui 
de  droite  i^,63  ;  on  a  alors 

r^—  rj-h  2pt  =:  3«,6i  —  I*»,63  =  1^98. 

On  conclut  finalement 

4pi  =  3%4o,     d*où     p  =  o«,85. 

Des  expériences  préliminaires  ont  montré  que  la  correc- 
tion due  au  refroidissement  et  aux  autres  causes  pouvait 
être  portée  à  o°,o6  5  alors 

|A  coiTigé=  o**,9i. 

Tel  est  l'échauQement  moyen  d'un  des  calorimètres  pen- 
dant quinze  minutes.  Chacun  d'eux  vaut  en  eau  i24^',55 
il  faut  y  ajouter  la  moitié  du  couple  cuivre-bismuth  que 
nous  estimons  en  eau  7^^, 5,  ce  qui  fait  pour  la  masse  totale 
échauffée  réduite  en  eau  i32  grammes.  Il  y  a  donc  eu 
pendant  les  quinze  minutes  132.0,91  =  120*^*^,12  de  dé- 
gagées, et  par  minute  8  calories  *,  le  nombre  de  calories 
ijui  seraient  dégagées  pendant  une  minute  par  l'intensité  i 

sera  donc  — 5-^  =:  2 1 ,  27. 
0,376  ' 

52.  C'est  ainsi  qu'ont  été  obtenus  les  nombres  consignés 
au  tableau  ci-après;  ces  résultats  sont  relatifs  à  une  tempé- 
rature moyenne  de  25  degrés.    • 
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(  ^49  ) 

Comme  on  le  voit,  \vs  forces  éleclromotrîces  qiiî  exis- 
tent aux  points  de  jonction  des  métaux  hétérogènes  peu- 
vent atteindre  des  valeurs  assez  considérables,  telles  que  2 
et  3  centièmes  de  la  force  électromotrice  de  rélénient  à  sul- 
fate de  cuivre 5  en  combinant  les  métaux  extrêmes,  par 
exemple  l'antimoine  et  le  bismuth  de  E.  B.;  on  attein- 
drait près  de  —  de  cette  même  unité.  Il  n'est  pas  douteux 

que  si  on  opérait  sur  des  corps  dont  les  propriétés  thermo- 
électriques fussent  plus  marquées,  tels  que  le  tellure  et  les 
sulfures  de  cuivre,  on  n'arrivât  à  des  nombres  encore  plus 
considérables. 

53.  Nous  allons  maintenant  rechercher  si  ces  forces  élec- 
Iromotrices  sont  variables  avec  la  température.  Nous  rai- 
sonnerons et  nous  opérerons  sur  le  couple  cuivre-bismuth 
de  E.  B.,  qui  donne  l'effet  Peltier  maximum  parmi  tous 
ceux  inscrits  au  tableau  ci-dessus,  et  aussi  le  courant  thermo- 
électrique  le  plus  intense. 

Or,  d'après  M.  Edm.  Becquerel  (i)  la  force  électroniotrice 
entre  o  et  100  degrés  du  couple  cuivre-bismuth  de  E.  B. 
vaut  en  nombre  rond  0,0062  de  la  force  électromotrice  du 
couple  à  sulfate  de  cuivre.  En  supposant  qu'entre  ces  li- 
mites de  température  le  courant  du  couple  en  question 
croisse  proportionnellement  à  la  différence  des  tempéra- 
tures des  deux  soudures  (ce  que  l'expérience  m'a  montré 
être  suffisamment  approché  de  la  vérité),  la  force  électro- 
motrice dudit  couple  entre  aS  et  100  degrés  serait 

A-      3  / 

0,0002  .  y    =  0,0047. 

4 

Si  celte  force  électromoirice  entre  25  et  100  degrés  est 
due  à  la  différence  de  celles  qui  existent  aux  soudures  des 
deux  métaux,  le  sens  du  courant  montre  que  celle   qui 

(1)  Edm.  Becquerel,  Annales  de  Chimie  ci  de  Physiijuc,  4*  î>(  rie,   l.   \'III, 

p.  4i3* 


(  aSo  ) 

existe  à  la  soudure  chaude  doit  être  plus  grande  que  celle 
qui  existe  à  la  soudure  froide  d'une  quantité  égale  à 
0,0047  de  la  force  électromotrice  de  l'élément  à  sulfate  de 
cuivre.  Mais  alors  les  effets  Peltier  à  100  et  à  25  degrés  de- 
vront être  entre  eux  comme 

0,0294  +0,0047 o,o34i 

0,0294  "*  0,0294' 

c'est-à-dire  à  très-peu  près  comme  ^' 

Or,  j'estime  que  l'incertitude  dans  ces  sortes  d'expé- 
riences, relativement  aux  effets  calorimétriques,  est  infé- 
rieure à  ^  du  résultat.  U  y  avait  donc  lieu  d'espérer  que 

malgré  les  nouvelles  difficultés  qu'entraîne  Tobligation 
d'opérer  à  la  température  de  100  degrés,  on  pourrait  recon- 
naître d'une  manière  certaine  l'existence  d'une  variation 

qui  devrait  atteindre  près  de  ^  de  l'effet  total. 

54.  Voici  comment  j'ai  entrepris  cette  comparaison. 

Au  lieu  des  calorimètres  à  eau  des  expériences  précé- 
dentes, je  me  suis  servi  de  deux  calorimètres  en  tôle  d'acier 
polie  extérieurement,  renfermant  chacun  2  kilogrammes 
de  mercure.  Ces  deux  calorimètres  étaient  installés  sur 
une  petite  planchette  placée  au  fond  d'une  étuve  repré- 
sentée^g.  23,  PI,  IL  Pour  assurer  autant  que  possible  l'uni- 
formité de  la  température,  cette  étuve  est  fermée  à  sa  par- 
tie supérieure  par  un  couvercle  en  laiton  s'appliquant  par 
une  large  surface  sur  le  fond  supérieur  de  la  double  enve- 
loppe de  Tétuve.  Intérieurement,  ce  couvercle  est  doublé 
d'une  plaque  de  caoutchouc  durci  sur  laquelle  est  collée  à 
chaud,  à  l'aide  du  bitume  de  Judée,  une  feuille  d'étain  bril- 
lant. Ce  couvercle  est  percé  de  deux  trous  pour  le  passage 
des  thermomètres. 

Les  conducteurs  destinés  à  amener  le  courant  dans  le 
couple  thermo-électrique  mis  en  expérience  traversent  la 


(  a5i  ) 
double  enveloppe  de  Tëtuve  dont  ils  sont  isolés  par  des 
rondelles  de  caoutchouc  durcî.  Entre  ces  deux  enveloppes 
le  conducteur  se  replie  comme  le  montre  la^^.  24,  afin 
de  se  mettre  plus  sûrement  en  équilibre  de  température 
avec  le  liquide  destiné  à  maintenir  constante  la  température 
de  l'étuve. 

55.  La  plus  grande  difficulté  que  j 'aie  rencontrée  dans  ces 
expériences  a  été  la  facilité  avec  laquelle,  à  une  tempéra- 
ture de  100  degrés  quelque  temps  soutenue,  le  mercure  tra- 
verse tous  les  vernis  et  même  beaucoup  d'enveloppes  pour 
venir  attaquer  l'alliage  de  bismuth  sur  lequel  portaient  mes 
expériences.  J^ai  employé  divers  vernis,  la  gomme  laque, 
le  bitume  de  Judée,  concurremment  avec  des  garnitures  de 
baudruche,  de  toile  goudronnée,  sans  pouvoir  remédier  à 
cet  inconvénient,  qui  se  manifeste  surtout  à  l'endroit  de  la 
soudure  de  l'alliage  avec  le  cuivre.  Cela  tient  à  ce  qu'on 
ne  peut  souder  le  bismuth  ou  ses  alliages  avec  les  soudures 
contenant  de  l'étain  et  du  plomb,  sans  qu'il  se  produise  de 
nouveaux  alliages  fusibles  à  des  températures  voisines  de 
100  degrés.  Il  devient  alors  nécessaire  de  maintenir  le  con- 
tact par  des  moyens  mécaniques,  mais  sans  qu'on  doive 
pour  cela  se  dispenser  d'établir  la  communication  électrique 
au  moyen  dWe  soudure. 

Pour  éloigner  complètement  du  mercure  les  barreaux  de 
bismuth,  voici  la  disposition  que  j'ai  emiplojéefig,  aS  :  les 
deux  branches  verticales  du  fer  à  cheval  de  bismuth  étaient 
rondes  et  descendaient  chacune  au  fond  d'un  tube  de  cuivre 
rouge,  fermé  à  sa  partie  inférieure  par  une  rondelle  de 
même  métal  brasée.  Un  petit  telon  ménagé  au  centre  de 
chacune  de  ces  rondelles  permettait  de  centrer  les  bar- 
reaux de  bismuth  au  fond  des  tubes  où  l'on  mettait  une 
petite  quantité  d'alliage  fusible.  L'intérieur  des  tubes  était 
étamé,  et  l'espace  annulaire  compris  entre  chacun  d'eux  et 
les  cylindres  de  bismuth  (i  millimètre  environ)  était  rem- 
pli d'une  huile  fluide. 
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A  rexlérieur,  les  tubes  de  cuivre  sont  noircis  à  racîdc 
nitrique  et  recouverts  d'une  forte  couche  de  vernis  h  la 
gomme  laque.  L'expérience  a  montré  que  ces  conditions 
suffisent  pour  éviter  tout  contact  métallique  entre  le  cuivre 
et  le  mercure. 

L'entrée  et  la  sortie  du  courant  ont  lieu  par  des  pattes 
de  cuivre  rouge  brasées  à  la  partie  supérieure  des  tubes. 

Les  appendices  que  Ton  remarque  en  tt  sont  deux  pe- 
tites tiges  d'ivoire  destinées  à  maintenir  les  extrémités  des 
tubes  à  quelques  millimètres  au-dessus  du  fond  des  calori- 
mètres. 

Dans  le  haut,  les  barreaux  de  bismuth  sont  maintenus  au 
cen  tre  des  tubes  de  cuivre  par  des  rondelles  ce  de  caoutchouc 
durci.  Enfin,  pour  éviter  des  dérangements  provenaht  de  la- 
fusion  de  la  soudure  lorsqu'on  opère  à  loo  degrés,  chaque 
branche  du  fer  à  cheval  de  bismuth  est  rappelée  au  fond  d^ 
son  tube  par  une  traverse  convenablement  isolée  et  deu5^ 
vis.  Ces  détails  sont  représentés  dans  \aLjlg.  23. 

Pour    obtenir    des   résultats   constants  dans  ces    sortes 
d'expériences,  il  est  désirable  que  toutes  les  communica — 
tioiis  électriques  les  plus  voisines  des  calorimètres  soient:' 
faites  au  moyen  de  soudures,  et  que  pour  celles  où  cette- 
condition  ne  peut  être  remplie  on  se  serve  de  vis  très-for- 
tement serrées. 

56.  Chacun  de  mes  calorimètres  pesait,  mercure  et  enve- 
loppe, 2  kilogrammes.  Le  couple  cuivre-bismuth  de  E.  B. 
pesait  33o  grammes.  La  valeur  de  cha(jue  calorimètre 
réduit  en  eau  se  trouvait  être  en  nombre  rond  de 
72  grammes.  Cette  détermination  comporte  toujours,  ainsi 
que  nous  l'avons  dit,  une  légère  incertitude,  car  on  ne 
peut  savoir  au  juste  quelle  est  la  portion  du  couple  qui 
participe  à  la  température  de  chacun  des  calorimètres. 
Mais  peu  importe  ici,  car,  la  masse  restant  la  même  dans 
toutes  les  expériences,  nous  n'aurons  qu'à  comparer  les 
nombres  de  degrés  dont  variera  la  température  des  calo- 
rimètres. 


(  253  ) 

Ici  il  devient  encore  plus  Important  de  faire  avec  un  soin 
particulier  les  corrections  du  refroidisseuient  et  de  la  cha- 
leur transmise  de  l'un  des  calorimètres  à  Faulre  par  conduc- 
tibilité, car  les  conditions  sont  différentes  aux  deux  tempé- 
ratures aS  et  loo  degrés.  Voici  comment  je  procédais. 

On  remarque  qu'après  l'interruption  du  courant,  chaque 
thermomètre  met  un  certain  temps  à  alleindre  sa  tem- 
pérature maximum,  reste  slationnaire  pendant  quelques 
minutes,  et  enfin  entre  dans  sa  période  de  décroissance. 
Cet  effet  est  dû  à  l'imparfaite  conductibilité  du  système 
formé  par  les  barreaux  de  bismuth  et  leur  enveloppe  : 
ce  système  fournit  de  la  chaleur  au  mercure  pendant 
tout  le  temps  que  la  température  de  celui-ci  reste  sta- 
tionnaire;  mais  aussi,  pendant  tout  ce  temps,  il  se  fait  une 
perte  dont  la  valeur  est  déterminée  par  l'excès  de  la  tem- 
pérature du  calorimètre  au-dessus  du  milieu  ambiant  ]  on 
peut  conclure  cette  perte  d'une  expérience  faite  au  moment 
même  sur  la  vitesse  du  refroidissement.  La  durée  apparente 
de  Tétat  stationnaire  est  évidemment  prolongée  par  ce  fait 
que  le  thermomètre  ne  commence  à  descendre  qu'un  cer- 
tain temps  après  que  le  mercure  du  calorimètre  a  quitté  cet 
état  stationnaire.  Pour  établir  la  correction,  je  suppose 
que  le  couple  thermo-électrique  cesse  de  fournir  de  la  cha- 
leur au  calorimètre  au  milieu  de  la  durée  de  l'état  station- 
naire du  thermomètre. 

Quant  à  la  perte  pendant  le  temps  du  passage  du  cou- 
rant, elle  s'évalue  comme  à  l'ordinaire,  en  cherchant  la 
perle  pendant  le  même  temps  à  une  température  peu  diffé- 
rente de  la  température  finale,  et  prenant  la  moitié  de  la 
quantité  observée. 

Il  y  a  certainement  dans  ces  corrections  une  part  notable 
d'incertitude  5  mais  les  corrections  elles-mêmes  étant  rela- 
tivement faibles,  comme  on  va  le  voir,  cette  incertitude  ne 
peut  affecter  le  résultat  que  d'une  manière  secondaire,  el 
elles  ne  peuvent  jeter  aucun  doute  sur  la  réalité  de  celui 
qui  va  être  constate. 
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57.  Pour  donner  une  idée  plus  complète  de  la  manière 
dont  les  déterminations  ont  été  effectuées,  je  rapporterai 
comme  exemple  le  détail  de  deux  expériences  faites  aux 
deux  températures  précitées. 

Température  de  l 'enceinte  :  26  degrés  ; 
Intensité  constante  :  o,333  =  sin  19" 28'. 
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;n  avoir  changé  le  sens. 

De  ces  données  je  conclus,  toutes  corrections  faîtes, 

4fji  =  30,08. 
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Expérience  à  i  oo  degrés  ;  même  intensité  que  ci-dessus. 
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Des  données  de  ce  tableau,  j'ai  conclu  que  pour  cette 
expérience,  toutes  corrections  faites, 

4f.  =  30,98. 

58.  Voici  maintenant  les  résultats  des  diverses  expé- 
riences : 


A  25  de(j[rés. 


A  100  degrés. 


Expér.  de  dix  minutes..  •   3, 08      Expér.  de  dix  minutes.   3,89 


»  3,09 

Expér.  de  quinze  minutes 
ramenée  à  dix  minutes.  3 , 1 1 

Moyenne 3 ,09 


3,98 

3>97 
Moyenne 3 ,95 
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On  voit  que  ces  différentes  déterminations  présentent  "uu 
accord  très-satisfaisant;  Tincerlitude  qui  résulte  des  e^Dr- 
reclîons  paraît  devoir  être  plus  grande  pour  les  expérien^i^es 
faites  à  basse  température,  puisque  Ja  période  stationna  Src 
des  thermomètres  est  plus  longue ,  mais  l'exactitude  de  cr^es 
corrections  résulte  évidemment  de  ce  fait  qu'une  exfi^é- 
rience  de  quinze  minutes  a  donné  sensiblement  les  mènrR  es 
résultats  que  les  expériences  de  dix  minutes. 

Je  ferai  remarquer  en  outre  que  les  six  détermina  tic^:»s 
ci-dessus  ne  sont  pas  choisies  entre  un  plus  grand  nombr~c; 
ce  sont  les  résultats  de  six  expériences  faites  conséculivre- 
mcnt  lorsque  les  appareils  eurent  été  amenés  à  leur  fornae 
définitive. 

Ainsi,  tout  compte  fait,  les  effets  de  chaleur  qui  ont  li^u 
à  la  jonction  du  cuivre  et  du  bismuth  de  E.  B.,  aux  tempé- 
ratures de  25  et  de    loo  degrés,  sont  différents  de  plus 

de  j  de  leur  valeur  moyenne,  et,  d'après  la  proposition  éia- 

\j 

blie  ci-dessus,  il  doit  en  ôtre  de  môme  des  forces  élcctro- 
molrices  qui  existent  à  ces  soudures. 

Dans  les  raisonnements  antérieurs,  celle  variation  n'a- 
vait  été  estimée  qu'à  près  de  -  seulement.  La  différence 

est  notable,  et  il  ne  parait  pas  qu'on  puisse  la  mettre 
tout  entière  sur  le  compte  des  erreurs  d'observation  qui 
peuvent  subsister  dans  mes  expériences.  INJais  il  faut  re- 
marquer, d'une  part,  que  les  nombres  qui  ont  servi 
aux  raisonnements  en  question  peuvent  varier  notable- 
ment d'un  échantillon  à  l'autre,  rien  que  par  le  recuit, 
ainsi  que  l'a  reconnu  M.  Edm.  Becquerel ^  le  nombre 
trouvé  par  ce  physicien  pourrait  donc  ne  pas  convenir 
absolument  aux  métaux  qui  constiiuaient  mon  couple. 
D'autre  part,  nous  verrons  ci-après  que  l'effet  Thomson  est 
la  source d'uue  force  électromolricequi  intervient  dansTef- 
fet  final,  et  sans  qu'il  nous  soit  possible  dès  à  présent  d'é- 
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valuer  d'une  manière  précise  la  part  qu'on  lui  doit  attri- 
buer, nous  pouvons  dire  qu'elle  est  appréciable.  Il  n'y  a 
donc  pas  lieu  de  s'étonner  de  la  difl'érence  entre  le  résultat 
de  l'expérience  et  celui  que  nous  avions  prévu. 

59.  Avant  de  quitter  ce  sujet,  je  ferai  remarquer  que  si 
on  évalue  en  calories  l'effet  thermique  auquel  a  donné  lieu, 
dans  les  expériences  ci-dessus,  le  passage  du  courant,  en 
ramenant,  bien  entendu,  cet  eirct  a  la  durée  d'une  minute 
el  à  l'intensité  i  de  courant,  on  trouve  un  nombre  nota- 
blement plus  faible  que  celui  correspondant  aux  expériences 
dont  j'ai  donné  le  résultat  dans  le  tableau  de  la  page  248. 
On  ne  trouve,  eu  effet,  à  la  température  de  aS  degrés,  que 
17  calories  au  lieu  de  21  qu'on  aurait  trouvées  pour  le  bis- 
muth, dont  l'alliage  employé  dans  ces  dernières  expériences 
s'est  trouvé  se  rapprocher  beaucoup  par  sa  force  électro- 
motrice,  que  j'ai  trouvée  être  à  celle  du  bismuth  pur  comme 

■—•  Voici  l'explication  de  cette  circonstance. 
01 

Pour  fabriquer  le  couple  thermo-électrique  dont  il  s'agit, 
je  n'avais  plus  de  bismuth  purifié,  et  j'ai  dû  employer  le 
bismuth  du  commerce,  qui  est  toujours  très-impur.  D'autre 
part,  on  a  dû  commencer  par  tourner  isolément  les  deux 
branches' verticales,  puis,  pour  réunir  leurs  extrémités  su- 
périeures, on  les  a  engagées  dans  un  moule  où  Ton  a  versé 
du  même  alliage  bien  chaud.  Il  s'est  trouvé  que  le  métal 
employé  à  cette  opération  présentait  une  hétérogénéité  no- 
table par  rapporta  celui  qui  formait  les  branches  verti- 
cales. J'ai  reconnu,  en  effet,  que  si  on  maintient  les  parties 
A,  B  et  D  [fig'  25,  PI,  II)  à  une  même  température,  et 
qu'on  chauffe  en  C,  il  y  a  production  d'un  courant  assez 
énergique  \  de  même  si  on  chauffe  en  B,  les  autres  points 
étant  à  une  même  tenipérature.  La  conséquence  de  ceci 
est  que,  dans  les  expériences  calorimétriques,  le  courant 
qui  déterminait  un  réchauffement  en  A  déterminait  un  re- 

Ann.  df  Chim,  et  de  Phys,^  ^^  série,  t.  X.  (Mars  1867.)  17 
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froidissement  enB;  par  conséquent,  une  certaine  partie  de 
la  chaleur  dégagée  en  A  se  trouvait  disparaître  par  commu- 
nication ;  des  effets  inverses  se  produisaient  dans  l'autre 
branche  CD. 

Cette  circonstance  devait  donc  diminuer  la  valeur  ab- 
solue des  effets  calorifiques  observés  dans  les  divers  cas, 
mais  elle  ne  pouvait  altérer  aucunement  le  rapport  de  ces 
mêmes  effets,  et  c'est  ce  rapport  qui  importe  dans  la  ques- 
tion actuelle. 

60.  Nous  conclurons  donc  de  ce  chapitre  : 

1°  //  existe  une  force  électromotrice  au  point  de  jonC' 
tion  de  deux  conducteurs  hétérogènes. 

vt?  En  mesurant  en  calories  V effet  Peltier  produit  à  la 
jonction  de  deux  métaux  par  un  courant  d^ intensité 
connue^  on  peut  avoir  la  mesure  de  la  force  électromotrice 
qui  existe  à  cette  jonction, 

3°  L^ effet  Peltier  est  fonction  de  la  température^  au 
moins  pour  le  couple  cuiv^re -bismuth  de  E,  B.,  et  par  con- 
séquent  il  existe  aux  soudures  chaude  et  froide  d^un  circuit 
composé  de  ces  deux  métaux,  des  forces  électromotrices 
différentes i  leur  différence  correspond  au  sens  du  courant 
thermo-électrique  fourni  par  ce  couple, 

VIL 

Étude  de  V effet  Thomson,  —  Il  est  proportionnel  à 
t intensité  du  courant,  —  Sa  valeur  relatis^e  pour  diffé- 
rents métaux. 

61 .  J'ai  rappelé  ci-dessus  comment  M.  W. Thomson  avait 
été  amené  à  concevoir  l'existence  du  phénomène  auquel 
il  a  donné  le  nom  de  transport  électrique  de  la  chaleur  (i). 
Le  lecteur  trouvera  dans  ce  recueil  [i)  la  description  som- 

(i)  II    faut    avoir   soin   de  ne  pas   prendre  à    la  lettre    le   terme  dont 
M.  W.  Thomson  s'est  servi  pour  désigner  son  phénomène.  Voyez  à  ce  sujft\^ 
la  Note  de  M.  "Verdet,  à  la  suite  du  Mémoire  que  je  cite  ci-après. 

(2)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique ,  3*^  sério,  t.  LIV,  p.  io5. 
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mairo  des  appareils  employés  par  ce  savaut  pour  vérifier 
'  son  principe.  L'importance  du  fait  et  la  délicatesse  des 
expériences  nécessaires  pour  cette  vérification  m'ont  en- 
gagé à  chercher  une  méthode  expérimenr.Jc  différente  de 
celle  mise  en  usage  par  le  physicien  anglais.  J'aî  réussi  a 
mettre  en  évidence  cette  action  du  courant  électrique  par 
une  disposition  d'appareil  à  la  fois  très-simple  et  très-sen- 
sible; elle  m'a  servi  à  opérer  sur  plusieurs  métaux,  dans 
des  conditions  permettant  d'établir  entre  eux  une  com- 
paraison au  moins  approximative,  et  elle  contribuera,  je 
l'espère,  à  rendre  classique  la  démonstration  de  ces  nou- 
veaux et  si  intéressants  phénomènes. 

Quelques  explications  préliminaires  sont  nécessaires 
pour  bien  faire  comprendre  le  mécanisme  des  effets  qui  se 
produisent  dans  ces  expériences. 

Considérons  (pg-  27,  PL  III)  un  conducteur  métal- 
lique AB  diaulfé  en  son  milieu  sur  une  certaine  lon- 
gueur MN,  et  refroidi  «i  partir  des  points  A  et  B.  Les  tem- 
pératures des  divers  points  du  barreau  étant  stationnaîres, 
élevons  en  chaque  point  de  AB  une  ordonnée  proportion- 
nelle à  la  température  de  ce  point,  nous  obtiendrons  ainsi 
la  courbe  A/wfiB,  par  exemple  (c'est  la  courbe  représentée 
en  irait  plein,  et  il  y  faut  lire  m  et  /i  au  lieu  de  M  et  N, 
gravés  par  erreur). 

Faisons  maintenant  passer  un  courant  électrique  dans 
le  conducteur  AB.   D'après  les  lois  connues,    ce  courant 
échaulfera  chaque  élément  de  AB  proportionnellement  à 
la  résistance  de  cet  élément  et  au  carré  de  l'intensité.  Cet 
échauflement  est  indépendant  du  sens  du  courant.  Si  le 
principe  de  M.  W.  Thomson  n'existait  pas,  Teffct  du  pas- 
sage du  courant  serait  seulement  de  changer  la  distribution 
/l    des  température?  stationnaires  dans  les  portions  AM  et  NB, 
et  cela  d'une  manière  identique,  quel  que  soit  son  sens, 
^^présentons  par  des  arcs  de   courbe  ponctués  (en  petits 
/joints)  ce  que  deviendrait  alors  la  courbe  des  températures. 
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f'roîdissement  eiiB^  par  conséquent,  une 
la  chaleur  dégagée  en  A  se  trouvait  dispa 
nîcaîion;  des  effets  inverses  se  produis, 
braijche  CD. 

Cette  circonstance  devait  donc  dimin 
solue  des  effets  calorifiques  observés  da 
mais  elle  ne  pouvait  altérer  aucun eme^ 
mômes  effets,  et  c'est  ce  rapport  qui  |.  ^^ 
tion  actuelle.  .<?.  >■    •'. 

60.  Nous  conclurons  donc  de  ^  S   C- 

^'  .c     ' 
1**  Il  existe  une  force  électc  >'  ^''^ 

tion  de  deux  conducteurs  hé^  ^    ..  ' .      *^ 
2**  En  mesurant  en  cale  ê  *    ' 
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connue,  on  peut  ai^oirl.  ^ 

qui  existe  à  cette  jonri  *; 
3°  r  effet  Pehie-    ?  ■' 

moins  pour  le  couff     '^   . 

se quent  il  existe  i  ^, 

composé  de  ce^'  ^  ^ 

différentes ^  %  ^  h    . 

thernio-éleq  f  f   * 

/'  oiis  du  c< 

^     j    /*  o  lectures  de  de 

- .  .*jls  P  et  (^,  on  lait  la  cl 

.  mùmc  ibernioniètre  placé  c 

.liusi  qu'a  opéré  M.  "SN  .    Thomsi 

4-onducleurs  niélalliquos  d'une  niasî 

j  .*  ihiMiuonièlres  ordinaires. 

yVl.    \  oici  maintenant  le  principe  de  \i 

n»  nie  suis  servi.  Je  recourbe  le  condnclei 

à  «-JH^val  [Jig»  28,  PL  III) ^  de  manière  ; 

rmic  de  l'autre  les  parties  MA  et  KB,  ( 

place  une  pile  tbermo-électrique  plate. 

Ou  voit  qu'alors  deux  points  opposés  ] 
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Mais  d'après,  le  principe  de  M.  W.  Thomson,  il  n'en 
sera  pas  ainsi.  Supposons  que  le  conducteur  soit  en  fer,  et 
que  le  courant  marche  dans  le  sens  indiqué  par  la  flèche  : 
la  partie  MA,  dans  laquelle  il  marche  dans  le  même  sens 
que  la  chaleur  (dont  le  mouvement  est  indiqué  par  de  pe- 
tites flèches  non  empennées),  sera  échauffée  moins  que  pro- 
portionnellement au  carré  de  l'intensité  du  courant;  au 
contraire,  la  partie  BN  sera  réchauffée  plus  que  proportion- 
nellement à  cette  intensité.  Il  en  résultera  une  altération 
différente  dans  les  courbes  des  températures  de  ces  deux 
portions  du  conducteur.  Je  représente  les  nouvelles  courbes 
en  traits  interrompus.  Si  avant  le  passage  du  courant  ces 
portions  de  courbe  étaient  égales,  elles  ne  le  seront  plus, 
et  si  alors  nous  plaçons  des  thermomètres  en  des  points 
P  et  Q  également  distants  des  extrémités  A  et  B,  ces  ther- 
momètres marqueront  des  températures  Vp  etQ^  inégales, 
dont  la  différence  sera  le  double  de  l'effet  'signalé  par 
M.  W.  Thomson. 

Mais  lidenlité  préalable  de  la  distribution  des  tempéra- 
tures dans  les  deux  portions  du  conducteur  est  une  con- 
dition difficile  à  remplir  ;  on  s'affranchit  de  cette  condition, 
et  on  augmente  en  chaque  point  les  variations  que  l'on  veut 
mesurer,  en  intervertissant  le  sens  du  courant,  et  au  lieu 
de  faire  la  différence  des  lectures  de  deux  thermomètres 
placés  en  deux  points  P  et  Q,  on  fait  la  différence  des  deux 
lectures  d'un  même  thermomètre  placé  en  P. 

C'est  ainsi  qu'a  opéré  M.  W.  Thomson,  en  employant 
des  conducteurs  métalliques  d'une  masse  considérable  et 
des  thermomètres  ordinaires. 

62.  Voici  maintenant  le  principe  delà  disposition  dont 
je  me  suis  servi.  Je  recourbe  le  conducteur  en  forme  de  fer 
à  cheval  (Jig*  28,  PI,  III) y  de  manière  à  placer  en  regard 
l'une  de  l'autre  les  parties  MA  et  NB,  entre  lesquelles  je 
place  une  pile  thermo-électrique  plate. 

On  voit  qu'alors  deux  points  opposés  P  et  Q,  également 
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distants  des  extrémîlcs,  donnctit  lieu  dans  cette  pîle  thermo- 
électrique  à  des  courants  de  sens  contraires,  dont  la  diffé- 
rence par  conséquent  agît  seule  sur  le  galvanomètre  joint 
à  la  pile.  Les  choses  se  passent  de  la  même  façon  pour  tous 
les  autres  points  de  MA  et  de  NB,  de  telle  sorte  que  les  dif- 
férences de  température  de  ces  deux  portions  de  conduc- 
teur se  trouvent  totalisées  en  une  seule  indication.  La  dif- 
férence des  déviations  obtenues  lorsqu'on  change  le  sens  du 
courant  mesure  donc  le  quadruple  de  l'effet  que  l'on  veut 
apprécier. 

Quand  on  veut  se  borner  à  la  démonstration  de  l'exis- 
tence du  phénomène,  on  peut,  comme  l'a  fait  M.  W. Thom- 
son, se  servir  du  courant  lui-même  pour  déterminer  1  élé- 
vation de  la  température  du  conducteur  au-dessus  de  celle 
du  milieu  ambiant.  Mais  on  n'est  pas  alors  aussi  facilement 
maître  de  la  distribution  des  températures,  que  lorsqu'on 
fait  en  sorte,  au  contraire,  que  réchauffement  produit  par 
le  passage  du  courant  soit  très-faible,  ce  qui  est  la  meil- 
leure condition  quand  on  veut  essayer  de  comparer  entre 
eux  différents  métaux. 

63.  Description  des  appareils.  —  La  pile  thermo-élec- 
trique que  j'ai  employée  se  compose  de  treize  éléments  bis- 
muth et  antimoine  juxtaposés,  de  manière  à  former  un  rec- 
tangle de  3o  millimètres  de  longueur  sur  22  de  largeur  5  ils 
sont  noyés  dans  un  mélange  de  cire  et  de  résine  et  maintenus 
entre  deux  plaques  d'ivoire,  qu'ils  débordent  par  leurs  ex- 
trémités d'une  couple  de  millimètres  de  chaque  côté.  Les 
conducteurs  sont  parfaitement  dressés  \  il  en  est  de  même  de 
chaque  rangée  de  soudures,  le  contact  peut  alors  avoir  lieu 
exactement^  pour  éviter  toute  communication  métallique 
entre  la  pile  et  le  conducteur,  ce  dernier  reçoit  une  forte 
couche  de  vernis  à  la  gomme  laque,  et  en  outre  chaque 
rangée  de  soudures  est  garnie  de  quatre  épaisseurs  d'une 
baudruche  très-mince,  qu'on  fait  adhérer  entre  elles  et  avec 
la  pîle  au  moyen  d'une  petite  quantité  de  cire  molle  inter* 
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posée.  La  pratique  m'a  fait  reconnaître  que  cette  multiplicité 
d'épaisseurs  isolantes  était  nécessaire;  sans  cela,  il  arrive 
que  pendant  une  longue  série  d'expériences,  quelques  fines 
limailles  métalliques  finissent  par  s'attacher  aux  faces  de  la 
pile,  traversent  les  couches  protectrices,  et  établissent  des 
communications  avec  les  lames  parcourues  par  le  courant 
dont  on  veut  apprécier  l'effet;  de  là  des  perturbations  sur 
le  galvanomètre,  contre  lesquelles  on  ne  saurait  trop  se 
mettre  en  garde. 

Au  lieu  de  replier  en  fer  à  cheval  le  conducteur  soumis 
à  l'expérience,  il  vaut  mieux  le  couper  en  deux  et  remplacer 
la  partie  courbe  du  fer  à  cheval  par  une  lame  métallique 
suiSsammcnt  mince  et  en  outre  ondulée  m  (fig.  3o  his)^ 
afin  de  permettre  aux  deux  branches  du  conducteur  de  ve- 
nir s'appliquer  sans  un  trop  grand  effort  sur  les  deux 
rangées  de  soudures  de  la  pile.  Le  contact  est  maintenu  au 
moyen  de  deux  pinces  dont  voici  la  description. 

PP  {fig.  29)  est  une  forte  lame  de  laiton,  dont  les  ex- 
trémités, recourbées  à  angle  droit,  portent  chacune  une  vis 
en  ivoire  V.  Ces  deux  vis  serrent  les  conducteurs  CC  sur 
les  faces  i)p  de  la  pile  ihermo-électrique. 

H  sont  les  plaques  d'ivoire  qui  servent  d'armature  à  cette 
pile. 

Q  est  un  support  adhérent  à  la  pince  qui  a  pour  objet  de 
faire  en  sorte  que  les  extrémités  des  vis  W  se  trouvent  tou- 
jours placées  précisément  à  la  hauteur  des  faces  de  la  pile. 
De  celte  façon,  le  serrage  est  toujours  normal  à  celles-ci. 

La  partie  iiorizoïitale  PP,  quoique  forte,  peut  néanmoins 
fléchir  sous  une  certaine  pression-,  avantle  serrage,  elle  est 
légèrement  courbée  en  dedans.  Le  but  de  cette  précaution 
est  d'empêcher  la  pile  d'être  brisée  par  un  serrage  trop  vio- 
lent, et  aussi  de  rendre  la  pression  a  peu  près  constante 
pendant  toute  la  durée  de  l'expérience,  malgré  la  dilata- 
tion des  métaux. 

Ces  détails,  et  d'autres  qui  vont  suivre,  paraissent  peut- 
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être  minutieux,  mais  ils  sont  nécessaires  pour  permettre 
de  répéter  ces  expériences,  et  surtout  pour  faire  com- 
prendre comment  j'ai  pu  obtenir  des  résultats  d'une  cer- 
taine précision,  avec  cette. condition  diûicile  qui  consiste  à 
maintenir  les  deux  faces  d'une  pile  thermo-électrique  à  des 
températures  voisines  de  5o  degrés,  nedliférant  entre  elles 
que  de  quantités  le  plus  souvent  inférieures  à  yï  de  degré 
centigrade. 

Nous  avons  dit  que  les  lames  soumises  à  Texpérience 
étaient  réunies  entre  elles  par  une  de  leurs  extrémités  au 
moyen  d'un  conducteur  flexible;  l'autre  extrémité  de  cha- 
cune d'elles  pénètre,  au  travers  d'une  plaque  de  caoutchouc 
vulcanisé  à  Isfjjuelle  le  moulage  a  donné  une  forme  con- 
venable, dans  une  boite  renfermant  de  la  glace  fondante. 

Comme  les  conducteurs  qui  amènent  le  courant  sont 
généralement  hétérogènes  avec  les  barreaux  mis  en  expé- 
rience, et  qu'alors  l'effet  Pellier  aux  points  de  contact  est 
quelquefois  considérable,  il  faut  qu'une  longueur  notable 
de  ces  barreaux  pénètre  dans  la  boite  à  glace  de  même  que 
dans  la  bouilloire;  j'ai  reconnu  qu'avec  une  longueur  de 
7  centimètres  on  se  trouvait,  dans  tous  les  cas,  à  l'abri  de 
cette  cause  de  perturbation. 

L'appareil  qui  sert  à  chautfer  les  autres  extrémités  des 
conducteurs  est  représenté  en  coupe,  élévation  et  plan  par 
les^g^.  3o  et  3o  bis^  PL  III, 

G,  générateur  de  vapeur  chauffé  par  une  lampe  à  alcool. 

La  vapeur  provenant  de  ce  générateur  circule  dans  une 
double  enveloppe  entourant  un  vase  M.  La  vapeur  passe  de 
cette  double  enveloppe  dans  ce  vase  par  deux  oriiSces  rectan- 
gulaires placés  latéralement,  et  dont  l'un  se  voit  en  nn. 

Les  bulles  de  vapeur,  avant  de  s'échapper  dans  l'atmo- 
sphère par  le  tuyau  T,  barbottent  dans  le  liquide  renfermé 
dans  le  vase  M,  et  qui  baigne  l'extrémité  des  barreaux  AB, 
A'B'qui  sont  soumis  à  l'expérience. 

t  est  un  trou  pour  évacuer  le  trop-plein. 


(  264  ) 

EE,  écran  formé  par  un  vase  métallique  plat  rempli 
d'eau.       — ^.        ^^ 

gg  ^  pinces  de  la  pile  thermo-électrique  placée  entre 
les  deux  barreaux  5  les  fih  qui  en  partent  se  rendent  au  gal- 
vanomètre. 

VV,  vis  dos  pinces  (représenlées^g^.  29  et  décrites  plus 
haut)  qui  servent  à  appliquer  les  barreaux  sur  les  faces 
de  la  pile. 

Les  extrémités  B,  B'  des  barreaux  pénètrent  dans  un 
vase  contenant  de  la  glace  pilée^  mais  la  glace  ne  peut 
venir  au  contact  des  barreaux,  elle  est  tenue  à  distance 
par  une  cage  de  toile  métallique  cccc.  L'expérience  a  fait 
reconnaître  qu'on  ne  peut  avoir  de  stabilité  dans  les  indi- 
cations de  la  pile  thermo-électrique  lorsque  la  glace  vient 
au  contact  des  barreaux,  parce  que,  à  chaque  instant,  les 
conditions  de  ce  contact  changeant  à  mesure  que  la  glace 
fond,  les  barreaux  ne  sont  plus  refroidis  de  la  même  ma- 
nière. Avec  la  disposition  employée,  on  est  à  peu  près  à 
Fabri  de  toute  perturbation  de  ce  côté  5  mais,  pour  atteindre 
uijc  constance  parfaite,  il  faudrait  pouvoir  agiter  constam- 
ment le  liquide  d'une  manière  uniforme,  soit  à  l'aide  d'un 
agitateur  mis  en  mouvement  par  un  mécanisme,  soit  par 
un  courant  de  gaz. 

bbbb^  quatre  petites  bouteilles  remplies  de  mercure 
communiquant,  deux  avec  la  pile,  les  deux  autres  avec  les 
extrémités  B,  B'  des  conducteurs. 

En  plongeant  dans  ces  bouteilles  un  système  formé  de 
deux  fils  de  cuivre  isolés  l'un  de  l'autre  et  disposés  paral- 
lèlement dans  un  cas,  en  croix  dans  Paiitre,  on  fait  passer  le 
courant  dans  les  conducteurs  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.. 

zï,  conducteurs  qui  amènent  le  courant  de  la  pile. 

04.  Malgré  toutes  les  précautions  prises  à  pn'on\  on  n'at- 
teint jamais  du  premier  coup  lin  équilibre  parfait  entre  les 
effets  des  deux  lames  sur  la  pile  thermo-électrique^  en  F  ab- 
sence du  courant  électrique,  et  l'aiguille  du  galvanomètre 
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s  écarte  alors  plus  ou  moins  du  zéro  de  la  graduation.  En 
retournant  la  pile  bout  pour  bout,  on  trouve  quelle  est  celle 
des  deux  positions  pour  laquelle  Técart  est  le  moindre  5  si 
la  différence  est  encore  beaucoup  trop  considérable,  on 
diminue  légèrement  la  section  du  conducteur  qui  est  trop 
chaud.  On  fait  alors  passer  le  courant,  et  on  observe  si, 
quand  on  en  change  le  sens,  l'aiguille  est  déviée  de  part 
et  d'autre  du  zéro,  de  quantités  à  peu  près  égales.  Si  cela 
n^a  pas  lieu,  on  modifie  de  la  quantité  convenable  la  dis- 
tribution des  températures  dans  les  lames,  en  plaçant  à 
cheval  sur  leurs  parties  découvertes,  à  un  bout  ou  à  l'autre, 
de  petites  pinces  formées  de  deux  petites  lames  de  cuivre 
très-étroites,  soudées  sur  une  lame  de  même  métal  plus 
large  et  plus  longue. 

Pour  réussir  dans  ces  tâtonnements,  il  ne  faut  pas  les 
faire  avec  trop  de  précipitation,  car  l'équilibre  est  le  plus 
souvent  assez  long  à  s'établir  5  il  faut  généralement  attendre 
cinq  minutes  pour  que  l'aiguille  du  galvanomètre  prenne 
une  position  définitive  après  chaque  changement  de  sens 
du  courant. 

65.  U effet  Thomson  est  proportionnel  à  rintensité  du 
courant.  —  Une  fois  l'effet  annoncé  par  M.  Thomson  re- 
connu exact,  la  première  question  à  résoudre  était  la  loi  de 
sa  variation  avec  l'intensité  du  courant.  J'ai  choisi  pour 
cette  étude  le  maillechort,  métal  pour  lequel  l'effet  en 
question  est  très-marqué  sans  être  trop  fort,  ce  qui  m'eût 
empêché  de  faire  varier  l'intensité  du  courant  dans  des 
limites  très-étendues. 

J'ai  installé  dans  l'appareil  deux  tiges  de  maillechort 
bien  recuites,  ayant  une  section  de  3o  millimètres  carrés 
environ.  Cette  section,  assez  considérable,  est  motivée  par 
l'obligation  de  faire  en  sorte  que  la  chaleur  dégagée  par  le 
passage  du  courant  dont  on  veut  faire  varier  l'intensité  ne 
soit  pas  considérable,  car  alors  elle  pourrait  changer  trop 
notablement  la  distribution  des  températures  dans  les  bar- 
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reaux,  condition  donl  nous  ne  pouvons  facilement  prévoir 
l'influence  sur  l'effet  final.  On  verra  ci-après  que  j'ai  mesuré 
l'effet  calorifique  total  d'un  courant  d'intensité  moyenne 
dans  les  conducteurs  soumis  à  Texpérience;  les  modifica- 
tions qu'il  introduit  dans  la  distribution  des  températures 
sont  peu  considérables,  leurs  variations  à  plus  forte  raison 
seront  négligeables  j  nous  reviendrons  d'ailleurs  plus  bas 
sur  cette  question. 

Voici  les  résultats  que  m'ont  fournis  quatre  séries  d'ex- 
périences faites  sur  ces  barreaux  de  maillechort  : 

Nombres  proportionnels 
Intensité  du  courant.  à  Peffet 

sur  la  pile  thermo-électrique  (i). 

0,783  i83  234 

0,567  129  228 

0,456  99  217 

0,278  67  240 


(1)  J'aurais  voulu  pouvoir  me  servir,  dans  ces  expériences  et  celles  qui 
vont  suivre,  d'un  magnétomètre  à  réflexion;  mnis  je  n'avais  à  ma  disposi- 
tion que  le  galvanomètre  dont  j'ai  parlé  plus  haut.  Pour  rutiliscr,  je  l'ai 
gradué  avec  le  plus  grand  soin,  à  l'aide  d'un  courant  dérivé,  par  comparai- 
son avec  ma  boussole  des  sinus.  J'ai  ainsi  construit  la  courbe  des  intensités 
correspondantes  aux  divers  degrés  de  ce  galvanomètre;  ciiaque  degré  était 
représenté  par  une  longueur  de  2  millimètres,  et  l'intensité  correspondante 
à  la  liéviation  de  10  degrés  par  12  millimètres  à  très-peu  près.  Les  nombres 
contenus  dans  la  seconde  colonne  du  tableau  ci-dessus  sont  la  traduction, 
faite  au  moyen  de  cette  courbe,  des  déviations  du  galvanomètre  en  intensités 
du  courant  provenant  de  la  pile  thetmo-électrique,  intensités  qu'on  peut 
admettre,  dans  les  circonstances  où  nous  sommes  placés,  comme  propor- 
tionnelles aux  différences  de  température  des  deux  faces  opposées  de  cette 
pile. 

Cette  graduation  a  mis  on  évidence  ce  fait,  qu'un  même  courant  ne  dévie 
pas  les  aiguilles  de  quantités  égales  de  part  et  d'autre  du  zéro.  Cette  diffé- 
rence est  due  en  partie  peut-être  à  des  attractions  locales  dont  il  est  bien 
difïicile  de  s'affranchir  complètement,  mais  surtout  à  coque  les  systèmes 
astatiques  s'écartent  toujours  notablement  du  plan  du  méridien  magnétique 
dans  leur  position  d'équilibre.  C'est  là  une  circonstance  à  laquelle  on  doit 
avoir  égard  dans  les  expériences  de  quelque  précision. 
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E 
On  voit  d'après  ce  tableau  que  le  rapport  -  est  aussi  sen- 
siblement constant  qu'on  peut  l'espérer  dans  des  expé- 
riences où  l'on  a  à  lutter  contre  tant  de  causes  de  perturba- 
tion ou  d'incertitude 5  d'ailleurs,  les  différences  qu'on 
remarque  dans  les  nombres  de  la  dernière  colonne  sont 
distribuées  tout  à  fait  irrégulièrement,  ce  qui  montre 
qu'elles  doivent  tenir  aux  erreurs  de  l'expérience. 

Nous  regarderons  donc  comme  établi  que  Veffet  Thoni- 
son  est  proportionnel  à  V intensité  du  courant. 

D'après  cela,  le  rapport—  n'est  autre  chose  que  Teffet 

Thomson  qui  serait  produit  par  l'unité  d'intensité  du  cou- 
rant; c'est  ici  celle  d'un  courant  qui  produirait  dans  ma 
boussole  une  déviation  de  90  degrés.  Elle  serait  fournie  en 
moyenne  par  deux  éléments  de  Bunsen,  de  surface  triple 
(tels  que  je  les  ai  décrits  ci-dessus),  agissant  dans  un  cir- 
cuit d'urve  résistance  totale  égale  à  environ  3  mètres  de  fil 
de  cuivre  de  i  millimètre. 

66.  Cette  loi  de  proportionnalité  a  une  importance  fon- 
damentale au  point  de  vue  de  l'interprétation  des  phéno- 
mènes dont  il  s'agit;  en  attendant,  elle  va  servir  avanta- 
geusement dans  la  comparaison  des  divers  métaux,  en  nous 
permettant  de  ramener  les  effets  observés  à  ce  qu'ils  seraient 
pour  une  même  intensité  du  courant,  que  l'on  ne  saurait 
employer  effectivement;  car,  pour  les  uns,  les  effets  très- 
faibles  ont  besoin  d'être  amplifiés  en  augmentant  l'inten- 
sité; pour  les  autres,  au  contraire,  il  faut  diminuer  cette 
intensité,  sans  quoi  les  déviations  du  galvanomètre  attein- 
draient la  limite  pour  laquelle  cet  instrument  perd  toute 
sensibilité. 

Pour  éviter  les  périphrases,  j'appellerai  dorénavant  p/ze- 
nomènes  électro-thermiques  les  phénomènes  de  chaleur 
découverts  par  M.  Thomson,  et  auxquels  il  avait  donné  le 
nom  de  transport  électrique  de  la  chaleur ^  il  me  semble 
que  cette  dernière  dénomination  est  propre  à  faire  conce- 
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voir  une  idée  fausse  de  la  nature  de  ces  phénomènes;  au 
contraire,  l'expression  électro -thermique  a  tout  au  moins 
l'avantage  de  ne  rien  préjuger. 

Des  causes  perturhatiices  des  phénomènes  électro- 
thermiques  5*  leur  élimination . 

67.  L'effet  Pehier  et   l'effet  Thomson  sont  des  effets 
réversibles  avec  le  sens  du  courant;   le  premier  a   lieu 
entre  deux  systèmes  de  molécules   hétérogènes  par   leur 
constitution,  mais  qui  sont  h  la  même  température;  le 
second  ne  doit  avoir  lieu,  par  définition  même,  qu'entre 
deux    systèmes,   homogènes  quand  ils  sont    à    la    même 
température,  mais  qui  deviennent  sans  doute  hétérogènes 
quand  ils  sont  à  des  températures  différentes.  Pour  étudier 
convenablement    les    phénomènes    électro-thermiques,  il 
faudrait  pouvoir  le  faire  dans  des  conducteurs  n'offrant 
aucune  hétérogénéité  partielle,  antérieure  à  une  inégale 
distribution  des  températures  ;    or,   depuis  la  découverte 
des   courants    ihermo-éleclriqucs,    tous    les    observateurs 
ont   reconnu    la  difficulté  qu'on    éprouve   h   se   procurer 
des  conducteurs  pouvant  être  regardés  comme  homogènes 
dans  toutes  leurs  parties-,  on  peut,  il  est  vrai,  les  essayer 
par  l'application  de  la  chaleur  en  leurs  divers  points,  mais 
ce  procédé  ne  saurait  guère  révéler  une  hétérogénéité  exis- 
tant entre  des  parties  très-peu  étendues,  telles  que  celles 
qui  peuvent  être  ducs  K  des  actions  mécaniques,  violentes, 
exercées  sur  une  région  restreinte,  la  formation  de  cristaux 
un  peu  volumineux  à  l'intérieur  d'une  masse,  comme  cela 
a  lieu  à  un  très -ha  ut  degré  pour  le  bismuth,  etc.  Ces  hété- 
rogénéités très-circonscrites  ne  se  traduisent  que  par  des 
courants  thermo-électriques  très-faibles,  parce  que  des  par- 
ties voisines  sont  généralement  à  des  températures  très-peu 
différentes  :  mais  les  effets  Peltier  qui  en  résultent  quand  on 
fait  traverser  le  conducteur  par  un  courant  un  peu  éner- 
gique deviennent  considérables,  et  peuvent  masquer  Teffet 
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Thomson  en  viciant  les  indications  thermométriques,  for- 
cément locales,  par  lesquelles  on  veut  le  manifester.  C'est 
ainsi  qu'on  peut  s'expliquer  les  difficultés  que  M.  W.  Thom- 
son déclare  avoir  rencontrées  lorsqu'il  a  cherché  à  recon- 
naître l'existence  de  son  phénomène  sur  des  barres  métal- 
liques de  grande  section,  difficultés  qui  l'ont  forcé  à  em- 
ployer des  faisceaux  de  lames  plus  minces  5  à  mon  avis, 
l'avantage  de  cette  disposition  était  seulement  d'arriver  à 
l'homogénéité  par  une  grande  variété  d'hétérogénéité  dans 
une  même  matière,  des  hétérogénéités  de  sens  différent  étant 
réunies  dans  un  même  lieu  de  l'espace. 

Je  vais  montrer  comment,  en  joignant  un  retournement  à 
mon  procédé  d'observation  différentielle,  on  peut  éliminer 
toutes  les  influences  perturbatrices  changeant  de  signe  avec 
le  sens  du  courant,  telles  que  la  trempe,  le  récrouissage,  la 
texture  cristalline,  le  défaut  d'homogénéité,  etc.,  à  la  con- 
dition bien  entendu  que  ces  accidents  de  texture  ne  seront 
pas  trop  multipliés  ni  trop  irrégulièrement  répartis  dans 
l'intérieur  des  conducteurs,  ce  qui  a  lieu  notamment  pour 
le  bismuth  pur,  dont  la  tendance  à  la  cristallisation  est  si 
grande,  que  les  effets  varient  souvent  du  simple  au  double, 
et  quelquefois  même  changent  de  signe  en  divers  points  du 
périmètre  d'une  même  section  d'un  barreau  de  ce  métal. 

68.   Voici  comment  j'opère  : 

Je  numérote  i  et  2  les  bouts  B  et  B'  de  chacune  des  deux 
lames  du  métal  sur  lequel  j'opère,  et,  dans  une  première 
opération,  je  les  place,  par  exemple,  dans  l'ordre  indiqué 
par  \dijlg,  3i.  Si  on  appelle  e  l'effet  électro-thermique  que 
nous  voulons  mesurer,  c'est-à-dire  celui  produit  par  le 
passage  du  courant  en  vertu  de  l'inégale  distribution  de  la 
température,  et  e,  e'  la  somme  de  tous  les  autres  effets 
thermiques  réversibles  qui  peuvent  avoir  lieu  dans  chaque 
conducteur,  on  aura  : 
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ipour  on  sens  du  courant 
(celui  par  exemple  qui 
est  indiqué  par  les  flè- 
ches). 

*  Effet   sur   la  pile  thermo- 
électrique  ?.  £  -h  <?  -f-  tf '  [i] 

De  même  : 

Dans  AB —  e  —  e     \  pour  Tautre  sens  du  con- 

Dans  A'B' -f-  g  +  <?'   )      ram. 

Effet  sur   la    pile   thermo- 
électrique      —  2  6  —  e  —  e'  [a] 

La  différence  des  quantités  [i]  et  [2]  donne 

^  =r  4e  -f-  2^  -4-  ie'. 

Tel  est  le  résultat  de  la  première  opération. 

Démontons  maintenant  l'appareil  et  retournons  les 
barreaux  bout  pour  bout,  de  manière  que  l'ensemble  soit 
disposé  comme  l'indique  la^/g".  32. 

Nous  aurons  : 

Dans  AB s  —  e     J  pour  le  premier  sens  du 

Dans  A' B' — e -h  e'   \      courant. 

Effet   sur  la   pile    thermo- 
électrique     ?.  e  —  c  —  e'  [3] 

Puis  : 

Dans  AB —  s  -\-  e     J  pour  le  second    sens  du 

Dans  A'B' -+-  e—  e'  )      courant. 

Effet   sur   la   pile    thermo- 
électrique  —  ne  -h  e  -\~  e'  [4] 

La  différence  des  deux  quantités  [3]  et  [4]  donne 

^'  i=r  4e  —  r>.<?  —  2.e^, 
et  on  voit  que 

Tous  les  effets,  autres  que  celui  qui  nous  intéresse  en 
ce  moment,  sont  donc  éliminés. 
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Comparaison  des  poussoirs  électro^thermiques 

de  divers  métaux, 

69.  On  peut  se  rendre  compte  des  phénomènes  électro- 
thermiques,  en  admettant  qu'un  conducteur  étant  donné, 
lorsqu'un  courant  électrique  passe  d'une  tranche  dont  la 
température  est  T  à  une  autre  dont  la  température  est 
T  -f-  rffî  ^^  y  ^»  suivant  la  nature  de  ce  conducteur,  déga- 
gement ou  absorption  de  chaleur.  Supposons  que,  dans 
ces  conditions,  un  courant  d'intensité  i  traversant  Tunité 
de  section  d'un  conducteur  produise  pendant  l'unité  de 
temps  un  effet  calorifique,  estimé  en  calories,  que  nous 
représenterons  par  ^E,  nous  sommes  autorisés  à  écrire 

U  étant  une  certaine  fonction  de  la  température  T,  fonc- 
tion propre  à  chaque  corps. 

Si  la  section  du  conducteur  était  .ç,  l'intensité  du  cou- 
rant dans  chaque  unité  de  surface  de  celte  section  serait  -? 
et  alors  reffet  thermique  total  pour  cette  section  serait 

t    s 

c'esl-à-dire  que  l'effet  thermique  en  question  doit  être  indé- 
pendant de  la  section  du  conducteur  (i). 


(i)  Padmets  dans  mon  raisonnement  Thypothcse  de  Ohm,  que  lorsqu^un 
courant  électrique  parcourt  un  conducteur  homogène,  il  traverse  effeciÎTe- 
ment  tous  les  points  d^une  même  section  de  ce  conducteur.  Plusieurs  physi- 
ciens, surtout  à  Tétranger,  persistent  à  battre  en  brèche  cette  hypothèse. 
Sans  prendre  parti  pour  ou  contre,  je  ferai  remarquer  que  le  raisonnement 
ci-dessus  en  est  réellement  indépendant;  en  effet,  si  la  totalité  de  la  section 
du  conducteur  n''élait  pas  traversée  par  le  courant,  il  y  en  aurait  toujours 
une  portion  plus  ou  moins  grande  qui  le  serait  :  il  n^y  a  alors  qu^à  appeler  5 
la  section  effectivement  traversée.  La  même  remarque  s^appliquerait  aux 
effets  Peltier  que  Texpérience  montre  être  aussi  indépendants  de  la  sectioo 
des  conducteurs,  sans  qu'on  puisse  rien  en  inférer  en  faveur  de  Pbypothèse 
de  Ohm. 
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Si  maintenant  nous  faisons  /  =  i,  nous  aurons 

I 

dE 

dT  ' 

ce  sera  le  coefficient  électro-thermique  vrai  du  corps  con- 
sidéré à  la  température  T. 

L'effet  thermique  total,  compris  entre  une  tranche  dont 
la  température  est  Tq  et  celle  dont  la  température  est  T^,     , 
sera 

E  =  «    /       UrfT, 

et  la  quantité 

/•T. 

/       UrfT 

f(T,-T.)        (T,-T.) 

sera  le  coefficient  électro-thermique  moyen  on  pouvoir  élec- 
tro-thermique du  corps  considéré  entre  les  températures 
To  et  T,  (i). 


(1)  Je  croîs  utile  de  faire  remarquer  que  la  loi  élémentaire  que  je  suppose 
ici  ne  s'accorde  pas  avec  celle  que  M.  Verdct,  dans  une  Note  qui  suit  son 
analyse  du  Mémoire  de  M.  W.  Thomson  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique^ 
3®  série,  i.  LIV,  p.  iq3),  proposait  comme  la  plus  simple  et  qui  Test. 

En  effet,  d'*après  ce  que  j"'admets,  la  quantité  de  chaleur  totale  dégagée 
par  le  courant  passant  d'une  tranche  dont  ïa  température  est  T^  à  celle  dont 
elle  est  T,  serait  représentée  par 

i   /        UdT, 

et,  par  conséquent,  indépendante  de  la  longueur  du  conducteur  comme 
elle  Test  de  sa  section,  c'est-à-dire  de  la  forme  même  du  conducteur. 

dT 

M.  Verdet  supposait  l'expression  ji  -7— •  dx  pour  l'elfel  calorique  élemen- 

dx 

taire  dans  une  tranche  dx  dont  l'abscisse  est  x,  y  étant  une  constante.  Si 
donc  on  veut  avoir  Teffet  calorifique  total  entre  les  tranches  dont  les 
abscisses  étant  a:,,  et  x,  les  températures  sont  T,,  et  T^,  ce  sera 

r^i  dT 

V'  /  ^/:r  =  vf(T.-T„). 

Cela  revient  donc  à  supposer  la  fonction  U  constante  dans  PinterTalle  des 
températures  considérées,  mais  il  paraît  peu  probable  que  cette  constance 
existe  réellement. 
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Pour  arriver  à  connaître  cette  quantité,  on  pourrait  étu- 
dier la  distribution  des  températures  dans  le  conducteur 
avant  et  pendant  le  passage  du  courant;  mais  un  tel  pro- 
cédé peut  être  déclaré  inapplicable,  à  moins  de  dimensions 
considérables  données  aux  conducteurs  ;  il  comporte  d'ail- 
leurs toutes  les  difficultés  de  la  détermination  des  pouvoirs 
conducteurs  pour  la  chaleur.  J'ai  préféré  le  procédé  diffé- 
rentiel dont  j'ai  donné  ci-dessus  la  description,  et  qui, 
moins  rigoureux  en  principe,  a  l'avantage  d'être  plus 
direct,  de  multiplier  l'effet  que  l'on  veut  mesurer,  et  enfin 
de  pouvoir  s'appliquer  plus  rapidement  à  un  assez  grand 
nombre  de  métaux.  C'est  ce  procédé  que  je  vais  examiner 
maintenant  pour  justifier  de  l'approximation  qu'il  peut 
permettre  d' atteindre . 

70.  Etant  donné  un  conducteur  AB,  dont  les  extrémités 
sont  maintenues  à  deux  températures  constantes,  quand  le 
courant  ne  passe  pas,  la  courbe  des  températures  est,  je 
suppose,  représentée  [fig»  33)  par  la  courbe  en  traits 
pleins  GMB.  Quand  nous  faisons  passer  le  courant  élec- 
trique^ si  l'effet  se  bornait  à  un  dégagement  de  chaleur 
proportionnel  au  carré  de  l'intensité,  la  courbe  des  tem- 
pératures se  relèverait  suivant  la  ligne  tracée  en  points; 
elle  ne  changerait  d'ailleurs  pas  avec  le  sens  du  courant. 
Mais  à  cause  de  l'effet  secondaire  qui  nous  occupe,  cette 
courbe  des  températures  sera  modifiée  différemnient,  pour 
chacun  des  deux  sens  du  courant,  suivant  deux  arcs  pq 
el  p' q'  représentés  en  traits  interrompus.  En  employant 
deux  conducteurs  parcourus  en  sens  inverse  par  un  même 
courant,  et  la  pile  thermo-électrique  occupant  sur  chacun 
d'eux  l'espace  PQ,  nous  aurons  une  indication  galvano- 
métrique  proportionnelle  à  l'aire  pp'qq'.  Cette  quantité 
est  fonction  du  produit  ei,  qui  représente  l'effet  calorifique 
moyen  produit  entre  certaines  températures  voisines  de 
celles  des  points  P  et  Q.  Comme  d'ailleurs  l'expérience 
nous^  montré  que  les  indications  de  la  pile  thermo-élec- 
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irique  étaient,  pour  un  même  conducteur^  placé  dans  les 
mêmes  circonstances,  proportionnelles  à  «,  nous  devons  en 
conclure  qu'elles  sont  aussi  proportionnelles  à  e.    " 

Pour  être  autorisés  à  mesurer  ainsi  par  les  indications 
Je  cette  pile  le  coefficient  e  dans  diverses  substances,  il 
nous  suffira  donc  de  faire  en  sorte  que  rito  ne  change 
d'une  détermination  à  une  autre,  sauf  la  nature  de  la  sub- 
stance. A  cet  effet,  nous  donnerons  à  tous  nos  conducteurs 
la  même  longueur,  nous  placerons  la  pile  thermo-électrique 
au  même  endroit,  nous  plongerons  les  extrémités  des  con- 
ducteurs dans  les  mêmes  bains  de  température  constante; 
enfin  nous  ferons  en  sorte  que  la  loi  de  la  distribution  des 
températures  soit  la  même. 

71 .  Or,  nous  savons  que  cette  loi  est  représentée  par  la 

formule 

y  =  Me"'  H-  Ne-*", 

quand  aucun  courant  ne  traverse  le  conducteur. 

La  constance  des  coefficients  M  et  N  est  satisfaite  par 
celle  de  la  longueur  des  conducteurs  et  des  températures 
extrêmes.  Il   reste  à  rendre  a  constant. 

Or,  on  sait  que  l'on  a 

h  étant  le  coefficient  de  dcperdiUoji  supeificiellc ^ 

s      »      la  section  transversale  du  conducteur  5 

p     ))      le  périmètre  de  cette  section  ; 

À      ))     \e  coefficient  de  conductibilité  pour  la  clialeur. 

On  fait  donc  h  constant  en  recouvrant  tous  les  con- 
ducteurs d'un  même  vernis  épaissi  par  du  noir  de  fumée; 
on  donne  pour  tous  la  même  valeur  à  p  ;  puis,  comme  le 
coefficient  k  varie  avec  chaque  substance  ,  c'est  le  pro- 
duit sk  que  Ton  rend  constant.  A  cet  effet,  il  suffit  de 
se  donner  la  valeur  de  ce  produit  pour  la  substance  dont 
le  coefficient  de  conductibilité  est  pris  pour  unité,  et  les 
dimensions  de  la  section  se   trouvent  facilement,  par  ce 
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problème  de  Géométrie  élémentaîre  :  «  construire  un  rec- 
tangle, connaissant  son  périmètre  et  sa  surface.  » 

Quant  à  l'échauffement  primaire  produit  par  le    pas- 
sage du  courant,  il  changera  la  dislribr.lion  des  tempéra- 
tures dans  les  conducteurs  5  mais  nous  allons  voir  que  cette 
altération  n'est  pas  par  elle-même  considérable,  et  que 
par  conséquent  ses  variations,  d'un  cas  à  l'autre,  ne  seront 
pas  importantes^  elles  seront  d'ailleurs  fort  atténuées  par 
cette  circonstance,  que  les  coefficients  de  conductibilité  pour 
la  chaleur  et  pour  l'électricité  sont  manifestement  égaux. 
72.  Il  m'a  semblé  utile  d'avoir  une  idée  de  la  distribu- 
tion des  températures  dans  mes  conducteurs.  J'ai  opéré  sur 
un  barreau  de  maillechort,  ce  métal  se  trouvant  par  toutes 
ses  propriétés  vers  le  milieu  de  la  liste  des  métaux  essayés, 
A  cet  effet,  dans  un  barreau  de  maillechort  dont  la  section 
était  un  rectangle  ayant  environ  6  millimètres  sur  5,  je 
pratiquai  de  centimètre  en  centimètre  une  cavité  cylindri- 
que de  i"  millimètre  seulement  de  diamètre  sur  3  de  pro- 
fondeur, et  ce  barreau  fut  monté    dans   l'appareil.  D'un 
autre  côté,  en  soudant  deux  bouts  d'un  même  fil  de  cuivre 
aux  extrémités  d'un  fil  de  fer  FF'  [fig'  34,  PI-  III) ^  je 
préparai  deux  petites  sondes  thermo-électriques  aussi  iden- 
tiques que  possible*,  chacune  d'elles  était  recouverte  d'un 
vernis  épais  de  bitume  de  Judée.  La  sonde  F  se  plaçait 
successivement  dans  les  trous  du  barreau  de  maillechort; 
l'autre  F'  était  attachée  contre  le  réservoir  d'un  thermo- 
mètre plongeant  dans  une  masse  d'eau  qu'on  réchauffait 
ou  qu'on  refroidissait  suivant  le  besoin  jusqu'à  ce  que  les 
deux  courants  inverses  produits  par   les   deux    soudures 
étant  égaux  s'annulassent  sur  le  galvanomètre.  A  ce  mo- 
ment, les  deux  températures   doivent  être  égales,   si  les 
deux  soudes  sont  bien  identiques,  ce  qui  avait  été  vérifié  en 
les  plongeant  toutes  deux  dans  un  même  bain  à  une  tem- 
pérature voisine  de  la  température  maximum  qui  devait 
être  atteinte  dans  cette  expérience.  C'est  le  procédé  appli- 

18. 
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que  par  M.  Becquerel  à  la  mesure  des  températures  dans 
certaines  observations  météorologiques. 

73.  ha^g.  35  montre  la  courbe  des  températures  dans 
ce  barreau  de  maillechort^  la  même,  sauf  des  irrégularités 
accidentelles,  doit  convenir  à  tous  les  conducteurs  sur  les- 
quels j'ai  pu  expérimenter. 

La  courbe  en  trait  plein  donne  la  distribution  des  tem- 
pératures lorsque  le  courant  électrique  ne  passe  pas.  La 
courbe  en  traits  interrompus  est  relative  au  cas  où  le  cou- 
rant passe. 

On  voit  que  la  distribution  est  irès-régulière.  La  pile 
thermo-éleclrique,  qui  dans  les  deux  cas  occupait  la  position 
indiquée  par  la  figure,  ne  trouble  que  d'une  quantité  à 
peine  appréciable  la  distribution  des  températures;  on  le 
reconnaît  à  ce  que  dans  cette  portion,  pour  rendre  la  courbe 
régulière,  il  a  été  visiblement  nécessaire  de  laisser  les 
points  un  peu  sur  le  côté  du  trait. 

Quant  au  dégagement  de  chaleur  produit  par  le  passage 
du  courant,  il  ne  modifie,  comme  on  le  \oit,  que  d'une 
petite  quantité  la  courbe  des  températures  qu'il  déplace 
presque  parallèlement  à  elle-même  dans  la  région  moyenne, 
eu  la  rectifiant  un  peu. 

Quant  à  l'effet  produit  par  le  changement  de  sens  du 
courant  (*),il  est  tout  à  fait  inappréciable  parce  procédéqui 
est  déjà  d'une  certaine  délicatesse,  et  quoique  dans  le  mé- 
tal en  question  l'effet  Thomson  soit  relativement  très-sen- 
sible. Cette  expérience  justifie  donc  l'emploi  delà  méthode 
différentielle  et  totalisalrice  que  j'ai  décrite  ci-dessus. 

Nous  voyons  enfin  que  la  pile  thermo-électrique  embras- 
sait une  longueur  de  conducteur  dont  les  températures  ex- 
trêmes étaient  5o  et  25  degrés;  on  peut  donc  regarderies 
nombres  qui  seront  trouvés  comme  représentant  très-pro- 


(i)  (])'ctait  le  coiiranl  maximum  de  mes  deux  éléments  de  Bunsen  de  sur- 
face triple. 
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bablemcnt  les  pouvoirs  électro-thermiques  moyens  entre 
ces  températures. 

Enfin,  la  forme  assez  peu  concave  de  la  courbe  nous 
montre  que  la  quantité  de  chaleur  perdue  par  la  conduc- 
tibilité superficielle  est  assez  petite  par  rapport  à  celle  qui 
est  transmise  par  conductibilité  intérieure  5  il  en  résulte 
que,  si  quelques  incertitudes  sont  venues  affecter  le  pro- 
duit 5Âr,  elles  auront  eu  peu  d'influence  sur  la  distribution 
des  températures. 

74.  Nous  conviendrons  que  le  pouvoir  électro-thermique 
sera  positif  ou  négatifs  suivant  que  l'électricité  positive 
marchant  dans  le  même  sens  que  la  chaleur,  c'êst-à-dire 
du  chaud  au  froid,  donnera  lieu  dans  le  métal  considéré  à 
un  dégagement  ou  à  une  absorption  de  chaleur. 

Les  résultats  des  déterminations  que  j'ai  faites  sur  divers 
métaux  sont  consignés  au  tableau  que  voici  ;  Tunité  y  est 
arbitraire. 

Pouvoirs 
électro-thermiques. 

Bismuth  de  E.  B -I-  78 

Bismuth  pur —  3i 

Maillechort —  aS 

Platine —  18 

Aluminium —    0,1 

Étain —    0,1 

Plomb sensiblement  nul . 

Laiton :. -f-    o,3 

Argent -f-    6 

Cuivre -f-    2 

Bronze  d'aluminium  (au  ^).  . .  .  -+-6 

Zinc -h  1 1 

Cadmium -I-  3i 

Fer —  3i 

Antimoine  du  commerce -h  64 

Antimoine  de  £.  B.  (i) — 24 

(i)  La  quantité  de  bismuth  contenue  dans  Talliage  qui  a  servi  à  former  les 
barreaux  donc  il  s'agit  ici  était  égale  à  *  du  poids  des  autres  métaux. 
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VIII. 

Du  rôle  des  différenles  forces  électromotrices  ci-dessus 
reconnues  dans  la  production  des  courants  thermo- 
électriques, 

75.  Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  reconnu  l'existence 
de  deux  espèces  diUerenles  de  forces  électromotrices  dans  les 
couples  formés  de  deux  métaux  hétérogènes  :  i^  forces  élec- 
tromotrices, fonction  de  la  température,  dont  le  siège  est  à 
chacun  des  points  de  jonction  entre  les  deux  métaux; 
7?  forces  électromotrices  provenant  de  l'inégale  distribution 
de  la  température  dans  chacun  des  deux  métaux  qui  for- 
ment le  couple. 

Nous  allons  rechercher  quelle  peut  être  pour  diflereuts 
cas  la  part  de  chacune  de  ces  deux  espèces  dans  la  produc- 
tion des  courants  thermo-électriques. 

Nous  étudierons  d'abord  cette  question  au  point  de  vue 
du  sens  du  courant,  en  prenant  pour  exemple  les  deux 
couples  cuivre-bismuth  de  î^.  B.  et  ciiivre-fer. 

1^  Couple  cuivre-bismuth  de  JE.  B.  —  L'expérience  nous 
montre  qu'entre  o  et  loo  degrés  le  sens  du  courant  dans  le 
couple  en  question  est  celui  représenté  par  les  grandes 
ilèches  extérieures  dans  la  fig.  36. 

J'ai  conclu  de  mon  théorème  que  les  soudures  étaieiU  le 
siège  de  forces  éleclromotrices  dirigées  comme  Tindiqueiit 
les  petites  Ilèches  non  empennées  ;  l'expérience  m'a  fait  voir 
(jue  celle  (jui  existe  à  la  soudure  chaude  doit  être  plus 
grande  que  celle  qui  existe  à  la  soudure  froide  (ce  que  je 
représente  en  y  mettant  deux  flèches).  Cette  conclusion  est 
bien  d'accord  avec  ce  que  montre  T observation  du  sens  du 
courant. 

D'un  autre  coté,  puisqu'un  courant  tlectrique  allant  du 
chaud  au  froid  dans  le  bismuth  de  E.  B.  dégage  de  la  cha- 
leur, il  en  résulte  qu  il  y  a  dans  ce  métal  une  force  élec- 
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tromotrice  dirigée  du  froid  au  chaud;  je  la  représenterai 
par  deux  petites  flèches  non  empennées  placées  entre  pa- 
renthèses. J'en  fais  autant  pour  le  cuivre,  seulement  je  ne 
mets  qu'une  flèche  dans  la  parenthèse,  parce  que  l'expé- 
rience nous  a  appris  que  dans  le  cuivre  cet  effet  était  beau- 
coup moins  marqué  que  dans  Talliage  de  bismuth. 

Ici  nous  voyons  donc  conspirer  les  deux  espèces  de  forces 
électromotrices;  tout  ce  que  nous  savons  jusqu'à  présent 
sur  leur  grandeur  relative  est  que  celle  de  l'espèce  Thom- 
son doit  être  faible  par  rapport  à  celle  de  l'espèce  Peltier, 
puisque  nous  avons  vu  que  celle  de  l'espèce  Peltier  que 
nous  avions  prévue  s'est  trouvée  par  expérience  être  plus 
forte  d'une  quantité  notable,  tandis  que  si  celle  de  l'espèce 
Thomson  jouait  ici  un  rôle  de  quelque  importance,  l'expé- 
rience dont  il  s'agit  eût  dû  nous  montrer  celle  de  l'espèce 
Peltier  plus  faible  que  nos  prévisions. 

76.  2^  Couple  cuwre-fer.  —  Dans  ce  couple,  avant  l'in- 
version du  courant,  le  courant  est  dirigé  comme  l'indique 

L'expérience  nous  montre  qu'à  la  soudure  froide  il  y  a 
une  force  électromotrice  dirigée  comme  l'indique  la  petite 
flèche  non  empennée.  Celle  de  la  soudure  chaude  sera  donc 
dirigée  en  sens  contraire*,  niais  est-elle  plus  grande  ou  plus 
petite  que  celle  qui  a  son  siège  à  la  soudure  froide?  Des 
raisons  développées  ci-après  me  font  penser  qu'elle  doit 
être  plus  grande. 

D'un  autre  côté,  l'expérience  nous  a  montré  que  dans  le 
fer  il  y  a  absorption  de  chaleur  quand  le  courant  marche 
dans  le  même  sens  que  la  chaleur  ;  il  y  a  donc  dans  ce  mé- 
tal une  force  électromotrice  dirigée  du  chaud  au  froid.  Il  y 
en  a  une  en  sens  inverse  dans  le  cuivre,  qui  à  cause  de  la 
disposition  du  circuit  se  trouve  conspirer  avec  celle  du  fer. 
Ici  encore  les  deux  espèces  Peltier  et  Thomson  conspirent. 

Comment  alors  expliquer  l'inversion?  Il  faudrait,  ou 
bien  que  la  force  électromotrice  de  la  soudure  chaude  dimi- 
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nuàt  quand  la  température  s'élève  :  je  ne  crois  pas  qu'il  en 
soit  ainsi  ;  ou  bien  que  les  forces  électromotrices  de  l'espèce 
Thomson  finissent  par  changer  de  sens  et  augmentassent 
ensuite  considérablement  :  nous  n'avons  aucune  donnée 
sur  ce  point. 

Je  fais  remarquer  que  la  manière  dont  j'envisage  cette 
question  de  l'inversion  diflTère  complètement  de  celle  dé 
M.  Thomson  5  je  renvoie  le  lecteur  aux  Mémoires  de  ce 
dernier. 

77.  Il  y  a  là  un  ordre  de  questions  qu'il  est  pour  ainsi 
dire  impossible  d'aborder  directement,  car  on  ne  peut 
songer  à  suivre  à  des  températures  élevées  des  phénomènes 
aussi  peu  marqués  que  les  effets  calorifiques  à  la  jonction 
des  deux  métaux  dont  il  vient  d'être  question.  C'est  donc 
à  des  considérations  détournées  que  nous  en  sommes  ré- 
duits, pour  étayer  l'opinion  que  voici  : 

//  est  probable  que  les  forces  électromotrices  de  V  espèce 
Peltier  ne  diminuent  dans  aucun  couple  ai^ec  la  tempéra- 
ture ^  r inversion  ne  serait  donc  due  qu^à  des  forces  élec- 
tromotrices de  r espèce  Thomsoïi^  enfin  ces  dernières 
n'ont  généralement  quune  influence  tout  à  fait  secon- 
daire dans  la  production  des  courants  manifestés  par  les 
couples  les  plus  énergiques , 

Je  vais  développer  successivement  un  certain  nombre  de 
remarques  à  l'appui  de  celte  opinion. 

i^  La  première,  c'est  qu'on  n'observe  de  phénomène 
d'inversion  que  dans  les  couples  thermo-électriques  d'une 
assez  faible  intensité;  l'inversion,  d'après  cela,  n'aurait  lieu 
que  lorsque  les  deux  espèces  de  forces  électromotrices  sont 
comparables,  et  cela  n'ayant  lieu  que  dans  les  couples  où 
celles  de  l'espèce  Peltier  sont  assez  faibles,  il  doit  en  être 
de  même  des  autres. 

2?  Les  forces  électromotrices  de  l'espèce  Thomson  ne 
paraissent  avoir  aucun  rapport  immédiat  avec  les  pouvoirs 
thermo-électriques,  et  comme  ce  que  nous  appelons  poussoir 
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thermo^électrique  d^un  couple  n'est  autre  chose  qu'un 
nombre  mesurant  en  bloc  toutes  les  causes  qui  produisent 
le  courant,  et  parmi  elles  les  forces  électromotrices  dont  il 
s'agit,  il  en  résulte  que  celles-ci  n'interviennent  que  peu 
dans  le  phénomène  pour  la  plupart  des  couples  de  quelque 
énergie  au  moins *aux  températures  comprises  entre  25  et 
5o  degrés. 

Il  suffit,  pour  se  convaincre  de  ce  fait,  de  jeter  les  yeux  sur 
le  tableau  ci-après  :  à  côté  des  pouvoirs  thermo- électriques 
d'un  certain  nombre  de  couples  formés  de  différents  mé- 
taux associés  à  un  même  métal  chez  lequel  l'effet  Thomson 
est  faible,  le  cuivre  rouge,  on  a  mis  les  nombres  représen- 
tant les  pouvoirs  électro-lhermiques  de  ces  couples,  c'est- 
à-dire  la  somme  algébrique  des  pouvoirs  électro-thermiques 
de  chaque  métal  et  du  cuivre. 


COUPLES 

formés  par  le  cuivre 
avec  les  métaux 

POUVOIRS 

thermo-électriques 

de  ces  couples 

entre  o  et  25<>. 

POUVOIRS 

électro-thermiques 

des 

mêmes  couples. 

antimoine  de  E.  B 

Antimoine  du  commerce. 

• 

Fer 

H-  60 
-t-  18 

H-    12,5 
-+-      2,2 

-+-    0,7 

—  11,7 

-  81 

—  ii3 

—  26 
-+-  62 

—  33 
-t-  ^9 
-^-  9 

-H  27 

—  33 

-H  71 

Cadmium 

Zinc 

Maillechort 

Bismuth  Dur 

Bismuth  de  £.  B 

78.  Tout  ce  qui  ressort  de  ce  tableau,  c'est  que  les  cou- 
ples dont  le  pouvoir  thermo-électrique  est  le  plus  considé- 
rable ont  généralement  un  pouvoir  éleclro- thermique  très- 
marqué;  mais  il  s'en  faut  beaucoup  qu'il  y  ait  proportion- 
nalité. On  s'expliquerait  aisément  ce  résultat   en  faisant 
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l'hypothèse  que  le  pouvoir  électro-thermique  n'est  qu'une 
modification  du  pouvoir  thermo-électrique  absolu,  modifi- 
cation provenant  des  réactions  moléculaires  qui  ont  lieu 
entre  deux  tranches  voisines  de  températures  différentes, 
lesquelles  réactions  doivent  être  sans  doute  fonction  des 
coefficients  de  dilatation  et  d'élasticité,  les  pouvoirs  éleclro- 
iheriniques  devant  être  alors  le  produit  du  pouvoir  thermo- 
électrique  par  une  certaine  quantité  variable  d'un  corps  à 
un  autre  et  fonction  de  la  température,  on  comprendrait 
que  ces  nombres  gardassent  comme  un  reflet  des  pouvoirs 
thermo-électriques. 

A  l'appui  de  cette  idée,  on  pourrait  faire  remarquer  que 
les  métaux  mous,  qui  ont  un  faible  pouvoir  thermo-électri- 
que, ont  un  faible  pouvoir  électro-thermique  ;  tandis  que  le 
fer,  le  maillechort,  le  platine  sont  caractérisés  par  des  nom- 
bres relativement  élevés. 

79.  3**  J'ai  cherché  à  mesurer  l'effet  Thomson  par  com- 
paraison avec  un  effet  calorifique  appréciable  se  produisant 
dans  les  mêmes  circonstances.  Nous  avons  exposé  ci-dessus 
comment  il  était  assez  exact,  soit  au  point  de  vue  expéri- 
mental, soit  au  point  de  vue  théorique,  d'admettre  que  la 
variation  delà  température  d'une  tranche  donnée  était  pro- 
portionnelle à  l'effet  calorifique  dont  (;lle  est  le  siège.  Or, 
lors  du  passage  du  courant,  nous  avons  deux  effets,  l'effet 
proportionnel  au  carré  de  TintcMisité,  et  l'effet  que  nous 
étudions.  Nous  pouvons  mesurer  chacun  d'eux  :  pour  cela 
il  suffit  de  faire  passer  le  courant  dans  l'un  seulement  des 
deux  conducteurs,  l'autre  ne  servant  qu'à  équilibrer  l'effet 
de  la  chaleur  qui  arrive  par  conductibilité^  on  a  ainsi  un 
effet  sur  la  pile  qui  mesure  un  effet  calorifique  aP-+-  bi-^  en 
changeant  le  sens  du  courant,  on  aura  aP  —  bi\  la  différence 
donnera  2  &i,  le  double  de  Feffet  Thomson.  J'ai  ainsi  trouvé 
que  dans  le  bismuth  de  E.  B.  l'effet  Thomson  ne  devait 
être  que -^  de  l'effet  calorifique  d'une  certaine  intensité  de 
courant.    En  mettant  alors  le  conducteur  dans  un  calori- 
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mètre,  j'ai  pu  évaluer  en  calories  la  chaleur  qui  est  déga- 
gée dans  une  longueur  donnée  de  ce  conducteur  5  en  compa- 
rant cette  longueur  à  celle  de  Tespace  occupé  par  la  pile, 
l'intervalle  des  températures  du  barreau  à  l'intervalle  de  o 
à  100  degrés,  et  en  tenant  compte  de  l'intensité  du  courant, 
j'estime  que  Teffet  Thomson  peut  équivaloir  dans  le  bis- 
muth de  E.  B.  à  une  calorie  environ  dégagée  par  minute 
par  l'intensité  de  courant  i  marchant  d'une  tranche  à 
100  degrés  à  une  autre  à  zéro. 

Comme,  d'après  les  principes  exposés  ci-dessus,  ce  dé- 
gagement de  chaleur  mesure  une  somme  de  forces  électro- 
motrices, en  comparant  i  calorie  aux  977  qui  représentent 
pour  la  même  intensité  de  courant  la  force  électromotrice 
de  l'élément  à  sulfate  de  cuivre  qui  me  sert  d'unité,  on  voit 
que  dans  le  bismuth  de  E.  B.  la  force  électromotrice  de 
l'espèce  Thomson  serait  environ  jytô  ^^  "^  force  électro- 
motrice  unité.  Or,  d'autre  part,  d'après  M.  Edm.  Bec-- 
querel,  la  force  électromotrice  du  couple  cuivre -bismuth 
de  E.B,  entre  zéro  et  100  serait  représentée  par  0,0062, 
c'est-à-dire  que  la  force  électromotricc  d'espèce  Thomson 
aurait  dans  le  couple  cuivre-bismuth  de  E.  B.  une  paît 
d'action  égale  environ  à  ^  de  l'effet  total. 

Je  crois  qu'on  peut  regarder  ce  nombre  comme  une 
limite  supérieure  de  la  part  d'action  des  forces  électromo- 
trices dont  il  s'agit  dans  la  production  du  courant  dans  le 
couple  en  question  ;  mais  on  ne  peut  attacher  à  ce  nombre 
aucune  valeur  quantitative  bien  réelle,  à  cause  de  la  mul- 
tiplicité des  approximations  dont  il  faut  se  contenter,  et 
surtout  à  cause  de  l'ignorance  où  nous  sommes  des  varia- 
tions que  peut  éprouver  l'effet  Thomson  avec  la  tempéra- 
ture 5  je  suis  porté  à  croire  qu'elles  sont  très-notables. 

80.  4*^  Enfin,  en  dehors  des  arguments  qui  précèdent, 
pour  prouver  que  dans  le  phénomène  général  du  dégage- 
ment de  l'électricité  par  la  chaleur  les  forces  électromo- 
trices de  l'espèce  Thomson  ne  jouent  qu'un  rôle  secondaire, 
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il  y  a  lieu  de  remarquer  que  dans  les  couples  assez  éner- 
giques pour  pouvoir  se  prêter  à  des  déterminations  calori- 
métriques, on  voit  se  vérifier  très-sensiblement  la  loi  de 
proportionnalité  entre  l'effet  Peltier  à  la  jonction  de  deux 
métaux  et  le  pouvoir  thermo-électrique  du  couple  formé  par 
ces  deux  métaux.  Dès  les  premières  études  faites  sur  ce 
sujet,  M.  Edm.  Becquerel  d'une  part,  M.  Frankenheim 
d'autre  part,  avaient  été  amenés  à  soupçonner  celte  loi; 
mais  les  moyens  de  mesure  employés  par  ces  deux  savants 
n'en  pouvaient  fournir  qu'une  vague  indication.  Les  expé- 
riences calorimétriques  dont  j*ai  déjà  donné  plus  haut  les 
résultats  vont  nous  montrer  que  cette  loi  se  vérifie  très- 
approximativement.  Il  y  a  cependant  des  divergences;  il 
m'est  impossible  d'admettre  qu'elles  proviennent  tout  en- 
tières des  erreurs  d'observation,  elles  sont  évidemment 
dues  pour  une  bonne  partie  à  des  causes  perturbatrices  qui 
ne  sont  sans  doute  autres  que  les  forces  électro motrices 
d'espèce  Thomson. 

81.  Les  nombres  qui  représentent  les  pouvoirs  thermo- 
éleclriques  sont  ceux  qui  mesurent  les  intensités  des  cou- 
rants fournis  par  les  couples  eux-mêmes  qui  avaient  servi 
aux  déterminations  calorimétriques  ci -dessus  (p.  248)  ;  ces 
intensités  ont  été  mesurées  en  plaçant  tous  les  couples  dans 
un  même  circuit  et  opérant  d'après  la  méthode  de  M.  Bec- 
querel. 
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La  loi  de  proporlionn allié  est  bîen  évidente  ici,  comme 
loi -limite,  bien  entendu.  Les  deux  seules  divergences  consi- 
dérables qu'on  remarque  dans  les  nombres  de  la  troisième 
colonne  sont  relatives  aux  couples  formés  par  rantimoine 
et  par  le  zinc.  Nous  laisserons  hors  de  la  discussion  le 
nombre  relatif  au  zinc,  parce  que,  vu  la  petitesse  des  nom- 
bres afférents  à  ce  métal,  Terreur  expérimentale  relative 
peut  se  trouver  être  assez  considérable.  Jl  ne  saurait  en  être  ' 
de  même  pour  le  couple  formé  avec  l'antimoine  *,  la  seule  per- 
turbation possible  serait  dans  l'étal  cristallin  de  ce  métal 
qui  aurait  pu  diminuer  son  pouvoir  thermo-électrique.  Mais 
d'un  autre  côté  il  est  à  remarquer  que  pour  ce  métal  les 
forces  électromotrices  de  l'espèce  Thomson,  qui  sont  rela- 
tivement considérables  (voirie  tableau  de  la  page  277),  se 
trouvent  agir  en  sens  inverse  de  celles  de  l'espèce  Peltier, 
diminuer  par  conséquent  le  pouvoir  thermo- électrique  et 
augmenter  le  quotient. 

82.  La  conclusion  de  ce  chapitre  sera  donc  que  les  forces 
électromotrices  de  Tespèce  Thomson  n'ont  une  action  pré- 
dominante que  dans  les  couples  dont  le  pouvoir  thenno- 
électrique  est  très-faible  5  que  pour  les  couples  plus  éner- 
giques l'action  de  ces  forces  n'est  que  partielle  ;  que  leur 
action  peut  être  regardée  comme  une  action  perturbatrice 
notable  d'une  loi  qui  n'en  est  pas  moins  très-nettement 
indiquée,  à  savoir,  que  la  force  éleclromotricc  résultant  de 
la  variation  avec  la  température  des  forces  électromotrices 
àr  l'espèce  Peltier  est  proportionnelle  à  la  valeur  absolue 
de  ces  mêmes  forces  électromotrices. 

Dans  le  chapitre  suivant  et  dernier,  nous  allons  chcicher 
à  interpréter  cette  loi. 

iX. 

Résumé  et  conclusions  llicoriqucs. 

83.  D'après  ce  qui  précède,  on  peut  regarder  comme 
acquis  les  points  suivants  : 
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Au  contact  de  deux  substances  hétérogènes,  il  y  a  réelle- 
ment une  force  éleclromotrice. 

Cette  force  électromotrice  augmente  avec  la  température. 

D'autres  forces  électromotrices  ayant  leur  siège  dans  la 
masse  de  chaque  substance,  lorsque  la  température  n'y  est 
pas  uniforme,  viennent  concourir  aux  effets  thermo-élec- 
triques. 

p  Mais  dans  les  couples  les  plus  énergiques  les  forces  élec- 
tromotrices qui  ont  leur  siège  aux  jonctions  des  substances 
hétérogènes  ont  une  action  prédominante. 

Si  on  élague  ces  influences  perturbatrices,  on  voit  que 
les  forces  électromotrices  qui  ont  leur  siège  aux  jonctions 
des  substances  hétérogènes  tendent  à  satisfaire  à  cette  loi  : 
Pour  un  même  inten^alle  de  température,  considéré  à  un 
même  point  de  Véchelle  thermométrique^  les  ^vanations 
de  ces  forces  électromotrices  sont  pour  tous  les  couples 
égales  aux  forces  électromotiices  elles-mêmes  multipliées 
par  un  facteur  constant» 

En  vertu  de  cette  loi,  si  nous  représentons  par  Fi(f), 
Fj  («),...  les  forces  électromotrices  existant  à  diverses 
jonctions,  et  AFi(z),  ^¥^[t)^. . .  les  variations  de  ces 
fonctions  pour  une  même  variation  delà  température,  on 

doit  avoir 

AF.(0  _  AF,(r]  _       _ 

F.(0  -   F,(0  '"' 

ce  qui  ne  saurait  avoir  lieu  que  si  on  a 

Y,[t)  =  bY(t), 

•  ••••*•••••• 

c'est-à-dire  que  les  forces  électromotrices  aux  soudures 
doii^ent  être  pour  toutes  les  substances  une  même  fonction 
de  la  température,  multipliée  par  un  facteur  dépendant 
éi^idemment  de  la  nature  des  métaux  juxtaposés. 

84.  Il  resterait  à  savoir  quelle  est  cette  fonction.  Pour 
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pouvoir  la  délerminer,  il  faudrait  arriver  à  évaluer  exacte- 
ment la  part  de  Teffet  Thomson  à  différentes  températures 
dans  un  couple  dont  on  étudierait  la  variation  de  la  force 
électromoirice  avecla  température,  ou  bien  encore  mesurer 
Teffet  Peltîer  à  différentes  températures  suffisamment  éloi- 
gnées. Malheureusement  ces  déterminations  présentent  au 
point  de  vue  expérimental  les  plus  grandes  difficultés; 
nous  en  sommes  réduits  à  examiner  ce  qui  se  passe  dans  lest 
couples  où  cet  effet  paraît  être  le  moins  notable.  Le  couple 
cuivre-bismuth  de  E.  B.  est  précisément  celui  de  tous  ceux 
sur  lesquels  ont  porté  les  expériences  qui  doit  se  trouver  à 
cet  égard  dans  les  meilleures  conditions. 

J'ai  cherché  quelle  était  dans  ce  couple  (  le  même  que  j 'ai 
employé  aux  déterminations  calorimétriques  à  diverses 
températures)  la  variation  de  la  force  électromotrice  totale 
pour  une  variation  de  température  de  i  degré  pris  à  dif- 
férents points  de  l'échelle  thermométrique.  Les  différences 
que  j'ai  observées  peuvent  être  mises  sur  le  compte  des  er- 
reurs d'observation.  Celte  question  demande  donc  à  être 
étudiée  à  nouveau. 

Quant  a  la  détermination  expérimentale  de  la  fonction 
de  la  température  dont  il  s'agit,  j'espère  pouvoir  l'aborder 
en  étudiant  l'effet  Thomson  dans  un  grand  nombre  d'échan- 
tillons de  métaux.  Si  ensuite  on  associe  entre  eux,  pour 
former  des  couples  thermo-électriques,  ceux  de  ces  mé- 
taux pour  lesquels  ces  effets  sont  égaux,  comme,  par  suite 
de  la  constitution  des  couples,  ils  deviennent  diamétrale- 
ment opposés,  la  loi  du  dégagement  de  l'électricité  dans  ces 
couples  devra  être,  indépendante  de  l'effet  Thomson.  Je 
développerai  cette  méthode  dans  un  Mémoire  subséquent. 

85.  L'ensemble  des  expériences  faites  jusqu'ici  montre 
que  chaque  corps  conserve  une  même  puissance  thermo- 
électrique dans  tous  les  couples  dont  il  fait  partie  :  c'est 
l'objet  de  la  loi  énoncée  dès  1829  par  M.  Becquerel.  Nous 
sommes  amenés  alors  à  supposer  que  si  aF(t)  représente 
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la  force  électromolrice  à  la  jonclion  de  deux  métaux,  le 
coeflicîent  a  se  compose  de  deux  termes  afférents  chacun  à 
Tun  des  métaux. 

Mais  si  ce  principe  est  vrai  dans  toute  sa  généralité,  il 
doit  l'être  encore  lorsque,  au  lieu  de  mettre  en  contact  un 
corps  C  en  présence  d'un  corps  C,  nous  imaginons  ce 
corps  C  isolé  dans  l'espace;  ce  corps  doit  porter  avec  lui  sa 
force  électromotrîce  spécifique.  Or,  qui  dit  force  électro- 
motrice  dît  tension  électrique -^  chaque  corps  serait  donc 
caractérisé  par  une  tension  absolue  fonction  de  la  tempé- 
rature, et  pouvant  être  de  l'une  ou  de  l'autre  électricité. 

Un  corps  étant  toujours  environné  d'autres  corps,  nous 
ne  pourrions  jamais  percevoir  que  les  différences  des  ten- 
sions des  corps  en  présence.  Ces  différences  seraient  assez 
faibles  pour  les  différents  corps  solides  métalliques;  elles 
seraient  plus  grandes  entre  certains  liquides  et  certains  so- 
lides, etc. 

Nous  venons  de  dire  que  dans  cette  hypothèse  nos  ten- 
sions électriques  actuelles  doivent  être  seulement  la  diffé- 
rence entre  les  tensions  absolues  possédées  par  les  corps 
en  présence.  Quand  un  corps  a  tous  ses  points  à  une  même 
température,  les  pressions  ou  poussées  électriques  résultant 
de  l'action  du  milieu  ambiant  s'équilibrent  de  toutes  parts; 
mais  si  quelque  point  est  à  une  température  différente  de 
celle  du  reste  du  corps,  il  y  a  en  ce  point  un  excès  de  ten- 
sion positive  ou  négative.  Si  le  circuit  peut  être  fermé,  il  se 
produit  un  mouvement  de  l'électricité  qui  engendre  de  la 
chaleur  et  tend  à  rétablir  l'égalité  de  la  température.  Si  le 
milieu  ambiant  est  isolant,  l'excès  de  tension  en  question 
doit  persister  tant  que  persiste  l'excès  de  température.  S'il 
en  est  ainsi,  on  doit  pouvoir  un  jour  manifester  une  diffé- 
rence de  tension  entre  les  deux  extrémités,  par  exemple, 
d'un  barreau  de  métal,  lorsque  ces  extrémités  sont  à  des  tem- 
pératures différentes, 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phjrs.f  4*  série,  t.  X.  (Mars  18C7.)  19 
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86.  Il  me  paraît  probable  que  cette  tension  absolue, 
fonction  de  la  température,  serait  plus  forte  dans  les 
liquides  que  dans  les  solides,  et  sans  doute  même  plus  forte 
dans  les  gaz  que  dans  les  liquides.  Si  cette  hypotbèse  se 
vérifiait,  on  rendrait  alors  facilement  compte  de  bien  des 
phénomènes  d'électricité  atmosphérique. 

Enfin,  cette  hypothèse  viendrait  jeter  un  nouveau  jour 
sur  les  phénomènes  électro^chimiques.  Depuis  cinquante  ans 
on  n'a  pu  trouver  de  réponse  satisfaisante  à  cette  question  :  1 
l'action  chimique  préexiste-t-cUe  à  l'action  électrique,  ou 
l'action  électrique  à  l'action  chimique?  La  force  des  faits 
nous  entraine  à  penser  que  tout  phénomène,  chimique  est 
dû  au  passage  d'un  courant  électrique  ;  je  produirai  moi- 
même  dans  une  autre  circonstance  des  expériences  à  Tappui 
de  cette  opinion.  Mais  ce  qui  jusqu'ici  a  fait  reculer  devant 
Fadmission  de  cette  explication,  c'est  que  la  seule  théorie 
qui  ait,  je  crois,  été  proposée  en  conformité  avec  elle,  con- 
siste à  admettre  une  force  électromotrîce  dite  de  contact. 
Il  me  semble  voir  dans  cette  conception  une  difficulté  in- 
surmontable :  en  effet,  s'il  est  vrai  qu'il  n'y  ait  pas  de  force 
électromotrîce  sans  tension  électrique,  on  ne  peut  conce- 
voir qu'un  simple  contact  entre  deux  corps  fasse  naître  cette 
tension,  car  pour  établir  cette  tension  il  faut  développer  une 
certaine  quantité  d'électricité,  nécessaire  pour  charger  les 
corps  en  présence^  or,  le  contact  peut  être  imaginé  aussi 
restreint  que  possible,  tandis  que  les  corps  seraient  aussi 
considérables  que  nous  voudrions*,  le  contact  devrait  donc, 
antérieurement  à  toute  action  chimique,  faire  naître  une 
quantité  indéfinie  d'électricité,  ce  qui  serait  évidemment 
absurde.  Dans  notre  hypothèse,  au  contraire,  les  corps 
toujours  chargés  d'électricité  possédant  une  tension  fonc- 
tion de  leur  nature  et  de  leur  température,  ils  se  trouve- 
raient constamment  prêts  à  abandonner  cette  électricité 
sous  forme  de  courant. 

Sans  doute,  notre  hypothèse  ne  nous  apprend  pas  encore 
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ce  que  c'est  que  rélectricité,  et  malheureusement  il  est  à 
craindre  que  nous  ne  Tignorions  longtemps  encore;  il  me 
semble  cependant  qu'elle  a  le  mérite  d'établir  un  lien  entre 
des  phénomènes  électriques  très-divers,  de  les  ramener  à 
un  principe  général,  et  surtout  d'être  le  résultat  immédiat 
de  l'observation  des  faits.  Dans  mon  esprit,  comme  dans 
l'exposition  de  ce  travail,  elle  est  en  effet  postérieure  à 
l'observation;  les  résultats  expérimentaux,  la  méthode  elle- 
même  sont  complètement  dégagés  de  toute  préoccupation 
relative  à  l'hypothèse. 

P.  S.  Pendant  Timprcssion  de  ce  travail,  M.  W.  Thomson,  h  qui  j'^en 
arais  communiqué  les  épreuves,  a  eu  Tobligeance  de  me  faire  part  de  ses 
remarques  sur  quelques  points.  Comme  la  plupart  ont  trait  à  la  variation 
doPeffet  Peltier  avec  la  température,  elles  trouveront  mieux  Iciir  place  dans 
le  second  travail  que  je  prépare  sur  ce  sujet,  et  où  je  cherche  à  évaluer 
expérimentalement  quelle  peut  être  la  loi  de  celte  variation. 

Mais  il  est  urgent  de  consigner  ici  une  rectification  qui  vient  déplacer  le 
désaccord  qui  existait  entre  les  résultats  du  physicien  anglais  et  les  miens 
relativement  à  Peffet  de  la  traction  sur  les  propriétés  thermo-électriques 
de  quelques  métaux.  Voici  ce  que  dit  M.  W.  Thomson  : 

«  Vous  verrez,  diaprés  un  des  Mémoires  que  je  vous  ai  précédemment 
envoyés,  que  mes  résultats  relatifs  au  cuivre  et  au  platine  n^ont  pas  été 
exactement  reproduits  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  (i),  où 
TOUS  avez  pris  les  résultats  consignés  à  la  fin  de  votre  chapitre  III  (p.  2:19), 
et  qu^antéricurement,  dans  votre  introduction  au  sujet,  vous  reproduisez 
exactement  mon  résultat  pour  le  cuivre.  Vous  pourrez  aussi  remarquer  une 
erreur,  dans  les  Annales  de  Chimie,  au  bas  rie  la  page  114,  relativement  au 
fer.  Il  parait  donc  que  vos  résultats  s'accordent  avec  les  miens  pour  le  pla- 
tine, et  en  diffèrent  pour  le  fer  et  le  cuivre. 

»  J'ai  refait  avec  soin,  il  y  a  peu  de  jours,  mes  expériences  sur  les  fils  de 
ces  deux  derniers  métaux,  avec  un  de  mes  galvanomètres  à  miroir  qui  sont 
si  délicats  et  plus  sensibles  qu'aucun  autre  galvanomètre  que  j'eusse  en  i856. 
En  opérant  ainsi,  d'après  la  méthode  décrite  dans  le  §  110  de  ma  lecture  sur 
les  qualités  éleclrodynamiques  des  métaux^  sur  un  arc  continu  du  métal  en 
expérience,  et  sans  aucune  multiplication  de  l'effet  électrique,  j'ai  obtenu 
des  résultats  concordants  avec  mes  conclusions  primitives.  » 


(i)  jinnaUs  de  Chimie  et  de  Physique,  3(=  série,  t.  LIY,  i85b,  p.  ii5  et  iiG. 
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INSTRUCTION  SUR  LES  PARATONNERRES 
BES  MAGASINS  A  POUDRE. 


Commissaires  :  MM.  Becquerel,  Babinet^  Duhamel,  Fiieau,  Eda. 
Becquerel,  Regtiault,  le  Maréchal  Vaillant,  Pouillet  rapporteur, 

M.  le  Maréchal  Ministre  de  la  Guerre,  par  une  Lettre 
du  27  octobre  1866,  a  demande  à  T Académie  de  lui  adresser 
le  plus  promptement  possible  une  Instruction  pour  rétablis* 
sèment  des  paratonnerres  sur  les  magasins  à  poudre,  crai- 
gnant, avec  une  juste  sollicitude,  que  dans  leur  état  présent 
quelques-uns  de  ces  magasins  ne  soient  pas  aussi  complè- 
tement garantis  qu'ils  devraient  l'être. 

La  Commission  des  paratonnerres,  composée  de  Mes- 
sieurs Becquerel,  Babinet,  Duhamel,  Fizeau,  Eklm.  Bec- 
querel, Regnault,  le  Maréchal  Vaillant,  Pouillet  rappor- 
teur, s'empresse  de  présenter  à  l'approbation  de  F  Académie 
l'Instruction  suivante. 

Pour  la  préparer,  la  Commission  a  pu  consulter  de  très- 
•  nombreux  documents  qui  lui  avaient  été  confiés  par  le 
Ministère  de  la  Guerre,  et  particulièrement  les  pièces  im- 
primées dont  nous  rappelons  ici  les  titres,  parce  qu'elles 
composent  en  quelque  sorte  Thislorique  des  paratonnerres 
destinés  à  protéger  les  magasins  à  poudre  : 

I**  Rapport  fait  à  rAcadémie  des  Sciences,  24  avril  1784- 
—  Commission  :  Franklin,  Leroy,  Coulomb,  de  Laplace, 
abbé  Rochon. 

2**  Rapport  fait  à  l'Instiiul,  6  nivôse  an  VIII  (27  décem- 
bre 1799).  —  Commission  :  de  Laplace,  Coulomb,  Leroy 
rapporteur. 

3**  Instruction  sur  les  paratonnerres  des  niagasins  à 
poudre,  parle  (Comité  des  fortifications,  25  août  1807.  — 
Le  général,  présidcml,  Andréossy  ;  le  lieutenant-colonel  du 
génie,  secrétaire,  Alex.  Allenf,  le  premier  inspecteur  gé- 
néral du  génie,  Marescot. 
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4°  Rapport  fait  à  l'Institut,  2  novembre  i8oj.  —  Com- 
mission :  de  Laplace,  Rochon,  Charles,  Montgolfier,  Gay- 
Lussac  rapporteur. 

5°  Instruction  sur  les  paratonnerres,  adoptée  par 
TAcadémie  des  Sciences,  aS  juin  1823.  —  Commission  ; 
■Poisson,  Lefèvre-Gineau,  Girard,  Dulong,  Fresnel,  Gay- 
Lussac  rapporteur. 

La  Commission  a  pu  consulter  aussi  des  documents  re- 
cueillis tout  récemment  par  Tun  de  ses  Membres,  M.  le 
Maréchal  Vaillant,  et  qui  se  rapportent  surtout  aux  maga- 
sins à  poudre  pour  lesquels  la  nappe  souterraine  ne  se  trouve 
pas  immédiatement  dans  le  voisinage. 

§  I.  —  Pj^opositions  générales, 

1 .  Les  nuages  orageux  qui  portent  la  foudre  ne  sont  autre 
chose  que  des  nuages  ordinaires  chargés  d'une  grande 
quantité  d'électricité. 

L'éclair  qui  sillonne  le  ciel  est  une  immense  étincelle 
électrique  dont  les  deux  points  de  départ  sont  sur  deux 
nuages  éloignés  et  chargés  d'électricités  contraires. 

Le  tonnerre  est  le  bruit  del'étincellt;. 

La  foudre  est  l'étincelle  elle-même;  c'est  la  recomposition 
des  électricités  contraires. 

Quand  l'un  des  points  de  départ  de  l'éclair  est  à  la  sur- 
face  du  sol,  on  dît  que  le  tonnerre  tombe,  ou  plutôt  que  la 
foudre  tombe,  et  que  les  objets  terrestres  sont  foudroyés. 
Alors  tous  les  points  du  sillon  de  l'éclair  sont  encore  la  re- 
composition ou  la  neutralisation  des  deux  électricités  con- 
traires, dont  Tune  est  fournie  par  le  nuage,  et  l'autre  par  la 
terre  elle-même. 

Comment  la  terre,  qui  est  en  général  à  l'état  naturel  et 
sans  électricité  apparente,  se  trouve-t-elle  ainsi  chargée 
d'électricité  et  d'une  électricité  contraire  à  celle  du  nuage 
au  moment  même  où  elle  est  foudroyée  ? 

Telle  est  la  première  question  que  nous  avons  à  exa- 
miner. 
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2.  Avant  que  la  foudre  éclate,  le  nuage  orageux. qui  la 
porte,  bien  qu'il  soit  à  plusieurs  kilomètres  de  hauteur,  agit 
par  influence  pour  repousser  au  loin  l'électricité  de  même 
nom  et  pour  attirer  l'électricité  de  nom  contraire.  Celle 
influence  tend  à  s'exercer  sur  tous  les  corps  •,  mais  elle  n'est 
réellement  efficace  que  sur  les  bons  conducteurs^  tels  sont/ 
à  des  degrés  différents,  les  métaux,  l'eau^  le  sol  très-humide, 
les  corps  vivants,  les  végétaux,  etc. 

Le  même  conducteur  éprouve  de  la  part  du  nuage  des 
effets  très-différents,  suivant  sa  forme  et  ses  dimensions, 
et  surtout  suivant  sa  parfaite  ou  imparfaite  communication 
avec  le  sol. 

Un  arbre,  par  exemple,  quand  il  se  trouve  dans  une 
terre  médiocrement  humide,  ne  reçoit  qu'une  très-faible 
influence,  parce  que  l'électricité  de  même  nom  ne  peut  pas 
être  repoussée  au  loin  dans  cette  terre,  qui  n'est  qu'un 
très-mauvais  conducteur  pour  les  grandes  charges  électri- 
ques. 

Si  cet  arbre,  au  contraire,  se  trouve  dans  une  terre  très- 
humide  et  d'une  vaste  étendue,  il  sera  fortement  influencé, 
parce  que  l'électricité  de  même  nom  peut  s'étendre  au  loin 
dans  ce  bon  conducteur.  Enfin  il  sera  influencé  autant  qu'il 
peut  l'être,  si  ce  bon  conducteur,  vers  ses  limites,  est  lui- 
même  en  bonne  communication  avec  d'autres  nappes  d'eau 
indéfinies. 

Quand  il  s'agit  de  l'électricité  de  nos  machines,  la  surface 
de  la  terre  telle  qu'elle  se  présente  est  ce  qu'on  appelle  le  sol 
ou  le  réservoir  conijunn .  On  peut  l'appeler  ainsi,  puisque  sa 
conductibilité  est  suffisante  pour  disperser  ou  neutraliser 
toutes  ces  petites  charges  électriques. 

Quand  il  s'agit  de  la  foudre,  la  terre  végétale,  dans  son 
état  habituel,  n'est  plus  ce  que  l'on  peut  appeler  le  réservoir 
commun-,  elle  devient  relativement  un  mauvais  conducteur, 
ainsi  (jue  les  formations  géologiques  de  diverses  natures 
sur  lesquelles  elle  repose.  Il  faut  arriver  à  la  première  nappe 
aquifère,  c'est-à-dire  à  la  nappe  des  puits  qui  ne  tarissent 
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jamais  (nous  l'appellerons  ici  la  nappe  souterraine)^  pour 
trouver  une  couche  dont  la  conductibilité  soit  suffisante. 
Celle-ci,  à  raison  de  son  étendue  et  de  ses  ramifications 
multipliées^  ne  peut  pas  être  isolée  des  cours  d'eau  voisins, 
et  avec  eux,  avec  les  fleuves  et  les  rivières,  avec  la  nier 
elle-même,  elle  constitue  ce  qu'on  doit  appeler  le  réservoir 
commun  des  nuages  foudroyants,  et  par  conséquent  le  ré- 
servoir commun  des  paratonnerres. 

En  effet,  pendant  que  le  nuage  orageux  exerce  partout 
au-dessous  de  lui  son  influence  attractive  sur  le  fluide  de 
nom  contraire  et  répulsive  sur  le  fluide  de  même  nom,  c'est 
surtout  la  nappe  souterraine  qui  reçoit  cette  influence  avec 
une  incomparable  efficacité.  Alors  toute  sa  surface  supé- 
rieure se  charge  d'électricité  contraire  que  le  nuage  y  ac- 
cumule par  sou  attraction,  tandis  que  l'électricité  de  même 
nom  est  repoussée  et  dispersée  au  loin  dans  le  réservoir 
commun.  Aussi,  quand  la  foudre  éclate,  les  deux  poinls  de 
départ  de  l'éclair  sont,  l'un  sur  le  nuage,  et  l'autre  sur  la 
nappe  souterraine,  qui  est  en  quelque  sorte  le  deuxième 
nuage  nécessaire  à  l'explosion  de  la  foudre. 

C'est  ainsi  que  le  globe  de  la  terre,  sans  cesser  d'être  à 
l'état  naturel  dans  son  ensemble,  se  trouve  éventuellement 
électrisé  sur  quelques  points  par  la  présence  des  nuages 
orageux. 

Les  édifices,  les  arbres,  les  corps  vivants,  frappés  parla 
foudre,  ne  doivent  être  considérés  que  comme  des  intermé- 
diaires qui  se  trouvent  sur  son  chemin  et  qu'elle  frappe  en 
passant. 

Toutefois,  il  ne  faudrait  pas  en  conclure  que  ces  inter- 
médiaires sont  essentiellement  passifs,  et  qu'ils  ne  con- 
tribuent jamais  à  modifier  ou  même  à  déterminer  la 
direction  du  coup  de  foudre.  Il  est  certain  au  contraire  qu'ils 
exercent  à  cet  égard  une  action  d'autant  plus  grande  qu'ils 
ont  une  étendue  plus  considérable  et  une  conductibilité 
meilleure.  Par  exemple,  quand  un  vaisseau  est  foudroyé 
au  milieu  de  la  mer,  il  est  très-probable  que  la  foudre  n'a 


pas  pris  le  chemin  qui  aurait  été  géométriquement  le  plus 
court  pour  arriver  à  l'eau  qu'elle  cherche  et  où  elle  doit  être 
neutralisée  par  le  fluide  contraire,  mais  qu'elle  a  choisi  le 
chemin  qui  élait  électriquement  le  plus  court,  à  raison  des 
décompositions  par  influence  que  le  nuage  avait  préalable- 
ment produites  sur  les  mâts,  les  agrès  et  autres  corps  con- 
ducteurs du  bâtiment,  plus  ou  moins  haut  placés  et  plus  ou 
moins  conducteurs. 

Ce  phénomène  est  analogue  â  celui  que  nous  offre  l'étin- 
celle tirée  à  grande  distance  des  conducteurs  d^une  puis- 
sante machine  électrique  :  elle  peut  être  détournée  de  son 
chemin  le  plus  direct  par  la  présence  d'un  ou  plusieurs 
conducteurs  isolés  que  Ton  dispose  près  de  son  trajet  ;  elle 
vient  frapper  le  même  but,  mais  elle  y  arrive  par  une  voie 
électriquement  plus  courte,  bien  qu'elle  soit  plus  longue 
en  apparence. 

Ces  conducteurs  isolés  changent  ici  la  direction  de  l'étin- 
celle 5  les  intermédiaires  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure 
changent  la  direction  de  Féclair. 

Nous  nous  bornons  au  simple  énoncé  de  ce  principe  fon- 
damental que  nous  ne  pouvons  pas  développer  ici  5  il 
contient  Texplication  de  tous  les  mouvements,  quelquefois 
si  bizarres,  des  coups  de  foudre  et  de  tous  les  etlets  des- 
tructeurs qu'ils  produisent;  on  ne  peut  jamais  s'en  rendre 
compte  sans  en  avoir  bien  reconnu  les  deux  points  de  dcîpart, 
et  entre  ces  deux  points  la  série  des  intermédiaires  qui  ont 
été  frappés  par  le  sillon  de  l'éclair,  tantôt  simple,  tantôt 
multiple. 

3.  L'n  paratonnerre  est  un  bon  conducteur,  non  inter- 
rompu, dont  l'extrémité  inférieure  conmiunique  largement 
avec  la  nappe  souterraine,  tandis  que  son  extrémité  supé- 
rieure s'élève  assez  haut  pour  dominer  rédificc  qu'il  s'agit 
de  protéger. 

Une  décharge  de  nos  batteries  électriques  peut  fondre 
plusieurs  mètres  de  longueur  d'un  fil  de  fer  un  peu  fin. 

Une  explosion  de  la  foudre  peut  fondre  ou  volatiliser 
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plus  d'une  centaiDe  de  mètres  de  longueur  des  fils  de  son- 
nettes ou  des  fils  de  marteaux  des  horloges  publiques.  En 
1 827,  sur  le  paquebot  le  New-  York^  une  chaîne  d'arpenteur 
de  40  mètres  de  longeur,  faite  avec  du  fil  de  fer  de  6  milli- 
mètres de  diamètre,  servant  de  conducteur  au  paratonnerre 
du  bâtiment,  a  été  fondue  par  un  coup  de  foudre  et  dispersée 
en  fragments  incandescents. 

Il  n'y  a  pas  d'exemple  que  la  foudre  ait  pu  seulement 
çchauffer  et  porter  au  rouge  sombre  une  barre  de  fer  carrée 
de  quelques  mètres  de  longueur  et  de  i5  milliraèlres  de 
côté,  ou  de  2  25  millimètres  carrés  de  section. 

C'est  donc  du  fer  carré  de  i5  millimètres  de  côté  que 
l'on  adopte  pour  composer  le  conducteur  des  paratonnerres. 

On  n'est  aucunement  obligé  d'aller  chercher  la  nappe 
souterraine  dans  la  verticale  ou  près  de  la  verticale  de  l'édi- 
fice que  Ton  veut  protéger.  Un  paratonnerre  n'est  pas  moins 
eflScace  quand  son  conducteur  est  sur  une  grande  partie 
de  sa  longueur  en  lignes  courbes,  horizontales  ou  inclinées. 
La  condition  essentielle,  mais  absolument  essentielle,  est 
qu'il  arrive  à  la  nappe  souterraine,  et  qu'il  communique 
largement  avec  elle,  dût-il  aller  la  chercher  à  plusieurs 
kilomètres  de  distance. 

4.  Supposons  un  paratonnerre  établi  dans  ces  conditions 
et  examinons,  d'une  manière  générale,  les  phénomènes  qui 
vont  se  produire  pendant  les  orages. 

L'électricité  développée  par  influence  dans  la  nappe  sou- 
terraine, au  lieu  de  s'y  accumuler,  comme  nous  venons  de 
le  dire  (2),  trouve  le  pied  du  conducteur  qui  est  une  issue 
où  elle  se  précipite^  car,  dans  l'intérieur  même  d'une  barre 
métallique  pleine  et  solide,  quelque  longue  qu'elle  puisse 
être,  le  fluide  électrique  se  répand  et  se  propage  avec  une 
vitesse  comparable  à  la  vitesse  de  la  lumière.  C'est  ainsi  que 
le  fluide  attiré  par  le  nuage  dans  la  nappe  souterraine  vient 
subitement  s'accumuler  vers  le  sommet  du  paratonnerre. 

Là  se  produisent  des  phénomènes  curieux  dont  il  faut 
donner  une  idée. 
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Si  le  paratonnerre  se  termine  par  une  pointe  fine  et  très- 
aiguë  d'or  ou  de  platine,  le  fluide  attiré  par  le  nuage  exerce 
contre  Tair,  qui  est  mauvais  conducteur,  une  pression  assez 
grande  pour  s'échapper  en  produisant  une  aigrette  lumi- 
neuse visible  dans  les  ténèbres.  Les  rayons  divergents  de 
cette  aigrette  diminuent  d'éclat  à  mesure  qu'ils  s'éloignent 
de  la  pointe  •,  ils  sont  rarement  visibles  sur  une  longueur  de 
i5  ou  20  centimètres.  L'air  en  est  vivement  électrisé,  et 
Ton  ne  peut  guère  douter  que  ces  molécules  d'air  chaînées 
du  fluide  de  la  pointe,  c'est-à-dire  du  fluide  attiré,  ne  soient 
ensuite  transportées  jusqu'au  nuage  lui-même,  si  l'air  est 
calme,  pour  neutraliser  une  portion  plus  ou  moins  sensible 
du  fluide  dont  il  est  chargé. 

Cette  neutralisation  est  ce  que  l'on  appelle  l'action  pré- 
ventive du  paratonnerre. 

En  même  temps  que  la  pointe  aiguë  donne  naissance  à 
l'aigrette,  le  flux  d'électricité  qui  passe  acquiert  souvent 
une  telle  intensité,  que  la  pointe  s'échauffe  jusqu'à  la  fu- 
sion 5  dans  ce  cas  l'or,  et  le  platine  lui-môme,  quoique 
beaucoup  moins  fusible,  tombent  eu  gouttes  volumineuses 
le  long  du  cuivre  ou  du  fer  qui  les  porte. 

Lorsqu'un  paratonnerre  a  ainsi  perdu  sa  pointe  aiguë  et 
que  son  sommet  n'est  plus  qu'un  large  bouton  de  fusion 
d'or  ou  de  platine,  on  doit  se  demander  s'il  est  ou  s'il  n'est 
pas  hors  de  service. 

A  cette  question  nous  répondons  :  non,  le  paratonnerre 
n'est  pas  hors  de  service,  pourvu  qu'il  continue  d'ailleurs 
à  remplir  les  deux  conditions  essentielles,  savoir  : 

1°  Que  le  conducteur  soit  sans  lacunes  5 

2^  Que  par  son  extrémité  inférieure  il  communique 
largement  avec  la  nappe  souterraine. 

Seulement,  en  perdant  sa  pointe,  le  paratonnerre  a  perdu 
quelque  chose  de  son  action  préventive.  L'aigrette  ne 
pourrait  se  reproduire  que  sous  l'influence  d'une  attraction 
beaucoup  plus  forte,  et  la  fusion,  qui  dépendait  surtout  de 
la  finesse  et  de  l'acuité  de  la  pointe,  ne  pourrait  se  renou- 
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vêler  que  très-difficilement  en  laissant  d'ailleurs  les  choses 
à  peu  près  dans  le  même  état.  L'air  n'est  donc  plus  électi  isë 
par  Faigreite  sous  forme  lumineuse,  celte  part  de  Taclion  pré- 
ventive a  disparu-,  l'autre  part,  celle  qui  peut  dépendre  de 
l'air  électrîsé  par  son  contact  avec  toutes  les  portions  supé- 
rieures de  la  tige,  est  probablement  beaucoup  plus  petite. 

Au  reste,  s*il  est  vrai  que  le  vent  emporte  bien  loin  du 
nuage  l'air  électrisé  par  l'aigrette  aussi  bien  que  l'air  élec- 
trisé  par  la  tige,  l'action  préventive  est  si  souvent  réduite 
à  rien,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  la  regretter  beaucoup. 

La  conclusion  est  donc  qu'en  perdant  sa  pointe  aiguë  un 
paratonnerre  ne  perd  en  réalité  qu'un  très-faible  avantage. 

C'est  par  ces  motifs  que  la  Commission  de  i855  a  été 
conduite  à  conseiller  de  terminer  le  haut  du  paratonnerre 
par  un  cylindre  de  cuivre  rouge  de  2  centimètres  de  dia- 
mètre sur  20  à  25  centimètres  de  longueur  totale,  dont  le 
sommet  est  aminci  pour  former  un  cône  de  3  ou  4  centi- 
mètres de  hauteur  [Comptes  rendus  de  V Académie  des 
Sciences^  t.  XL,  p.  522). 

Ce  cylindre  de  cuivre  rouge  est  ajusté  à  vis  sur  l'extré- 
mité de  la  tige  de  fer  du  paratonnerre  et  brasé  avec  elle 
pour  en  faire  le  prolongement. 

En  prenant  maintenant  pour  exemple  le  paratonnerre 
dont  le  sommet  est  terminé  par  le  cône  de  cuivre  rouge,  et 
en  laissant  de  côté  l'action  préventive,  nous  allons  pour- 
suivre l'examen  des  phénomènes  qui  se  produisent  pendant 
les  orages. 

Le  cône  de  cuivre  pourra  donner  encore  quelquefois  le 
spectacle  des  aigrettes,  mais  bien  moins  souvent  que  les 
pointes  aiguës  d'or  ou  de  platine^  même  dans  ce  cas,  il 
résiste  à  la  fusion  h  raison  de  sa  forme  et  surtout  à  raison 
de  sa  grande  conductibilité  tant  électrique  que  calorifique. 

Si  la  foudre  vient  à  éclater,  c'est  par  le  cône  de  cuivre 
qu'aile  pénètre  dans  la  tige  et  le  conducteur,  et  c'est  par  la 
tige  et  le  conducteur  qu'elle  va  se  neutraliser  dans  la  nappe 
souterraine. 
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Les  deux  points  de  départ  de  Téclair  sont  l'un  sur  le 
nuage,  l'autre  au  sommet  du  paratonnerre;  il  n'y  a  du 
reste  aucune  apparence  lumineuse  ou  électrique,  dans  tout 
le  surplus  du  circuit.  Le  courant  produit  par  la  foudre 
passe  dans  toute  l'étendue  du  conducteur,  comme  le  cou- 
rant produit  par  une  batterie  électrique  ou  voltaïque  passe 
dans  un  fil  de  fer  d'un  diamètre  suffisant. 

C'est  un  coup  de  foudre  ordinaire,  seulement  il  est  sans 
dommage  pour  le  paratonnerre  et  pour  l'édifice  qu'il  pro- 
tège 5  il  ressemble  ainsi  aux  coups  de  foudre  innombrables 
qui,  pendant  les  orages,  s'éteignent  au  milieu  de  l'atmo- 
sphère. 

§  n.  —  Construction  des  paratonnerres. 

(Voir  la  Légende  pour  les  figures,  p.  807  ) 

5.  Tige,  —  La  tige  de  fer  du  paratonnerre  est  prolongée 
en  haut,  comme  nous  Venons  de  le  dire,  par  un  cylindre  de 
cuivre  rouge  terminé  en  cône,  /îg^.  i^  PI,  IF;  à  ce  point  de 
jonction,  elle  a  été  arrondie  et  réduite  à  2  centimètres  de 
diamètre;  plus  bas  elle  reste  carrée  et  va  en  augmentant 
d'épaisseur  régulièrement,  jusqu'au  point  d'insertion  du 
conducteur,  où  elle  doit  avoir  4  ou  5  centimètres  de  côté. 
Sa  hauteur  totale,  entre  le  sommet  du  cône  de  cuivre  et  ce 
dernier  point,  peut  varier  de  3  à  5  mètres,  suivant  les  cir- 
constances. Il  y  a  presque  toujours  plus  d'avantages  à  aug- 
menter le  nombre  des  tiges,  en  les  maintenant  entre  ces 
limites,  et  en  les  reliant  entre  elles  par  un  conducteur 
commun  pour  les  rendre  solidaires,  qu'à  en  réduire  le 
nombre  en  leur  donnant  des  hauteurs  de  7  ou  8  mètres. 

Toute  la  longueur  de  la  tige  qui  est  au-dessous  du  con- 
ducteur, ou  au-dessous  du  plus  bas  des  conducteurs,  si  elle 
en  porte  plusieurs,  ne  coniplc  plus  comme  paratonnerre; 
on  peut  en  varier  à  volonté  la  forme,  et  choisir  celle  qui  con- 
vient le  mieux  pour  la  fixer  Irès-solidement  sur  ses  appuis. 

6.  Conducteurs.  —  Le  conducteur  est  adapté  à  la  tige 
par  une  très-bonne  soudure  à  l'étain,  d'après  la  disposition 
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indiquée  par  la  fig,  i  ;  celte  première  partie  du  conduc- 
teur aura  2  centimètres  de  côté,  et  sa  partie  arrondie, 
dressée  et  étamée  d'avance,  qui  traverse  la  tige  départ  en 
part,  aura  iS  millimètres  de  diamètre;  ainsi  les  deux  sur- 
faces du  fer,  métalliquement  unies  par  la  soudure,  auront 
près  de  20  centimètres  carrés. 

Toutes  les  longueurs  suivantes  du  conducteur,  excepté 
celles  qui  communiquent  à  la  nappe  d'eau,  seront  réduites 
à  i5  millimètres  de  côté;  elles  seront  réunies  entre  elles  par 
des  soudtires  à  Tétain,  d'après  la  disposition  indiquée  dans 
les^g'.  3  et  4»  la  longueur  du  joint  étant  de  i5  centimètres. 

Les  courbures  toujours  arrondies  qu'il  faudra  donner 
au  conducteur,  soit  pour  descendre  au  sol ,  soit  pour 
s'étendre  sur  le  sol  jusqu'à  la  verticale  de  la  nappe  d'eau, 
suffiront  au  jeu  des  dilatations. 

Comme  il  importe  que  ces  soudures  ne  soient  pas  fati- 
guées par  des  flexions  ou  par  des  tractions  obliques,  on  aura 
soin  d'établir  dans  leur  voisinage  des  supports  de  fer  à 
fourchettes  qui  permettent  le  glissement  longitudinal  en 
empêchant  tout  ballottement  latéral.  Ces  supports  ne  doi- 
vent pas  être  des  isoloirs  électriques. 

7.  Communication  ai^ec  la  nappe  (Veau,  —  La  nappe 
souterraine  est,  comme  nous  l'avons  dit,  celle  des  puits 
du  voisinage  qui  ne  tarissent  jamais  et  qui  conservent  au 
moins  5o  centimètres  de  hauteur  d'eau  dans  les  saisons  les 
plus  défavorables . 

Le  puits  du  paratonneire  sera  construit  comme  un  puits 
ordinaire;  il  doit  être  restreint  à  ce  service  spécial  et  ne 
recevoir  aucune  eau  de  fosse  ou  d'égout. 

Si  les  circonstances  l'exigeaient,  le  puits  ordinaire  pour- 
rait être  remplacé  par  un  forage  de  20  à  25  centimètres  de 
diamètre,  tube  avec  soin  contre  les  éboulements. 

La  portion  du  conducteur  qui  descend  dans  le  puits  sera 
faite  avec  du  fer  de  2  centimètres  de  côté  ;  son  extrémité 
inférieure  portera  quatre  racines  d'environ  60  centimètres 
de  longueur,  comme  l'indique  la^^.  6  qui  représente  seu- 
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lenient  deux  de  ces  racines;  les  deux  autres  sont  pareilles 
et  soudées  sur  les  deux  autres  faces  du  conducteur  descen- 
dant j  un  épais  nœud  de  soudure  enveloppe  tout  cet  ajuste- 
ment. Ces  racines  pourraient  être  remplacées  par  une  hélice 
de  cinq  ou  six  tours  formée  en  contournant  en  tire-bou- 
chon Textrémité  inférieure  du  conducteur  lui-même. 

La  partie  supérieure  du  conducteur  vertical  sera  sou- 
tenue à  l'entrée  du  puits,  soit  par  une  cheville  assez  forte 
posée  sur  deux  barres  parallèles,  soit  par  d'autres  moyens 
analogues,  fig.  5  ;  on  donnera  à  ces  supports  une  hauteur 
telle,  que  les  racines  et,  au  besoin,  le  nœud  de  soudure 
plongent  dans  Teau  ;  mais  il  importe  que  ce  poids  consi- 
dérable ne  porte  pas  sur  les  vases  du  fond  du  puits  où 
s'enfonceraient  les  racines. 

On  se  ménagera  les  moyens  de  constater  aisément  la  pro- 
fondeur de  Teau  du  puits  dans  les  diverses  saisons  de  Tan- 
née, même  quand  on  connaîtrait  le  mouvement  de  ces  va- 
riations de  niveau  dans  les  puits  voisins. 

Enfin,  de  loin  en  loin  il  sera  nécessaire  de  reconnaître 
l'état  du  fer  immergé,  car  il  y  a  certaines  eaux  qui  pour- 
raient peut-être  le  corroder  trop  profondément  dans  une 
période  de  quatre  ou  cinq  années.  Il  faudra  donc  défaire  la 
dernière  des  soudures  qui  se  trouve  hors  du  puits  et  avoir 
préparé  les  moyens  mécaniques  convenables  pour  enlever 
le  conducteur  et  amener  au  jour  son  extrémité  inférieure. 

§  III.  —  dispositions  spéciales. 

(Voir  la  Légentle  pour  les  figures,  p.  307.) 

8.  Les  paratonnerres  ne  seront  pas  établis  sur  l'édifice 
même  du  magasin  à  poudre,  mais  en  dehors  du  chemin  de 
ronde  et  de  son  mur  de  clôture. 

Chaque  magasin  de  grandes  dimensions  (  2^^,89  sur 
20  mètres  •,  hauteur  1 1  mètres)  sera  entouré  de  trois  para- 
tonnerres :  deux  près  des  extrémités  de  la  grande  face  du 
mur  de  clôture  qui  est  le  plus  exposée  aux  orages,  et  le 
troisième  vers  le  milieu  de  la  face  opposée.  Ces  paraton- 
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nerres,  dont  la  lîge  aura  seulement  5  mètres  de  hauteur, 
seront  élevés  sur  des  supports  de  i5  mètres,  le  long  desquels 
le  conducteur  descendra  jusqu'au  sol. 

Un  circuit,  que  nous  appellerons  circuit  de  ceinture^ 
parce  qu'il  suivra,  à  une  petite  profondeur  âu-dessous  du 
sol,  l'extérieur  du  mur  de  chemin  de  ronde,  viendra  passer 
au  pied  des  trois  supports  et  se  soucier  à  chacun  des  con- 
ducteurs qui  descendent  des  liges.  Ainsi,  les  trois  paraton- 
nerres sont  rendus  solidaires,  et  il  suffira  de  partir  du  point 
le  plus  favorable  du  circuit  de  ceinture  pour  aller  chercher 
la  nappe  souterraine. 

Cette  disposition  a  surtout  deux  avantages  : 
Premièrement,  elle  reporte  au  dehors  tous  les  travaux 
de  premier  établissement,  d'entretien  ou  de  réparations  que 
pourraient  exiger  les  paratonnerres,  éloignant  ainsi  du  toit 
et  des  murs  du  magasin  l'opération  des  soudures  que  nous 
jugeons  nécessaire. 

Secondement,  le  circuit  de  ceinture  est  un  supplément 
de  garantie  considérable  contre  les  explosions  de  la  foudre 
qui  pourraient  accidentellement  se  produire  dans  certaines 
circonstances,  par  exemple  après  les  grandes  pluies,  quand 
la  terre  végétale  est  tellement  trempée,  qu'elle  devient  en 
quelque  sorte  et  pour  quelques  instants  la  première  nappe 
aquifère. 

Pour  les  magasins  de  moyenne  dimension,  on  pourra  se 
borner  à  deux  tiges  et  deux  supports  ;  pour  les  petits  maga- 
sins, à  une  tige  et  un  support  \  mais,  dans  tous  les  cas,  on 
établira  le  circuit  de  ceinture. 

S'il  arrive  qu'un  magasin  à  poudre  soit  dominé,  à  petite 
distance,  par  des  cimes  de  rochers  ou  par  des  édifices,  nous 
n'admettons  pas  qu'il  puisse  être  considéré  comme  étant, 
par  ces  seules  circonstances,  garanti  contre  les  atteintes  de 
la  foudre  ;  nous  admettons,  au  contraire,  qu'il  n*y  est  pas 
moins  exposé  et  qu'il  doit  être  protégé  comme  s'il  n'avait 
autour  de  lui  rien  qui  le  dominât.  En  effet,  les  cimes  de 
ces  rochers  ou  les  sommets  de  ces  édifices  pourraient  bien, 
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en  général,  recevoir  le  premier  choc  de  la  foudre;  mais, 
comme  il  est  certain  que  le  coup  ne  s'arrête  pas  là  et  qu'il 
se  prolonge  jusqu'à  la  nappe  souterraine,  on  ne  peut  pas  af- 
firmer que  dans  ce  long  trajet  il  ne  prendra  pas  le  magasin 
à  poudre  comme  l'un  des  intermédiaires  qu'il  doit  frapper. 

Le  magasin  à  poudre  placé  dans  les  circonstances  dont 
il  s'agit  ne  sera  donc  protégé  tout  à  la  fois  contre  ce  cboc 
secondaire  et  contre  le  choc  direct  que  s'il  est  armé  de  ses 
tiges,  de  ses  conducteurs,  de  son  circuit  de  ceinture  et  de 
sa  nappe  souterraine. 

Il  nous  reste  maintenant  à  entrer  dans  quelques  détails 
sur  les  constructions  qui  sont  la  conséquence  de  ce  système. 

9.  Supports  des  tiges.  —  Les  supports  n'ayant  à  remplir 
aucune  condition  électrique,  on  peut,  à  volonté,  les  con- 
struire avec  de  la  pierre,  des  briques,  du  bois,  du  fer,  de  la 
fonte,  etc.  ;  ils  seront  toujours  très-bons  s'ils  ont  i5  mètres 
de  hauteur,  s'ils  sont  assez  solides  pour  résister  à  tous  les 
vents,  enfin  si  la  lige  peut  se  fixer  à  leur  sommet  d'une 
manière  invariable.  On  atteindrait  le  but,  par  exemple, 
avec  trois  longues  pièces  de  bois,  assemblées  en  pyramide 
triangulaire  dont  elles  formeraient  les  arêtes,  ou  avec  des 
cornières  de  fer  ou  de  fonte. 

10.  Circuit  de  ceinture,  —  Le  circuit  de  ceinture  est 
composé  de  trois  parties  dont  l'une  est  à  peu  près  en  ligne 
droite,  puisqu'elle  va  d'une  extrémité  à  Tautre  d'une  des 
grandes  faces  du  mur  d'enceinte^  les  deux  autres  sont  à 
peu  près  égales  entre  (»lles,  et  composent  ensemble  les  trois 
autres  côtés  du  rectangle.  Ces  trois  parties  sont  en  même 
temps  réunies  entre  elles  et  réunies  aux  conducteurs  des- 
cendants, d'après  la  disposition  indiquée  y/g'.  7  ;  les  sou- 
dures courantes  sont  faites  d'après  les  fig,  3  et  4  5  c'est  le 
joint  de  deux  portions  du  conducteur  ordinaire. 

Pour  protéger  le  circuit  de  ceinture,  on  peut  employer 
diverses  méthodes.  On  peut  adopter  l'auget  où  se  trouve 
maintenant  logée  la  partie  rampante  du  conducteur  qui 
descend  du  faîte-,  seulement  on   le  creuserait  moins  pro- 
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fond,  de  telle  sorte  que  le  conducteur  lui-même  se  trouvât 
très-peu  au-dessous  du  sol  ;  il  n'est  pas  nécessaire  de  rem- 
plir l'auget  avec  de  la  braise  de  boulanger,  ni  de  le  remplir 
de  terre  ou  de  sable  ;  il  n'est  pas  nécessaire  non  plus  de  le 
couvrir,  excepté  dans  les  points  où  il  se  trouve  sur  un 
passage.  II  n'y  a  pas  d'inconvénient  à  ce  que  l'auget  puisse 
accidentellement  se  remplir  d'eau. 

Au  lieu  de  l'auget,  on  pourrait  employer  un  simple 
caniveau  de  fonte,  dont  les  bords  seraient  à  fleur  du  sol. 
Dans  ce  cas,  vers  les  coins  du  mur  d'enceinte,  les  portions 
droites  devraient  se  raccorder  par  un  coude  arrondi.  Le 
caniveau  devrait  pareillement  être  couvert  assez  solide- 
ment ou  avec  du  bois  ou  avec  de  la  pierre,  dans  les  points 
où  il  se  trouve  sur  un  passage;  partout  ailleurs  il  se  pré- 
senterait à  peu  près  comme  une  rigole  d'arrosement. 

1 1 .  Communication  av^ec  la  nappe  dHeau .  «—  Si  la  nappe 
souterraine  est  à  petite  distance ,  on  rentre  dans  le  cas 
ordinaire  dont  il  a  été  parlé  (7).  Après  avoir  choisi  sur  le 
circuit  de  ceinture  le  point  de  départ  le  plus  favorable  pour 
arriver  au  puits,  on  y  placera  un  caniveau  en  forme  de  T, 
se  raccordant  à  droite  et  à  gauche  avec  le  caniveau  de  cein- 
ture \  on  courbera  en  équerre  le  bout  du  conducteur  d'em- 
branchement, puis,  par  une  soudure  ordinaire,  on  le 
réunira  au  con4ucteur  de  ceinture;  il  ne  restera  plus  qu'à 
continuer  l'embranchement  et  son  caniveau  jusqu'à  la 
branche  verticale  qui  descend  dans  le  puits. 

Si  la  nappe  souterraine  ne  se  trouve  qu'à  une  grande 
dislance;  s'il  faut,  pour  y  arriver,  parcourir  sur  la  pente 
des  collines  plusieurs  centaines  de  mètres  ou  même  pli? 
sieurs  kilomètres,  la  théorie  ne  change  rien  à  ses  déduc- 
tions ,  elle  répond  toujours  :  Il  faut  que  le  conducteur 
descende  jusqu'à  la  nappe  souterraine  et  qu'il  y  péuètre  ; 
il  est  impossible  qu'il  reste  en  chemin. 

On  comprend  que  la  pratique  puisse  s'effrayer  un  peu 
d'une  telle  obligation. 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phys.,  4*  série,  t.  X.  (Mars  1867.)  20 
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Cependant  le  problème  a  tant  dMmportance,  que  Ton  ne 
doit  pas  le  regarder  comme  insoluble  avant  d^avoir  scruté 
la  nature  des  difficultés  qu'il  présente. 

Matériellement,  le  trajet  du  conducteur  n'exige  qu'une 
augmentation  de  dépense  pour  être  prolongé  par  Tune  ou 
l'autre  des  méthodes  que  nous  venons  d'indiquer,  ou  par 
d'autres  analogues.  A  la  vérité,  plus  la  distance  augmente, 
plus  il  y  a  de  chances  de  rencontrer  des  terrains  difficiles  à 
franchir,  des  rochers,  des  éboulis,  etc.  ;  en  un  mot,  des 
obstacles  sérieux  pourraient  s'opposer  à  la  continuation 
du  conducteur  à  fleur  de  terre.  En  pareil  cas  il  y  aurait  de 
l'avantage  à  changer  de  méthode  ,  et  à  substituer  le  système 
aérien  au  système  à  fleur  de  terre  ;  il  suffirait  pour  cela 
d'introduire  quelques  changements  dans  la  disposition  or- 
dinaire des  fils  télégraphiques. 

i*^  On  prendrait  les  fils  les  plus  forts,  ceux  de  6  à  7  mil- 
limètres de  diamètre,  le  joint  de  deux  fils  qui  se  suivent 
serait  la  soudure  à  manchon  qui  est  adoptée  ;  seulement  il 
faudrait  que  les  fils  fussent  étamés  d'avance,  et  que  le 
manchon  eût  i5  ou  20  centimètres  de  longueur. 

1^  Il  faudrait  employer  six  fils  afin  d'avoir  une  section 
suffisante.  Ils  ne  seraient  ni  cordés,  ni  mêlés,  mais  séparés 
les  uns  des  autres. 

3°  Au  lieu  d'être  isolés  sur  leurs  perches  ou  poteaux 
comme  ils  doivent  l'être  pour  le  télégraphe,  ils  y  seraient 
au  contraire  supportés  par  des  crochets  de  fer  ou  des  pou- 
lies de  fonte,  dont  les  dispositions  seraient  variées  suivant 
que  le  fil  se  prolonge  en  ligne  droite  ou  en  ligne  brisée. 

4^  Enfin,  la  jonction  du  système  des  fils  avec  le  système 
des  conducteurs  à  fleur  de  terre  se  ferait  d'après  les  dispo- 
sitions indiquées  dans  \esjig,  8,  9  et  10. 

En  combinant  ces  deux  systèmes  suivant  les  circon- 
stances et  les  accidents  du  terrain ,  on  parviendra  sans 
doute  à  surmonter  tous  les  obstacles  matériels. 

Cependant  le  problème  n'est  pas  résolu  complètement. 
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II  reste  une  difficulté  d'une  autre  nature.  A  quoi  servi- 
raient ces  conducteurs  s'ils  devenaient  le  jouet  des  passants 
ou  l'objet  de  la  convoitise  des  malfaiteurs  de  toute  sorte, 
qui  pourraient  à  chaque  instant  les  dégrader  ou  les  détruire? 
Tout  le  monde  comprend  que  s'il  est  nécessaire  d'établir 
des  paratonnerres  sur  les  magasins  à  poudre  pour  prévenir 
de  grands  désastres,  il  n'est  pas  moins  nécessaire  qu'ils 
soient  respectés  dans  toute  l'étendue  de  leur  parcours  5 
ajoutons  enfin  qu'il  y  a  lieu  d'espérer  que  les  conducteurs 
des  paratonnerres  n'inspireraient  pas  moins  de  respect  que 
les  fils  des  télégraphes. 

LÉGENDE  DE  LA  PLANCHE  IV. 

FiG.    I  (  grandeur  naturelle  ). 

Coupe  verticale  du  cylindre  de  cuivre  rouge,  indiquant  en  haut 
la  forme  du  cône  et  en  bas  rajustement  avec  la  tige  du  paraton- 
nerre; ces  deux  portions  sont  séparées  par  une  brisure  qui  com- 
plète la  longueur  totale  de  20  à  25  centimètres  que  doit  avoir  le 
cylindre  de  cuivre  rouge. 

FiG.   2  [dcmi^grandeur). 

Coupe  verticale  de  rajustement  du  premier. conducteur  avec  la 
tige.  Le  trou  percé  dans  la  tige  doit  être  étamé,  ainsi  que  Técrou 
et  la  portion  arrondie  du  conducteur.  Quand  la  soudure  est  faite, 
on  y  ajoute  pour  la  compléter  : 

En  a,  un  anneau  de  soudure  tout  autour  du  joint  ; 

En  bj  un  nœud  de  soudure  qui  enveloppe  Técrou  et  le  bout 

du  conducteur. 

FiG.   3  [demi- grandeur). 

Ajustement  ordinaire  de  deux  portions  successives  du  même 
conducteur. 

Les  deux  faces  qui  doivent  être  en  contact  sont  étamées  préa* 
lablement;  quand  elles  ont  été  réunies  parles  boulons  et  soudées, 
on  garnît  les  bouts  des  conducteurs,  les  extrémités  des  boulons  et 
les  faces  latérales. 

FiG.  4  (  demi-grandeur  ). 

Coupe  de  l'assemblage  des  conducteurs. 

c  el</y  bourrelets  latéraux  de  la  soudure. 
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FiG.  5  [quart" grandeur). 
Suspension  dn  conducteur  à  Tentrée  du  puits.  - 
a  et  a\  deux  équerres  qui  sont  boulonnées  sur  les  conducteurs, 
sans  y  être  soudées. 

h  et  b' ,  coupes  de  deux  barres  parallèles  soutenues  à  rouverture 
du  puits;  elles  sont  munies  chacune  de  deux  chevilles  fixes  on 
arrêts  entre  lesquels  viennent  se  poser  les  équerres. 

FiG.  6  [quart-grandeur). 

Communication  avec  la  nappe  d'eau. 

abc  et  a'  b'  c\  deux  des  quatre  racines  qui  sont  boulonnées  et 
soudées  vers  la  partie  inférieure  du  conducteur;  leur  longueur 
totale  est  de  4o  à  5o  centimètres. 

Les  deux  autres  racines  sont  pareilles,  seulement  elles  sont 
ajustées  quelques  centimètres  plus  haut  ou  plus  bas  sur  les  deux 
autres  faces  du  conducteur. 

L'ensemble  de  ces  joints  est  ensuite  noyé  dans  un  nœud  de 

soudure. 

FiG.  7  [quart- grandeur). 

Jonction  du  circuit  de  ceinture  avec  le  conducteur  qui  descend 
de  la  tige. 

ab,  conducteur  descendant. 

cdr  et  c'  d' î^  f  deux  portions  voisines  du  conducteur  de  cein- 
ture; elles  sont  repliées  en  équerre  et  viennent  symétriquement 
se  boulonner  et  se  souder  sur  les  deux  faces  opposées  du  con- 
ducteur. 

FiG.   8  [demi-grandeur). 

Fil  étamé  et  replié  avant  d'être  mis  dans  les  tubes  /  et  ^;  Tex- 
trémité  c  doit  se  trouver  alors  à  2  centimètres  environ  au-dessous 
de  Touverture  du  tube. 

FiG.  C)  et   10  [quart- grandeur). 

Plan  et  élévation  d'un  ajustement  propre  à  réunir  le  conduc- 
teur à  fleur  de  terre  avec  le  conducteur  aérien. 

Il  faut  donner  2  centimètres  de  côté  à  cette  dernière  portion  du 
conducteur  à  fleur  de  terre. 

ab  en  est  la  terminaison. 

cdf  et  c'  d' f  sont  deux  pièces  pareilles  en  fer,  de  2  centimè- 
tres de  côté  ;  elles  ont  été  travaillées  à  la  forge  de  manière  à  pré- 
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senter  en  d  et  d!  un  œil  de  35  millimètres  de  diamètre,  destiné  à 
recevoir,  pour  y  être  soudé  au  cuivre,  l'extrémité  inférieure  des 
tubes  de  fer  /  et  t'y  représentés  en  élévation  dans  la  fig.  lo. 

Ces  tubes  tett^  ont  été  fermés  d'avance  par  un  bouchon  de 
fer  h  et  A',  de  2  centimètres  d'épaisseur  ;  il  est  bon  de  les  aplatir 
un  peu  vers  le  haut^  c'est-à-dire  d'en  rendre  l'ouverture  un  peu 
elliptique. 

Leur  diamètre  intérieur  est  d'environ  3o  millimètres,  et  leur 
hauteur  de  18  à  20  centimètres. 

Ils  sont  destines  à  recevoir  chacun  trois  des  six  fils  qui  compo- 
sent le  système  aérien  :  il  est  donc  bon  d'en  étamer  avec  soin 
toute  la  surface  intérieure. 

Il  faut  aussi  étamer  les  surfaces  de  fer  qui  doivent  être  en  con- 
tact avec  le  conducteur  ab  et  les  faces  correspondantes  de  celui-ci. 

Ces  opérations  faites,  les  deux  pièces  dont  il  s^agit  sont  mises  en 
place,  boulonnées  et  soudées  avec  le  conducteur. 

Il  reste  à  placer  les  fils  dans  les  tubes  :  on  commence  par  en 
étamer  les  extrémités  sur  une  longueur  de  ^o  à  5o  centimètres; 
ensuite  on  les  replie  sur  eux-mêmes ,  fig.  8,  et,  après  en  avoir 
disposé  trois  dans  chaque  tube,  on  y  verse  de  la  soudure  jusqu'à 
le  remplir;  il  faut,  de  plus,  arrondir  le  sommet  pour  que  l'eau 
n'y  séjourne  pas. 

C'est  ainsi  que  les  six  fils  deviennent  la  continuation  immédiate 
et  métallique  du  conducteur  à  fleur  de  terre. 

Pour  les  protéger  à  leur  point  de  départ  et  à  leur  point  d'ar- 
rivée ,  on  aura  établi  solidement ,  dans  le  sol,  une  espèce  de 
chèvre  s'élevant  de  4  ou  5  mètres,  dont  les  deux  montants  v  et  v' 
s'écarteront  en  bas  de  60  à  80  centimètres,  et  en  haut  de  3o  à 
40  centimètres. 

Une  barre  de  fer  zz'y  ^xée  sur  les  montants,  vient  passer  en 
même  temps  sur  les  bords  des  cercles  d  et  d',  sur  le  conducteur  aé 
et  sur  les  pièces/ et/'  qui  lui  sont  unies,  afin  d'empêcher  que 
la  traction  des  fils  n'y  produise  quelque  dérangement. 

Par  cette  méthode,  les  fils  partent  du  sol  pour  s'élever  à  peu 
près  verticalement  jusqu'à  la  hauteur  nécessaire;  là  ils  trouvent 
contre  les  montants  de  la  chèvre  les  crochets  de  fer  ou  les  poulies 
de  fonte  qui  doivent  les  soutenir  et  les  diriger  vers  les  poteaux 
suivants  :  ceux-ci  ne  sont  alors  que  de  simples  poteaux  télégra- 
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phiques  où  les  supports  isolants  sont  remplacés  par  des  supports 
de  métal. 

Au  point  d*arrivée  se  trouve  l'appareil  du  point  de  départ. 

Si  les  circonstances  Texigent,  on  pourra  aisément,  à  ces  points 
extrêmes,  garantir  les  fils  par  des  planches  oU  par  des  feuilles  de 
tôle  fixées  contre  les  montants  v  et  v'  de  la  chèvre. 


On  sait  qu'aucune  peinture  ne  compromet  les  fonctions 
électriques  d'un  paratonnerre;  ainsi  on  peut  appliquer  sur 
la  tige  et  sur  le  conducteur  les  peintures  ou  les  enduits 
les  plus  propres  à  les  conserver,  en  exceptant  toutefois  la 
portion  immergée  du  conducteur,  qui  doit  rester  en  com- 
munication immédiate  avec  Teau  du  puits. 
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MÉMOIRE  SDR  LES  RÉSINES; 

Par  m.  Henry  VIOLETTE, 

Directeur  des  poudres  et  salpêtres  à  Lille. 


J'ai  dit,  dans  un  précédent  Mémoire  en  date  du  mois  de 
juin  1862,  présenté  à  F  Académie  des  Sciences  et  inséré 
dans  les  Mémoires  de  la  Société  impériale  des  Sciences 
de  Lille  y  que  les  résines  dites  copal,  qui  naturellement  ne 
sont  pas  solubles  dans  l'essence  de  térébenthine  ni  dans 
l'huile,  y  deviennent  solubles  lorsque,  par  une  distillation 
ou  une  torréfaction  préalable,  faite  à  la  température  de 
35o  degrés  environ,  degré  de  leur  fusion,  elles  ont  perdu 
à  peu  près  aS  pour  100  de  leur  poids  en  matières  volatiles. 
Ainsi  préparées,  ces  résines  font  très- facilement,  avec  les 
liquides  ci-dessus  dénommés,  d'excellents  vernis  gras,  sans 
aucun  danger  d'incendie  ni  gêne  dans  la  fabrication.  Ces 
résines  solubles  forment  njaintenant  un  article  de  com- 
merce, exploité  par  nombre  de  fabricants,  et  représentant 
une  matière  nouvelle  acceptée  par  l'industrie. 
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J'ai  continué  mes  recherches  sur  ce  sujet,  et  je  suis  ar- 
rivé à  ce  résultat  curieux,  que  je  vais  formuler.  Les  ré- 
sines copal,  et  autres  congénères,  acquièrent  la  propriété 
de  se  dissoudre  dans  l'essence  de  térébenthine  et  les  huiles 
grasses  lorsqu'elles  ont  été  préalablement  fondues  en  vase 
clos. 

Voici  l'expérience  :  dans  un  tube  en  verre,  épais  de 
I  millimètre,  ayant  i8  millimètres  de  diamètre  intérieur, 
ao  centimètres  de  longueur  et  fermé  par  un  bout,  j'intro- 
duis lo  grammes  de  copal  Calcutta  concassé,  qui  occupent 
la  moitié  de  la  capacité  du  verre.  J'eHîle  le  tube  à  ta  lampe 
et  je  le  ferme.  Ainsi  disposé,  il  s'agit  de  le  chauffer,  sans 
danger,  à  35o  degrés  environ,  chaleur  suffisante  de  fusion  ; 
une  très-forte  pression  tend  à  rompre  le  tube  :  il  faut  donc 
être  prudenl. 

Voici  l'appareil  de  chauffage  dont  je  me  suis  servi,  11  se 


compose  d'un  bloc  de  fonte  a  dans  lequel  on  a  prali- 
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que  un  long  trou  central  b  en  forme  de  tube;  un  grand 
creuset  en  terre  d  recouvre  le  tout,  pour  maintenir  la 
chaleur.  Le  système  repose  sur  un  fourneau  e,  et  est 
chauffé  par  la  grille  à  gaz  /.  Le  bloc  a  a  un  volume  de  4  à 
5  décimètres  cubes,  et  sert  de  réservoir  de  chaleur.  Il  n'est 
guère  possible  de  se  servir  de  thermomètre  à  mercure;  des 
lamelles  de  plomb  et  de  zinc  suffisent;  introduites  dans  le 
tube  i,  la  première,  en  fondant,  indique  33o  degrés  en- 
viron, tandis  que  la  seconde,  qui  ne  doit  pas  fondre,  in- 
dique que  la  chaleur  n'a  pas  atteint  43ô  d^rés.  C'est  entre 
ces  deux  températures  qu'il  faut  maintenir  la  chaleur,  ce 
qui  est  facile  avec  un  peu  de  soin. 

Je  suppose  donc  l'appareil  convenablement  chauffé  :  j'in- 
troduis le  lube  c  effilé,  fermé,  contenant  le  copal  ;  il  est 
suspendu  à  une  ficelle  g^  et  je  le  maintiens  ainsi  pen- 
dant quinze  à  vingt  minutes,  suivant  la  chaleur.  Après  ce 
temps,  je  le  retire  doucement,  en  tirant  la  ficelle  à  distance; 
en  l'observant  de  suite,  derrière  un  masque,  on  voit  que  la 
résine  fondue  s'est  transformée  en  un  liquide  clair,  trans- 
parent, légèrement  jaune  et  dans  lequel  s'élèvent  des  bulles 
gazeuses.  Cette  substance  refroidie  devient  opaque,  à  cause 
de  l'eau  contenue,  et  d'autant  moins  colorée  que  la  chaleur 
a  été  moindre.  Pour  ouvrir  le  tube  sans  danger,  il  faut  le 
saisir  dans  un  linge,  et  plonger  dans  la  flamme  Textrémité 
effilée;  celle-ci  amollie  s'ouvre  légèrement  et  laisse  s'échap- 
per avec  sifflement  les  gaz  enfermés.  On  brise  ensuite  le 
tube,  dont  on  retire  la  résine  solide,  sèche,  qui  se  dissout 
parfaitement  bien,  à  froid  et  à  chaud,  soit  dans  Tessence 
de  térébenthine  seule,  soit  dans  l'huile  de  lin,  soit  dans 
les  deux  liquides  réunis,  et  constitue  un  excellent  vernis 
gras.  Ce  dernier  est  d'abord  louche,  mais,  chauffé  à  loo  de- 
grés, il  devient  transparent  en  perdant  son  eau. 

Dans  cette  expérience,  la  pression  dans  le  tube  est  con- 
sidérable -,  elle  s'élève  à  20  atmosphères  :  on  peut  la  dimi- 
nuer beaucoup  en  laissant  échapper  les  5  à  6  pour  100 


(3i3) 

d'eau  que  renferment  les  résines.  A  cet  eflfet,  on  ne  ferme 
pas  de  suite  le  tube  effilé  c  \  la  première  impression  de  la 
chaleur  fait  sortir  les  gouttes  d'eau;  quand  apparaissent  les 
gouttes  d'huile  essentielle,  on  retire  le  tube,  on  le  ferme 
dans  la  flamme  à  alcool  et  on  le  replace  dans  l'appareil  ca- 
léfacteur.  Dans  ce  cas,  la  résine  fondue  reste  transparente 
et  donne,  en  se  dissolvant  dans  Tessence  ou  dans  Thuile,  un 
vernis  clair  et  limpide. 

Le  karabé^  ambre  ou  succin^  traité  de  la  même  ma- 
nière, acquiert  la  même  solubilité.  Cette  résine,  si  difficile 
à  incorporer  dans  les  excipients  ordinaires  entre  les  mains 
du  fabricant  de  vernis,  étant  préalablement  fondue  en  vase 
clos  et  refroidie,  se  dissout  avec  la  plus  grande  facilité  dans 
l'essence  de  térébenthine  et  l'huile,  et  constitue  un  fort 
beau  vernis. 

Il  est  superflu  de  faire  observer  que,  dans  le  traitement 
ci-dessus  indiqué,  la  résine  ne  subit  aucune  perte,  et  que 
tout  entière  elle  entre  dans  la  composition  du  vernis,  tan- 
dis que,  dans  la  fabrication  ordinaire,  elle  subit  une  perte 
qui  varie  de  25  à  5o  pour  loo. 

J'ajouterai  que  le  copal  et  le  karabé,  qui  ne  fondent  or- 
dinairement qu'à  3  5o  et  4oo  degrés,  fondent  à  loo  degrés 
seulement  après  le  traitement  en  vase  clos. 

C'est  une  chose  singulière  que  cette  nouvelle  propriété 
donnée  aux  résines  par  une  simple  fusion  en  vase  clos.  Le 
nouveau  groupement  des  molécules  en  est  sans  doute  la 
cause;  mais  c'est  exprimer  le  fait  d'une  certaine  façon, 
sans  l'expliquer:  le  seul  fait  vrai,  constaté  par  l'expérience, 
c'est  la  modification  des  propriétés  sans  changement  de 
poids.  La  Chimie  a  déjà  signalé  des  faits  analogues  -,  les  ré- 
sines en  augmentent  le  nombre.  Bien  d'autres  substances 
se  comporteront  sans  doute  de  même,  et  c'est  là  un  vaste 
champ  d'étude  que  je  me  propose  d'explorer. 

Ce  qui  va  suivre  donne  un  nouvel  intérêt  à  ce  genre  de 
recherches.  J'ai  voulu  savoir  ce  qui  se  passerait  si,  au  lieu 
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de  foDclre  en.  vase  clos  la  résine  seule ^  je  Texposais  à  la 
même  température  de  fusion,  soit  35o  degrés  et  toujours  en 
vase  clos,  non  plus  seule^  mais  avec  de  l'huile,  ou  avec  de 
l'essence,  ou  avec  l'une  et  l'autre  réunies. 

J'ai  donc  mis,  dans  un  tube,  lo  grammes  de  résine  copal 
et  20  grammes  d'essence  de  térébenthine  5  j'ai  fermé  le  tube 
et  l'ai  exposé  dans  l'appareil  précédent  pendant  quinze  à 
vingt  minutes. 

Après  ce  délai,  le  tube  retiré  a  laissé  voir  un  liquide  lim- 
pide, jaunâtre,  qui,  après  refroidissement,  a  conservé  sa 
couleur  et  sa  transparence.  La  résine  était  complètement 
dissoute,  et  le  liquide  était  un  superbe  vernis. 

Dans  un  autre  tube  j'ai  mis  10  grammes  de  résine  copal 
et  20  grammes  d'huile  de  lin,  et  après  un  traitement  sem« 
blable,  en  vase  clos,  la  résine  s'est  complètement  dissoute 
dans  l'huile. 

Dans  un  autre  tube  j'ai  mis  6  grammes  de  résine  copal, 
2  grammes  d'huile  de  lin,  18  grammes  d'essence  de  téré- 
benthine, et,  par  le  même  traitement  en  vase  clos,  la  dis- 
solution de  ia  résine  a  été  parfaite  et  a  constitué,  dans  ce 
cas,  un  vernis  gras  complet,  fait  pour  ainsi  dire  de  toutes 
pièces. C'est  bien  là  une  nouvelle  fabrication  qui,  lorsqu'elle 
passera  du  laboratoire  dans  l'atelier,  constituera  une  véri- 
table amélioration  dans  une  industrie  présentement  classée 
dans  les  établissements  les  plus  dangereux  et  les  plus  insa- 
lubres. 

C'est  ici  le  lieu  de  dire  que  je  ne  me  suis  pas  borné  à 
des  essais  dans  des  tubes,  j'ai  opéré  plus  en  grand.  Dans 
un  tube  en  cuivre  rouge  de  i  centimètre  d'épaisseur,  5o  cen- 
timètres de  longueur  et  6  centimètres  de  diamètre  intérieur, 
argenté  intérieurement  pour  éviter  la  coloration  que  donne 
le  cuivre,  et  muni  d'une  fermeture  convenable,  qu'il  serait 
trop  long  de  détailler,  mais  qui  m'a  coûté  bien  des  essais 
pour  être  efficace,  j'ai  traité  à  la  fois  jusqu'à  i  kilogramme 
de  résine  copal,  de  manière  à  la  rendre  parfaitement  so- 
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lubie  dans  les  liquides  susdits.  Dans  le  même  tube,  j'ai  aussi 
traité  ensemble  copal,  huile  et  essence  en  quantités  suffi- 
santes pour  obtenir  à  la  fois  un  litre  de  vernis  gras. 

C'est  dans  cet  appareil  que  j'ai  constaté,  à  l'aide  d'un 
manomètre  Bourdon,  que  la  pression  intérieure  allait  jus- 
qu'à 20  atmosphères.  C'est  une  grande  difficulté  de  fabri- 
cation que  je  laisse  à  résoudre  aux  industriels;  au  reste,  on 
l'atténue  beaucoup  en  chassant  les  5  à  6  pour  100  d'eau 
que  contiennent  les  résines  copal  et  le  karabé  ;  à  cet  effet, 
rien  n'est  plus  facile,  en  mettant  dans  le  tube  le  copal  seul 
d'abord,  l'exposant  à  3oo  degrés  pendant  le  temps  suffisant 
pour  que  l'eau  s'échappe,  retirant  le  tube  et  le  fermant  vi- 
goureusement, si  l'on  traite  la  résine  seule,  ou  après  avoir 
ajouté  huile  et  essence,  si  l'on  veut  faire  le  vernis  com- 
plet^ et  l'exposant  enfin  à  35o  degrés,  température  néces- 
saire à  la  réaction.  Il  faut  aussi  avoir  le  soin  de  ne  se 
servir  que  d'huile  siccative  et  d'essence  préalablement  pri- 
vée d'eau. 

J'ai  déjà  dit  que  le  karabé  se  comportait  de  la  même 
manière  que  le  copal ^  mais  cette  résine  exige,  pour  entrer 
en  fusion,  une  température  plus  élevée  que  le  copal,  en- 
viron 4<^o  degrés  centigrades.  Cette  résistance  à  la  fusion 
explique  la  difficulté  qu'éprouvent  les  fabricants  de  vernis; 
entre  leurs  mains,  le  karabé  perd  au  moins  la  moitié  de  son 
poids,  et  ce  déchet  considérable  en  restreint  beaucoup  la 
fabrication  et  l'usage.  Cela  est  à  regretter,  car  ce  vernis  est 
certes  le  plus  dur,  le  plus  résistant  et  le  plus  précieux  de 
tous. 

C'est  aux  industriels  à  s'emparer  du  nouveau  procédé 
que  je  leur  signale,  qui  non-seulement  donne  un  vernis 
clair  et  limpide  au  lieu  de  cette  couleur  noire  et  opaque 
qu'on  lui  connaît  dans  le  commerce,  mais  encore  n'im- 
pose aucun  déchet  et  aucune  perte.  Il  est  prudent,  comme 
je  l'ai  recommandé  pour  le  copal,  d'enlever  au  karabé 
5  à  6  pour  100  d'eau  par  une  sorte  de  torréfaction  préalable. 
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En  général,   lorsque  les  vernis  obtenus  sont  plus  ou 
moins  louches,   la   cause  en  doit  être  attribuée  à  Teau 
existante  -,  l'exposition  subséquente  à  une  chaleur  de  loo  de- 
grés leur  rend  à  tous  la  plus  parfaite  limpidité. 

Toutes  les  résines,  traitées  comme  ci-dessus,  se  dissol- 
vent également  dans  l'éther,  la  benzine,  et  autres  hydro- 
carbures, et  constituent  de  nouveaux  vernis.  Je  ne  suis  pas 
parvenu  à  les  dissoudre  dans  T alcool. 

L'influence  de  la  température  en  vase  clos  est  considé- 
rable sur  la  qualité  du  produit.  Au-dessous  de  35o  de- 
grés, la  résine  copal  Calcutta^  la  plus  dure  de  ces  résines, 
ainsi  que  le  karabé^  ne  fondent  pas.  A  35o  degrés  la  fu- 
sion du  copal  s'opère  dans  les  meilleures  conditions^  la 
résine  fondue  est,  après  refroidissement,  claire,  sèche, 
cassante,  transparente,  légèrement  jaunâtre  :  elle  ressemble 
parfaitement  à  de  l'ambre;  dissoute  dans  l'essence  de  téré- 
benthine et  l'huile  de  lin,  elle  donne  un  vernis  limpide, 
blanc,  de  couleur  ambrée,  d'apparence  tout  à  fait  satisfai- 
sante. 

Il  faut  4oo  degrés  pour  fondre  le  karabé  ou  Tambre; 
à  ce  degré,  il  est  sec,  transparent,  un  peu  plus  coloré  que 
le  copal,  et  constitue,  avec  l'huile  et  l'essence,  un  vernis 
clair,  peu  coloré,  et  tel  qu'il  n'en  a  jamais  été  produit.  On 
sait,  en  effet,  que,  dans  le  commerce,  le  vernis  karabé  est 
noir  comme  de  l'encre  et  ne  peut  être  appliqué,  malgré 
sa  qualité  supérieure,  sur  les  objets  revêtus  de  couleur 
claire. 

Au  delà  de  4oo  degrés,  les  copal  et  le  karabé  fondent 
facilement  et  plus  promptemenl,  mais  aux  dépens  de  la 
qualité.  Le  produit  est  plus  coloré  et  devient  opaque,  mou, 
poisseux^  la  solubilité  est  beaucoup  plus  prompte,  plus 
facile,  mais  le  vernis  est  de  qualité  moindre. 

L'appareil  de  chauffage  doit  donc  être  rigoureusement 
maintenu  à  une  température  fixe,  constante,  variable  entre 
35o  et  4ûo  degrés.  J'ajouterai  que  l'excès  de  température 
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détermine  un  excès  de  pression,  qu'il  faut  nécessairement 
éviter.  Le  succès  de  l'opération  résidera  donc  tout  entier 
dans  la  bonne  disposition  de  l'appareil  de  chauffage.  J'ai 
longtemps  cherché  à  résoudre  ce  problème  thermosta tique, 
qui  intéresse  d'ailleurs  de  si  nombreuses  industries,  et, 
prochainement  sans  doute,  je  ferai  connaître  un  calorifère 
de  construction  très-simple  et  qui  remplit  bien  la  condi- 
tion demandée. 

Résumé,  —  Les  résines  copal  et  congénères,  ainsi  que 
le  karabé,  qui  ne  sont  pas  naturellement  solubles  dans 
l'éther,  l'essence  de  térébenthine,  la  benzine  et  autres  hy- 
drocarbures, ainsi  que  les  huiles  végétales,  y  deviennent 
solubles,  à  froid  ou  à  chaud,  lorsqu'elles  ont  été  préalable- 
ment exposées,  en  vase  clos,  à  une  température  variable 
entre  35o  et  4oo  degrés,  et  constituent  ainsi  de  véritables 
vernis. 

C'est  là  un  cas  particulier  d'une  série  des  phénomènes 
curieux  qui  s'accomplissent  sous  la  double  influence  de  la 
chaleur  et  de  la  pression.  On  sait  bien  que  certaines  réac- 
tions, qui  n'ont  pas  lieu  dans  les  circonstances  ordinaires 
de  température  et  de  pression,  s'accomplissent  quand  on 
modifie  ces  circonstances^  mais  ils  sont  plus  rares,  les 
exemples  de  ces  substances  qui,  sans  décomposition,  sans 
altération,  sans  diminution  de  poids,  prennent,  sous  la 
double  influence  de  la  chaleur  et  de  la  pression,  un  autre 
arrangement  moléculaire  qui  leur  donne  des  propriétés 
nouvelles  et  les  transforme  pour  ainsi  dire  en  corps  nou- 
veaux. C'est  une  sorte  de  transmutation,  mot  bien  vieux, 
trop  décrié  peut-être,  et  qui  devra  sa  véritable  signification 
aux  travaux  de  l'avenir. 
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SUR  DE  NOUVEAUX  DISSOLVANTS  DE  L'OR; 

Par  m.  J.  NICKLÈS. 


(Présenté  à  PAcadémie  des  Sciences  dans  les  séances  du  a6  mars  et  du 

2  juillet  18G6.) 


L'or  est  soluble  dans  les  perchlonires  et  les  perbromures 
éthérés  que  j'ai  fait  connaître  il  y  a  quelque  temps  (  jin-- 
nales  de  Chimie  et  de  Physique^  4^  série,  t.  V,  p.  i6i). 
A  mesure  que  la  dissolution  s'opère,  —  et  elle  s'effectue 
assez  vite  avec  de  l'or  battu,  —  la  couleur  verte  du  com- 
posé mariganique  pâlit,  car  le  perchlorure  ou  le  perbro- 
mure  de  manganèse  se  réduit  à  l'état  de  protochlorure  ou 
bromure  insoluble  dans  l'élher  et  peu  coloré  d'ailleurs. 

L'expérience  peut  donc  être  considérée  comme  termi- 
née quand  le  liquide  a  échangé  sa  couleur  verte  contre  la 
couleur  jaune  ou  rouge  des  dissolutions  d'or. 

Si  le  liquide  ne  contient  pas  d'autres  substances  fixes,  et 
qu'après  l'avoir  fait  évaporer,  on  chauffe  suflSsamment  le 
résidu  pour  le  décomposer,  le  fond  du  tube  se  tapissera 
d'une  couche  d'or  qui  est,  parfois,  assez  adhérente  pour 
qu'il  soit  possible  d'entrevoir  dans  cette  réaction  les  élé- 
ments d'un  procédé  de  dorure  sur  verre. 

Chauffée  avec  de  l'acide  azotique,  cette  couche  métal- 
lique perd  de  son  adhérence  sans  se  dissoudre  ;  elle  se  dé- 
tache alors  au  moindre  frottement. 

La  même  dissolution  élhérée  donne,  avec  le  sulfate  de 
protoxyde  de  fer,  le  précipité  si  caractéristique  par  ses  re- 
flets dichroïques. 

Le  protochlorure  d'étain  donne  lieu  à  une  réaction  ana- 
logue 5  je  n'ai  pas  vu  se  produire  de  pourpre  de  Cassius 
dans  cette  circonstance. 

Les  perchlorures  et  les  perbromures  ne  sont  pas  seuls 
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aptes  à  dissoudre  l'or,  et  la  présence  de  l'éther  n'est  pas 
indispensable  au  succès.  Il  y  a  des  sesqui chlorures  et 
des  sesquibromures  qui  sont  également  dans  ce  cas,  par 
exemple  les  composés  correspondants  aux  sesquioxydes 
de  manganèse^  de  nickel  et  de  cobalt.  Le  sesquîchlorure 
de  fer  résiste  à  la  réduction  et  n'agit  sur  l'or  ni  à  chaud  ni 
à  froid,  pourvu  qu'il  soit  exempt  de  chlore  libre  ou  de  va- 
peur nitreuse. 

Autrement  se  comporte  le  sesquibromure  de  fer  :  il  dis- 
sout peu  à  peu  Tor  battu,  aussi  bien  à  la  température  du 
bain-marie  que  sous  l'influence  des  rayons  solaires. 

Deux  espèces  de  sesquibromures  m'ont  servi  à  cette 
occasion  :  l'un  préparé  depuis  quelques  années  avec  du  fer, 
de  l'eau  et  du  brome  en  excès  et  conservé  à  l'état  sec  avec  de 
l'amiante*,  l'autre,  préparé  tout  exprès  avec  du  sesqui-oxyde 
de  fer  et  de  l'acide  bromhydriquc  aqueux. 

L'un  et  l'autre  composé  étaient  exempts  de  brome  libre  ; 
toutefois,  par  surcroît  de  précaution,  on  eut  soin  d'ajouter 
aux  deux  produits  un  peu  de  protobromure  de  fer,  afin 
de  neutraliser  à  l'avance  les  traces  de  brome  libre  que  le 
liquide  aurait  pu  retenir;  il  y  avait  assez  de  ferrosum  pour 
bleuir  fortement  en  présence  du  prussiate  rouge. 

La  solubilité  de  l'or  dans  Les  circonstances  indiquées 
s'explique  sans  peine  -,  elle  est  due  au  chlore  ou  au  brome 
émis  parles  composés  halogènes  si  altérables  dont  il  vient 
d'être  question.  Le  chlore  et  le  brome  sont^  comme  on  sait, 
d'excellents  dissolvants  pour  l'or,  et  il  est  admis  avec  rai- 
son dans  la  science  que  ce  métal  est  attaqué  toutes  les  fois 
qu^il  est  en  présence  d'une  source  de  ces  métalloïdes. 

■Le  perchlorure  de  plomb ,  que  je  fais  connaître  plus 
loin,  se  trouve  dans  le  même  cas.  Il  se  réduit  spontané- 
ment et  très- vite  quand  on  chauffe  et  rend  ainsi  disponible 
une  certaine  proportion  de  chlore. 

Les  dissolvants  qui  viennent  d'être  mentionnés  ne  s'al- 
tèrent pas  tous  avec  une  égale  facilité,  il  ne  faut  donc  pas 


(    320    ) 

non  plus  s'attendre  à  ce  quMls  attaquent,  tous,  Tor  comme 
le  font  le  perchlorure  ou  le  perbromure  de  manganèse. 

Le  sesquibromure  de  fer  est  dans  ce  cas.  A  TébullitioD, 
il  se  détruit  peu  à  peu  en  laissant  déposer  du  sesqnioxyde 
de  fer  et  en  émettant  des  vapeurs  de  brome.  Même  le  flacon 
dans  lequel  il  a  été  conservé  à  l'état  sec  répand,  quand  on 
le  débouche,  une  odeur  manifeste  de  brome,  et  l'atmo- 
sphère de  ce  flacon  bleuit  instantanément  le  papier  iodiiré, 
amidonné. 

Néanmoins,  la  dissolution  de  For  n'est  pas  prompte  a 
s'eflfectuer  dans  un  pareil  milieu,  et,  pour  y  arriver,  il  faut 
toujours  un  certain  délai ,  même  lorsqu'on  opère  au  bain- 
marie ,  évidemment  parce  que  la  proportion  de  brome 
émise  dans  Tunité  de  temps,  est  trop  minime  pour  que  le 
résultat  de  la  réaction  soit  visible  autrement  qu'à  la  longue. 

Si  le  chlore  et  le  brome  attaquent  For,  même  à  la  tem* 
pérature  ordinaire,  on  n'a  pu,  jusqu'à  ce  jour,  en  dire  au- 
tant de  leur  congénère  IVorfe,  dont  l'action  est  bien  plus 
limitée.  Sans  doute  Pelletier  a  vu  juste  en  reconnaissant 
(\ue  Tiode  libre  est  sans  action  sur  l'or 5  toutefois,  il  ne 
faudrait  pas  donner  à  cette  observation  un  sens  trop  absolu, 
car  je  vais  établir  que  cette  indifférence  de  l'iode  pour  For 
n'est  admissible  que  d'une  manière  générale  et  lorsque  les 
deux  corps  simples  sont  en  présence,  à  ciel  ouvert. 

Dans  d'autres  conditions,  l'action  peut  être  effectuée  à 
chaud,  ou  à  la  température  ordinaire,  sans  qu'elle  cesse 
d'être  directe;  c'est  ce  qui  arrive  quand  on  opère  sous 
pression,  ou  encore  sous  l'influence  des  rayons  solaires. 
Que  l'on  emprisonne,  dans  un  tube,  de  l'iode,  de  For  battu 
et  de  l'eau,  et  qu'on  chauffe  :  une  température  de  5o  de- 
grés centigrades  suflSra  pour  faire  disparaître  peu  à  peu  le 
métal  précieux. 

Même  résultat  si  l'on  remplace  Feau  par  Féther,  à  cela 
près  que  la  réaction  se  fera  plus  lentement. 

La  dissolution  dans  Féther  peut  encore  être  effectuée 
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en  remplaçant  la  chaleur  du  baîn-marie  par  une  forte  inso- 
lation, la  liqueur  ne  se  trouvant  pas  dans  un  tube  scellé, 
mais  toul  simplement  dans  un  flacon  bouché  à  l'émeri. 

Dans  toutes  ces  situations,  Tor  est  attaqué  et  passe  à 
l'état  d'iodure.  Le  liquide  filtré  abandonne  une  pellicule 
d'or  métallique,  lorsqu'on  le  soumet  à  l'évaporation  dans 
un  tube  placé  dans  un  bain  de  sable  suiSsamment  chauffé 
à  la  fin  de  l'opération,  pour  ménager  la  décomposition  de 
l'iodure  produit. 

Du  moment  que  l'iode  peut  agir  directement  sur  l'or, 
les  periodures  doivent  se  comporter  comme  des  dissolvants 
pour  ce  métal.  En  effet,  le  periodure  de  manganèse  éthéré 
le  dissout  rapidement  pour  le  convertir  en  iodure.  Il  n'est 
pas  même  nécessaire  de  préparer  d'abord  un  periodure; 
il  suffit  de  projeter  dans  de  l'acide  iodhydrique  un  per- 
oxyde, un  acide  métallique  ou,  en  général,  un  oxyde  dont 
Piodure  correspondant  offre  moins  de  stabilité  que  le 
protoiodure,  pour  obtenir,  aussitôt,  un  protoiodure  métal- 
lique ainsi  que  de  l'iode  libre  qui  ne  manquera  pas  d'atta- 
quer l'or  mis  en  présence. 

Comme  exemple  que  j'ai  directement  vérifié,  je  citerai 
l'action  produite  par  l'acide  iodhydrique  sur  les  sesqui- 
oxydes  de  manganèse  et  de  fer,  le  peroxyde  de  manganèse  et 
celui  de  bismuth. 

Enfin^  le  sesqui-iodure  de  ferFe*!',  dont  l'existence,  ré- 
voquée en  doute  par  Gmelin,  Squire  et  autres,  est  mainte- 
nant hors  de  contestation  [Annales  de  Chimie  et  de  Phy- 
sique, i865,  t.  V,  p.  172). 

Ce  sesqui-iodure  constitue  un  bon  dissolvant  pour  l'or 
quand  il  est  associé  à  l'éther  \  la  rapidité  avec  laquelle  il 
dissout  le  métal  précieux  vient  évidemment  du  peu  de  sta- 
bilité de  cet  iodure,  et  ressort,  au  surplus,  de  tout  ce  qui 
vient  d'être  dit. 

Du  moment  que  l'iode ,  à  l'état  naissant,  agit  si  facile- 

Ann,  de  Chim,  et  de  Phfs,,  4^  série,  t.  X.  (  Mars  1867.)  il 
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ment  sur  Tor,  il  doit  être  possible  d'attaquer  ce  métal  par 
de  l'acide  iodhydrique ,  puisque  cet  acide  est  assez  peu 
stable  pour  abandonner  peu  à  peu  de  l'iode.    C'est,  ea 
effet,  ce  qui  arrive,  et  même  très-promptement,  en  pré- 
sence de  Téther.  Que  Ton  dirige  du  gaz  iodhydrique  dans 
de  l'éther  anhydre  ou  hydraté  contenant  des  feuilles  d  or, 
ou  qu'on  place  celles-ci  dans  de  l'acide  iodhydrique  aquenic 
auquel  on  ajoute  de  Féther,  la  dissolution  ne  tardera  pas  à 
s'opérer,  et  le  liquide  contiendra  une  certaine  quantité  d'or 
qu'après  élimination  de  l'iode  on  peut  faire  reparaître  par 
l'un  ou  l'autre  des  procédés  qui  viennent  d'être  indiqués. 

L'acide  iodhydrique  des  diverses  provenances  s'est  com- 
porté de  la  même  manière  :  sans  action  sur  For  quand  iL 
est  en  dissolution  dans  l'eau  pure,  il  attaque  promptement 
ce  métal  en  présence  de  l'éther,  sans  doute  parce  que,  à  la 
propriété  de  déterminer  promptement  la  décomposition 
de  cet  acide,  l'éther  joint  celle  d'être  un  assez  bon  dissol* 
vant  à  la  fois  pour  l'iode  et  pour  l'iodure  d'or,  propriétés 
que  l'eau  ne  partage  pas  au  même  degré. 

Quant  à  l'acide  bromliydrjque  exempt  de  brome  libre, 
aucune  des  expériences  que  j'ai  faites  avec  lui  ne  m'auto- 
rise à  penser  qu'il  puisse,  à  la  lumière  diffuse,  se  compor- 
ter comme  l'acide  iodhydrique  et  devenir  pour  l'or  un 
agent  de  dissolution. 

En  résumé  : 

Le  nombre  des  dissolvants  de  l'or  est  bien  plus  grand 
qu'on  ne  l'a  cru  jusqu'à  ce  jour.  Dans  cette  catégorie  il  faut 
ranger  : 

i*'  Les  trois  classes  de  composés  que  j'ai  fait  connaître 
sous  le  nom  de  perchlorures^  de  perbromures  et  de  perio- 
dures^  et  qui  appartiennent  au  groupe  de  corps  que  M.  Du- 
mas a,  par  avance,  appelé  les  «  composés  singuliers  »  (i); 

2^  Les  sesquiclilorures ,  les  sesquibromures  et  les  sesqui' 

(i)  Dguas,  Traité  de  Chimie  appliquée  aux  ails,  t.  II,  p.  129. 
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iodures  peu  stables,  surlout  quand  ils  se  trouvent  en  pré- 
sence d'un  dissolvant  tel  que  Tétlier; 

3**  L'iode  libre ,  avec  le  concours  de  la  chaleur  et  de  la 
pression,  ou  tout  simplement  sous  l'influence  des  rayons 
solaires  ] 

4^  L'acide  iodhydrique  en  tant  qu'il  agit  en  présence  de 
l'éther  5 

5®  Le  même  acide  agissant  sur  un  composé  oxydé  dont 
Tiodure  correspondant  offre  peu  de  stabilité. 
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SUR  L'EXISTENCE  DU  PERCHLORURE  DE  PLOMR; 

Par  m.  J.  NICRLÈS. 


(Présenté  à  PAcadémie  des  Sciences  dans  la  séance  du  24  décembre  1866, 
et  au  Conî^rès  des  Socie'tés  savantes  en  avril  1866.) 


En  signalant,  il  y  a  quelques  années,  l'existence  des  sels 
quadruples  {Comptes  rendus^  t.  LVI,  p.  389  et  796),  je 
reconnus  que,  en  présence  du  chlore,  le  composé  renfer- 
mant du  chlorure  de  plomb  et  du  chlorure  de  sodium  donne 
lieu  aux  phénomènes  qui  avaient  conduit  MM.  Sobrero  et 
Selmi  (i)  à  conclure  à  l'existence  d'un  composé  Pb  Cl',  ou 
perchlorure  de  plomb.  Les  traités  ont,  jusqu'ici,  hésité  à 
accueillir  ce  corps,  mais  ce  qui  suit  fera,  je  Tespère,  cesser 
toute  hésitation. 

Ce  composé  prend  naissance  toutes  les  fois  qu'on  traite 
du  protochlorure  de  plomb  par  du  chlore  en  présence  d'un 
chlorure  alcalin  en  dissolution  saturée.  Le  choix  de  ce  der- 
nier importe  ici  en  ce  qu'on  obtient  d'autant  plus  de  per- 
chlorure, que  le  liquide  contient  plus  de  chlorure  alcalin 
ou   chlorobase.    Au    chlorure    de    sodium    employé    par 

(i  )  Annuaire  de  Chimie^  i85i,  p.  g6. 

21. 


(324) 

MM.  Sobrero  et  Selmi,  je  substitue  donc  une  dissolution  de 
chlorure  de  calcium  marquant  4^  degrés  à  l'aréomètre 
Baume  et  représentant  Teau  mère  dans  laquelle  a  cristallisé 
du  chlorure  de  calcium;  ce  liquide,  par  conséquent,  n'est 
pas  à  l'état  de  sursaturation. 

Après  l'avoir  introduit  dans  une  cornue  non  tubulée, 
contenant  du  chlorure  de  plomb,  on  agite  :  une  bonne 
partie  se  dissout,  le  reste  se  dissoudra  plus  tard,  par  l'effet 
de  la  chloruration.  Pour  hâter  celle-ci,  on  renverse  la 
cornue  sur  son  dôme,  de  façon  que  le  coude  soit  en  bas, 
et  on  y  dirige  du  chlore  moyennant  un  long  tube  qui 
plonge  jusqu'à  la  base  du  liquide.  De  cette  manière,  chaque 
bulle  qui  se  dégage,  aura  toute  une  colonne  de  liquide  à 
traverser,  ce  qui  favorise  considérablement  l'absorption. 

Le  chlore  est,  au  préalable,  lavé  en  traversant  un  flacon 
de  Woulf  contenant  de  l'eau. 

Pendant  l'opération,  on  agite  de  temps  à  autre,  afin  de 
renouveler  la  surface  du  chlorure  de  plomb  et,  s'il  y  a  lieu, 
on  refroidit  la  cornue  en  la  plongeant  dans  de  l'eau. 

Lorsque  le  chlore  cesse  d'être  absorbé,  le  liquide  est  de- 
venu jaune;  on  décante  dans  un  flacon  bouché  à  l'émeri. 

La  dissolution  répand  une  forte  odeur  de  chlore,  mais 
elle  se  conserve  longtemps  en  vase  clos. 

Obtenu  ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  le  liquide  contient 
28  pour  100  de  chlorure  de  calcium  et  5,3o  pour  100  de 
pcrchlorure  de  plomb  PbCP,  ce  qui  correspond  au  rapport 

PbCP^-i6CaCl. 

Avec  un  excès  de  chlorure  de  calcium  (i),  on  obtient  une 
proportion  de  perchlorure  un  peu  plus  élevée,  mais  le 
liquide  se  remplit  alors,  peu  à  peu,  de  cristaux  de  chlorure 

(i)  Bien  que  le  perchlorure  augmente  en  raison  du  chlorure  de  calcium 
en  présence^  il  est  bon  d^en  éviter  un  excès  afin  de  ne  pas  empâter  la  ma- 
tière, car  le  chlorure  alcalin  perd  de  sa  solubilité  à  mesure  que  le  liquide 
se  charge  de  perchlorure. 
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de  calcium,  et  finit  par  se  prendre  en  bouillie  5  dans  ce  cas, 
le  produit  définitif  contient  sur  100  parties 

PbCI=^=r  7, 
CaCl  =37, 

c'est-à-dire  sensiblement  dans  les  mêmes  proportions  que 
ci-dessus,  attendu  que 

5,3o 7 

~^8"'~'37' 

C'est  donc  bien  la  richesse  du  chlorure  alcalin  qui  règle 
la  production  du  chlorure  singulier,  lequel  demande  con- 
stamment 16  équrvalents  de  chlorure  de  calcium  pour  for- 
mer le  composé  défini 

PbCl^-h  iGCaCl  (i). 

Avec  une  dissolution  de  chlorure  de  calcium  dans  l'al- 
cool, on  n'obtient  presque  rien  5  le  chlore  est,  en  majeure 
partie,  consommé  par  le  liquide  organique  qu'il  transforme 
en  aldéhyde,  en  éther  acétique  et  en  d'autres  dérivés  peu 
aptes  à  dissoudre  le  chlorure  de  calcium  et  qui,  par  consé- 
quent, ne  tendent  qu'à  l'expulser. 

Moins  soluble  dans  l'eau  que  ne  l'est  ce  dernier,  le  chlo- 

(i)  Trouvé. 

— -i^,^^^.^ —  I.  II.        m. 

Cl" '..         639,0  19,99  20,25  19,65  20,11 

Pb io3,5  3,23  3,01  »  « 

i6Ca 320,0        10,01  ïo,o7  *»  ■ 

Aq 2i3.>,o  »  »  »  » 

Soumis  à  révaporation,  ce  liquide  a  donné  un  résidu  s^élevant  à  32,55 
pour  100,  dans  lequel  on  a  trouvé 

PbCl=    3,75, 
Ca  Cl  =  27,94. 

Le  nombre  3,75  correspond  à  4>70  pour  100  de  perchlorure  PbCl*.  C*> 
nombre  est  un  peu  trop  faible  ei  implique  une  perte.  Celle-ci  existe  en 
effet;  car  sous  Pinfluence  de  la  chaleur,  le  chlorure  de  plomba  perdu  du 
chlore  qu^il  a  échangé  contre  de  Poxygène.  Le  produit  ne  contenait  plus 
seulement  du  chlorure  de  plomb,  mais  aussi  un  peu  d^oxy chlorure. 
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L'eau  distillée,  aussi,  peut  donner  un  précipité  brun  de 
PbO*,  avec  Je  perchlorure  de  plomb;  cela  arrive  quand  on 
ne  verse  que  quelques  gouttes  de  ce  réactif  dans  beaucoup 
d'eau;  le  précipité  ne  se  manifeste  alors  que  peu  à  peu,  à 
moins  que  Ton  n ^emploie  de  Peau  chaude.  Le  phénomène 
s'interprète  par  l'équation 

(i)  PbCP  +  2H0-f-aq=rPb0--H2ClH  -+- aq. . 

Dans  ce  cas,  l'acide  chlorhydrique  formé  est  beaucoup  trop 
dilué  pour  pouvoir  décomposer  ou  dissoudre  le  peroxyde, 
tandis  qu'eu  présence  d'une  proportion  d'eau  moindre,  cet 
acide  ayant  tout  son  effet  attaque  le  peroxyde  qui  a  pu 
prendre  naissance  et  se  comporte  d'après  l'équation 

(2)  PbO^  H-  2CIH  =  2  HO  -h  PbCl  H-  Cl, 

à  moins^que  l'on  n'admette  une  simple  dissociation 

(3)  PbCP  -^PbCl-f-Cl. 

L'équation  (i)  donne  la  clef  de  ce  qui  se  passe  quand  on 
verse  peu  de  perchlorure  dans  de  l'eau  contenant  du  bicar- 
bonate de  chaux  ou  un  autre  agent  capable  de  neutraliser 
Facide  chlorhydrique. 

Pareilles  réactions  sont  fournies,  quoique  d'une  manière 
moins  franche,  par  le  liquide  qu'on  obtient  : 

Soit  en  traitant  du  peroxyde  de  plomb  par  une  dissolu- 
tion saturée  de  chlorure  de  calcium  contenant  un  peu 
d'acide  chlorhydrique  -, 

Soit  en  faisant  dissoudre  ce  peroxyde  dans  de  l'acide 
chlorhydrique  affaibli. 

Les  réactions  de  tous  ces  liquides  cadrent  avec  cette  opi- 
nion qu'elles  sont  occasionnées  par  un  chlorure  singulier^ 
le  perchlorure  de  plomb.  Il  doit  donc  être  possible  d'effec- 
tuer la  combinaison  de  ce  perchlorure  avec  l'éther  si,  ainsi 
que  je  l'ai  précédemment  élabli  [i;o//ces  Annales^  4*^  série, 
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t.  V,  p.  i6i  (i)],  la  tendance  à  s'unir  à  l'élher  est  une 
propriété  caractéristique  des  composés  singuliers  en  gé- 
néral • 

Disons  de  suite  que  les  liquides  ci-dessus  mentionnés  se 
montrent  fort  indifférents  à  l'égard  de  l'éthêr,  et  qu'ils  ne 
lui  cèdent  pas  de  composé  à  base  de  plomb,  sans  doute 
parce  que  celui-ci  est  retenu  par  le  chlorure  alcalin  ou  par 
le  grand  excès  d'eau.  Mais  on  réussit  par  voie  indirecte,  le 
perchlorure  se  trouvant  à  l'état  naissant.  Pour  cela,  on  le 
déplace  au  moyen  d'un  acide  approprié,  étendu  d'éther. 
L'acide  qui  réussit  le  mieux  est  le  phosphorique. 

De  l'acide  phosphorique  sirupeux  est  donc  délayé  dans 
de  l'éther  anhydre  et  soumis  au  refroidissement  5  ensuite,  il 
est  versé  dans  le  liquide  plombocalcique  précédemment 
décrit,  et  le  tout  est  soumis  à  une  forte  agitation.  Suivant 
l'état  de  concentration  du  chlorure  de  calcium,  on  obtient, 
ou  non,  une  masse  onctueuse,  blanche,  que  surnagent  des 
gouttes  huileuses,  jaunes,  formées  du  composé  étliéré  en 
question  \  ces  gouttes  subsistent  même  en  présence  d'un 
surcroit  d'éther  qui  n'exerce  sur  elles  qu'une  action  dissol- 
vante très-modérée. 

Ajoutant,  s'il  y  a  lieu,  un  peu  d'eau  pour  délayer  cette 
masse  onctueuse,  on  obtient  trois  couches  liquides;  les 
deux  supérieures  sont  éthérées  et  renferment  du  perchlo- 
rure de  plomb;  la  plus  lourde  des  deux  est  de  consistance 
huileuse  et  se  déiache  sur  le  reste  par  sa  couleur  jaune; 
c'est  Féther  perchloroplombique  proprement  dit.  Il  occupe 
le  milieu  et  surnage  la  couche  aqueuse,  chargée  de  chlorure 
de  calcium,  d'acide  phosphorique,  de  plomb,  de  phosphate 
de  chaux  et  d'acide  chlorhydrique. 

On  décante  et  on  conserve,  autant  que  possible,  à  une 
basse  température,  car  l'éther  perchloroplombique  est  fort 
altérable;   même   en  vase  clos,  dans  un  tube  scellé  à  la 

(1)  Comptes  rendus,  t.  LX,  p.  479-  —  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie, 
4®  série,  t.  I,  p.  SaS.  —  Mémoires  de  r Académie  de  Stanislas,  i865,  p.  104. 
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lampe,  il  laisse  promptement  déposer  des  cristaux  de  proto- 
chlorure  de  plomb  en  émettant  du  chlore  qui  ne  tarde  pas 
à  réagir  sur  la  molécule  éthérée. 

J'ai  fait  bien  des  analyses  de  cet  éther  et  cherché  à  l'ob- 
tenir exempt  (Vacide  phosphorique  (i)*,  peine  perdue!  Cet 
acide  adhère  avec  une  ténacité  difficile  à  vaincre  à  cause  de 
la  grande  altérabilité  du  composé  éthéré.  Jusqu'à  nouvel 
ordre,  je  ne  donnerai  donc  pas  de  résultats  analytiques. 
Tout  ce  que  je  puis  en  dire,  c'est  que,  comme  tous  ses  pa- 
reils, cet  éther  perchlorométallique  est  toujours  uni  avec 
plusieurs  équivalents  d'oxyde  d'éthyle^  il  en  contient  jus- 
qu'à sept  et  davantage  j  toujours,  aussi,  il  renferme  de  l'eau 
qu'il  a  naturellement  empruntée  au  milieu  où  il  a  pris  nais- 
sance et  que,  sans  doute,  l'acide  phosphorique  lui  a  amenée. 

J'y  ai  trouvé  aussi  de  l'acide  chlorhydrique  libre. 

Il  peut  contenir  jusqu'à  8  pour  loo  de  perchlorure  de 
plomb.  ^ 

Il  n'a  pu  être  obtenu  à  l'état  huileux,  ni  avec  le  perchlo- 
roplombate  de  sodium,  ni  avec  celui  à  base  de  potassium, 
sans  doute  parce  que  ces  liquides  sont  trop  pauvres  en  per- 
chlorure. 

L'éther  perchloroplombique  partage  les  propriétés  géné- 
rales des  perchlorures  éthérés.  Il  se  réduit  facilement  à 
l'état  de  protochlorure  et  admet,  comme  eux,  une  certaine 
quantité  d'eau  sans  se  décomposer.  Il  est  très-altérable, 
abandonne  facilement  du  chlore,  et  dissout  Tor  nlus  facile- 
ment  encore  que  ne  le  fait  le  composé  chlorocalcique  ci- 

(i)  Il  est  possil)îe  que  l'acide  phosphorique  contribue  à  la  stabilité  de  ce 
composé  éthéré;  mais,  dans  tous  les  cas,  il  ne  saurait  favoriser  sa  produc- 
tion :  des  expériences  directes,  faites  avec  du  chlore  et  du  chlorure  de 
plo;rjb  additionnés  d'acide  phosphorique,  soit  sirupeux,  soit  étendu  d'éther, 
m'ayant  appris  que  le  chlorure  de  plomb  est  incapable  de  fixer  du  chlore 
dans  de  pareils  milieux. 

Le  composé  perchloré  ne  se  forme  pas  davanla{je  tlans  un  tube  scellé  à 
la  lampe,  contenaiit  du  chlorure  de  plomb  et  de  Thydrale  de  chlore  j  toute- 
fois, il  se  produit  un  peu  de  peroxyde  PbO*. 
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dessus  décrit.  L'or  battu  y  disparaît  à  vue  d'œil,  ou  plutôt 
s'y  transforme  visiblement  en  un  squelette  blanc  de  chlo- 
rure de  plomb  qui  se  précipite  peu  à  peu.  Il  dissout  égale- 
ment le  platine,  mais  avec  moins  d'énergie  :  le  platine 
employé  était  en  feuilles  obtenues  par  le  battage. 

Ajoutons  que  cet  éther  brunit  le  protochlorure  de  man- 
ganèse en  le  transformant  en  peroxyde  à  l'instar  du  com- 
posé calcique,  l'ammoniaque  le  précipite  en  brun,  l'hydro- 
gène sulfuré  en  noir. 

En  général  il  réagit  plus  énergiquement  que  ne  le  fait  le 
corps  d'où  il  dérive.  On  en  voit  une  preuve  dans  son  atti- 
tude à  l'égard  des  alcaloïdes.  Avec  la  morphine^  il  donne 
une  belle  coloration  aurore^  avec  la  brucine  un  rouge 
cerise  magnifique,  avec  la  cinchonine  une  coloration  jaune 
qui  se  développe  par  la  chaleur. 

Ces  colorations  ne  paraissent  pas  quand  on  les  regarde  à 
la  flamme  de  l'alcool  salé  [Annales  de  Chimie  et  de  Phy~ 
sique,  4*  série,  t.  VHI,  p.  296). 

Comme  ces  réactions  ne  sont  produites,  ni  par  la  qui- 
nine, ni  par  la  strychnine,  il  est  permis  de  voir  en  elles  le 
germe  d'un  procédé  permettant  de  distinguer  la  quinine  de 
la  cinchonine,  la  strychnine  de  la  brucine,  ainsi  que  la  mor- 
phine de  certains  de  ses  congénères. 

Ces  colorations ,  et  notamment  le  rouge  de  brucine,  se 
développent  surtout  à  l'air  5  les  réducteurs  tels  que  l'acide 
sulfureux,  le  protochlorure  d'étaiu,  le  décolorent  instanta- 
nément. 

Ajoutons  qu'avec  l'aniline  et  ses  homologues,  Télher 
perchloroplombique  produit  des  réactions  colorées  rappe- 
lant la  rosaniline  et  ses  dérivés. 

En  résumé  : 

1°  Il  existe  dans  la  série  du  chlore  un  composé  corres- 
pondant au  peroxyde  de  plomb  PbO*. 

2°  Ce  composé  est  un  perchlorure,  et  offre,  dès  lors,  tous 
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les  caractères  des   composés   singuliers;   sa   formule    est 
PbCP. 

3^  Les  chlorures  alcalins  lui  donnent  de  la  stabilité;  il 
est  apte  à  s'unir  à  Téther,  et  constitue  un  puissant  agent 
de  cliloruratîon  et  d'oxydation. 
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SUR  LES  RELATIONS  DE  POSITION  DES  VIBRATIONS  INCIDENTE, 
RÉFLÉCHIE  ET  RÉFRACTÉE  DANS  LES  MILIEUX  ISOTROPES; 

Par  m.  F.-P.  LE  ROUX. 

Si  on  peut  espérer  arriver  à  une  théorie  mécanique  com- 
plète des  phénomènes  de  transmission  du  mouvement  lu- 
mineux d'un  milieu  dans  un  autre,  c'est  sans  doute  en 
cherchant  à- multiplier  les  conséquences  géométriques  des 
relations  que  l'expérience  nous  fait  connaître  entre  les  di- 
verses circonstances  des  phénomènes.  C'est  à  ce  point  de 
vue  qu'on  trouvera  peut-être  quelque  intérêt  à  la  proposi- 
tion qui  fait  l'objet  de  cette  Note. 

1.  Parmi  les  lois  expérimentales  qui  paraissent  le  plus 
solidement  établies,  est  celle  de  la  rotation  des  plans  de 
polarisation  dans  la  réflexion  et  la  réfraction  par  des  milieux 
isotropes,  qui  s'exprime  par  la  formule 

tanea  tanga' 

cos  (i  —  ri        ces ( / H-  r) 

a,  a'  el  a''  étant  les  azimuts  de  polarisation  des  rayons  in- 
cident, réfléchi  et  réfracté,  c'est-à-dire  les  angles  de  ces 
plans  avec  le  plan  d'incidence. 

Quand  Mac-Cullagli  eut  découvert  que  les  transversales 
des  trois  rayons,  c'est-à-dire  les  perpendiculaires  à  ces 
rayons  menées  dans  les  plans  de  polarisation,  étaient  pa- 
rallèles à  un  même  plan  qui  est  le  plan  de  polarisation  du 
rayon  réfracté,  la  simplicité  de  celte  relation  fit  bien  au- 
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gurer  des  théories  nouvelles  qui  voulaient  que  les  vibra- 
tions fussent  situées  dans  le  plan  de  polarisation. 

Mais  les  vibrations  suivant  Fresnel  étant  liées  aux 
transversales  de  Mac-Cullagh  par  la  relation  simple  de 
perpendicularité,  il  y  avait  lieu  d'espérer  Texislence  d'une 
relation  de  position  également  simple  entre  les  vibrations 
suivant  Fresnel.  C'est  ce  qui  arrive  en  effet,  et  je  vais  dé- 
montrer que  si  on  considère  les  ondes  qui  se  croisent  en  un 
même  point  de  la  surface  de  séparation  des  deux  milieux, 
les  "vibrations  incidente  et  réfléchie  sont  (en  direction) 
les  projections  de  la  vibration  réfractée  sur  les  plans  des 
ondes  incidente  et  réfléchie. 

Soit,  en  effet,  MN  le  plan  de  polarisation  du  rayon  ré- 


fracté, lequel  d'après  Mac-Cullagh  contient  les  transver- 
sales 01,  OR  et  OP  des  rayons  incident,  réfléchi  et  ré- 
fracté. Menons  les  vibrations  incidente,  réfléchie  et  réfractée 
Oi,  Or  et  Op,  qui,  comme  nous  le  savons,  sont  perpendi- 
culaires aux  transversales  de  même  nom,  et  considérons, 
par  exemple,  la  vibration  réfléchie  Or.  Le  plan  que  cette 
vibration  et  la  transversale  de  même  nom  déterminent  n'est 
autre  chose  que  l'onde  réfléchie.  La  vibration  réfractée  Op 
est  oblique  au  plan  de  cette  onde  réfléchie  ROr,  mais  elle 
est  perpendiculaire  à  la  transversale  réfléchie  OR  qui  passe 
par  son  pied  dans  ce  plan;  elle  se  projettera  donc  sur  ce 
même  plan  suivant  la  vibration  réfléchie  Or  qui  est  per- 
pendiculaire à  OR. 
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Eb  r^ëunt  un  raisonnenient  îâentKjàe  ad'préc^tfeent, 
on  démontrerait  de  même  que  la  projeetion  de  la  vibratùn 
il^actée  sur  l'onde  incideate  ae  fait  aoÎTant  U  vit^tioD 
ûvcideiite. 

.  3.  On  pourra  donc,  âant  àtmaée^  le>  directions  des 
opdec  et  oeUe  d'une  des  trois  TÎbrationa^coiHtruireles'deax 
antres. 

Ces  constructions  peuvent  se  tredaire  par  une  épure 
simple,  (juï  permet  d'embrasser,  presqne  d'an  conp  d*«oil, 
tonte  la  discussion  de  la  rotation  do  plan  de  polarintîon 
^r  réSesion  ou  réfraction. 

Prenons  pour  plan  de  la  fi^re  le  plan  d'incidence,  et 


représeniODS  par  les  droiles  OIi,  OR,  et  OPi  les  traces  sur 
ce  plan  des  trois  ondes,  incidenie,  réftéchie  et  i^fractée; 
ces  droites  seront  en  même  temps  les  projections  des  vi- 
brations sur  ce  plan.  Concevons  maintenant  que  faisant 
tourner  l'onde  incidente  autour  de  sa  trace  nous  la  rabat- 
tions sur  le  plan  de  la  6gure;  la  vibration  incidente  se  ra- 
battra suivant  la  droite  Or'i,  faisant  avec  0\  normale  au 
plan  d'incidence  un  angle  égal  à  a  azimut  de  polarisation 
du  rayon  incident. 

Cela  posé,  concevons  qu'à  une  hauteur  quelconque  au- 
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dessus  du  plan  d'incidence  on  lui  mène  un  plan  parallèle, 
ce  plan  coupera  l'onde  incidente  suivant  une  droite  liN  pa- 
rallèle à  la  trace  de  cette  onde.  Le  point  z,  où  ce  plan 
coupe  la  direction  de  la  vibration  incidente,  se  projette  en 
i';  p'  et  r'  sont  de  même  les  projections  des  points  p  et  r 
suivant  lesquels  ce  même  plan  coupe  les  vibrations  réfractée 
et  réfléchie.  Ces  trois  points  i,  p  et  r  appartenant  à  un  plan 
parallèle  au  plan  de  la  figure,  les  droites  qui  les  joignent 
se  projettent  en  véritable  grandeur  sur  ce  plan. 

Concevons  maintenant  l'une  de  ces  droites,  ip  par  exem- 
ple :  je  dis  qu'elle  est  perpendiculaire  à  la  vibration  inci- 
dente*, en  effet,  elle  est  l'intersection  de  deux  plans  tous 
deux  perpendiculaires  à  un  plan  qui  contient  cette  vibra- 
tion incidente,  à  savoir,  le  plan  mené  parallèlement  au 
plan  d'incidence  et  le  plan  passant  par  les  deux  vibrations 
réfractée  et  incidente.  Mais  d'après  notre  théorème,  ce  plan 
est  perpendiculaire  au  plan  de  l'onde  incidente,  puisqu'il 
projette  sur  ce  plan  la  vibration  réfractée;  il  résulte  de  là 
que  la  droite  ip  est  bien  l'intersection  de  deux  plans  per- 
pendiculaires au  plan  de  l'onde  incidente,  elle  est  donc  per- 
pendiculaire au  plan  de  cette  onde,  et,  par  conséquent,  à  la 
vibration  incidente  qui  passe  par  son  pied  dans  ce  plan. 

La  projection  i'p'  de  cette  droite  est  alors  perpendiculaire 
à  OIi  trace  de  Fonde  incidente,  parce  que  l'p'  est  parallèle 
à  ip  qui  est  elle-même  perpendiculaire  au  plan  de  cette 
onde. 

On  verrait  de  même  que  pV  est  perpendiculaire  à  OR,, 
trace  de  l'onde  réfléchie. 

Il  résulte  évidemment  de  là  que  les  angles  a,  a',  a '^  sont 
les  compléments  des  angles  en  O  de  trois  triangles  rectan- 
gles dont  les  côtés  de  l'angle  droit  sont  respectivement  les 
droites  Oi\  Op'  et  Or',  et  la  distance  du  plan  A/i'  au  plan 
d'incidence.  On  obtient  ces  triangles  Oi,z',  Op,p',,  Orir\ 
en  faisant  tourner  les  plans  des  ondes  réfractée  et  réfléchie 
autour  de  la  normale  ON,  de  manière  à  les  amener  en  coïn- 


çidance  avec  Foiide  incidiente,  et  rahatunt  emuite  le  plan 

de  celLef>ci  comme  il  esit  indiqué. 

■    On  peut  donc,  étant  donné  l'un  quelconque  des  angles  a, 

V^  a*',  construire  les  deux  autres. 

•    «S.  Le  théorème  de  Rfac-Cullagh  cte  trouve  seulement 

4mmcé  au  commencement  du  Mémoire.  4Qnt  la  tradnçtipf; 

m^  français  a  été  donnée  par  M.  Lamé, dans  le  Journal 

de  Mathématiques  pures  et  appliquées  de  AI.,  Liouyillei 

t.  VII,  i84a. 

Par  un  choix  convenable  de  coordonnées,  j'en  ai  trouvé 
mie  démonstration  assez  simple. 

Les  coordonnées  étant  rectai]^ulaire$,  prenons  pour  axe 


des  z  la  normale  à  la  surface  réfringente  et  pour  plan 
des  zx  le  plan  d'incidence.  Soit  10  un  rayon  incident  po- 
larisé dans  l'azimut  a  et  faisant  Tangle  i  avec  la  nor- 
male OZ. 

Le  plan  de  polarisation  du  rayon  incident  passant  par  10, 
son  équation  sera  de  la  forme 

0?  -}-  Bj  4-  z  tang«  =  o. 

Comme  ce  même  plan  doit  faire  avec  le  *plan  des  zx 
l'angle  «,  on  devra  avoir 


±V^i  -f-B'-f- tang'i 


nr:  cosa 
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d'où 

V  I  -f-  tang^  / I 

tanga  tangacos/ 

le  signe  —  étant  bien  celui  qui  convient^  parce  que,  d'après 
les  conditions  de  la  figure,  le  plan  en  question  doit  couper 
le  plan  XOY  suivant  une  droite  située  dans  l'angle  XOY. 
Le  plan  de  polarisation  du  rayon  incident  aura  donc 
finalement  pour  équation 

(I)  X ^.  r  H- 3  tanc/ =  o. 

tanga  cosi  ^ 

Le  plan  de  polarisation  du  rayon  réfléchi  faisant  l'angle 
cl'  avec  le  plan  des  xz  aura  de  même  pour  équation,  en  te- 
nant compte  du  sens  dans  lequel  on  compte  les  angles, 


X Y  "—  z  lançai  =  o, 

tanga   CCS/ 

cl  à  cause  de  la  relation  brewstérienne 

,  ces  (  /  -h  r) 

tança'  =  tani^a ; f  9 

^  ^'    cos  {i  —  r) 

on  aura  finalement 

,^  V  cos (/ —  r) 

(R,)  X  —  : -— — -Y  —  z  tang/  =  o, 

tanga  ces;  cos  (1 -h /•) 

L^équation  du  plan  de  polarisation  du  rayon  réfracté 
s'obtiendra  en  changeant  dans  (I)  a  en  a''  et  i  en  r,*  on  aura 

donc 

I 

rf, r  -h  J5  tang  r  =  o, 

tanga   ces  r  ^ 

et  en  tenant  compte  de  la  relation 

tanga 


tanga" 


cos  (1  —  r) 
il  vient 

/«.   .  cos(/  —  r) 

(Re)  X ^ -Y  -!-  zlangr=  o. 

^      '  tanga  cos  r 

Ann.  deChim,et  de  Phys^  ^^  iérifit  t.  X.  (Mars  18C7.)  22 


I 

ÉciÎToiis  k  nooTeau  ces  trois  équaiioiis  :  >  > 

[Kll  « V- — 7^ ;  y  —  «tailf[l=;Oit 

)^,l.^ .  L-.-.  •      .toag*cos/€6t(l-h-iir^  •        .  *     •.:^»  . 

*   ^  .    UuagacQsr/  .^ 

A  la  première  inspection,  on  toIt'qûibrFàngle  a  'entrant 
dans  ces  trois  équations  par  la  même  ligne  trigonométriqm^, 
facteur  de  la  seule  même  varîablé^y  on  éliminera  du 
mâme  i;Qiip  cette.Yuriable  et  Tanfle:  m  «ulre  eea  équaticms 
prisef  deux  h\  deiix.  Ont  en  conclut  :  Lb$  interse^îQnt  des 
plans  de  polamaii<m  de$  âitni  r^m^. incident,  réfléàd 
et  réfracté  décrivent  chacune  un  plan  perpendiculaire  au 
plan  dHncidence,  latsi^ue,  tmgl^\i^ incidence  restant 
constant,  on  f eut  varier  F  azimut  de  polarisation  du  rmon 
incident. 

4.  Cherchons  les  projections  de  ces  intersections  sur  le 
plan  d'incidence,  qui  est  le  plan  des  xz. 

On  trouve  pour  rinterseclion  de  (I)  et  (R^) 

sinr  —  sin/  cos  [i  —  r\ 

^  +  « -, — y, — \  z=  o, 

cosr  —  cos«  cos  [i  —  r) 

équation  qui  après  réduction  devient 

z 

X—  ' ;=:0, 

tange 
et  pour  l'intersection  de  (R,)  et  (R^) 

sin  r  -f-  sin/  cos  f  i  -h  r\ 

X  -h  z ^  z=  o, 

cosr  —  cos/  cos  (  /  4-  r) 
ou 


X  H :  nz  o. 

tang/ 


Remarquons  maintenant  que  le  plan  de  l'onde  incidente 
a  pour  équation  x ,  =  o.  car  c'est  un  plan  perpen- 
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diculaire  à  10,  rayon  incident  qui  est  situé  dans  le  plan 
des  zx  et  fait  un  angle  90^  -+-  i  avec  Taxe  des  x  positives. 
Nous  en  concluons  que  Vintersection  des  plans  de  po^ 
lan'sation  des  rayons  incident  et  réfracté  a  lieu  dans  le 
plan  de  tonde  incidente ^'or^  l'intersection  du  plan  de  po- 
larisation du  rayon  incident  avec  l'onde  incidente  est  pré- 
cisément la  transv^ersale  de  Mac-CuUagli  pour  le  rayon 
incident.  Nous  pouvons  donc  dire  que  la  transv^ersale  du 
rayon  incident  est  daiis  le  plan  de  polaiisation  du  rayon 
réfracté. 

De  même,  comme 

z 

X  + :  =0 

tangf 

est  l'équation  du  plan  de  l'onde  réfléchie,  nous  voyons  que 
la  transs^ersale  du  rayon  réfléchi  est  dans  le  plan  de  po- 
larisation du  rayon  réfracté. 

Comme  d'ailleurs  le  plan  de  polarisation  d'un  rayon 
contient,  par  définition  même,  sa  transversale,  il  suit  de  là 
que  les  transx^ersales  des  rayons  incident,  réfléchi  et  ré- 
fracté, menées  par  le  point  d'incidence^  sont  dans  un 
même  plan  qui  est  le  plan  de  polarisation  du  rayon  ré- 
fracté. Voilà  le  théorème  de  Mac-Cullagh. 

5.  Concevons  maintenant  que  par  les  trois  rayons  nous 
menions  des  plans  perpendiculaires  à  leurs  plans  de  po^ 
larisation^  ces  plans  seront  perpendiculaires  aux  trans- 
versales, et  comme  celles-ci  sont  dans  un  même  plan,  ces 
plans  se  couperont  suiv^ant  une  même  droite.  C'est  le 
théorème  de  M.  Cornu. 

6.  Cette  droite  étant  perpendiculaire  au  plan  de  polarisa- 
tion du  rayon  réfracté,  elle  Test  au  rayon  réfracté  qui  passe 
par  son  pied  dans  ce  plan*,  c'est  donc  la  "vibration  (suivant 
Fresnel)  réfractée. 

Comme  d'ailleurs  la  vibration  réfractée  doit  décrire 
l'onde  réfractée,  quand  on  fait  varier  l'azimut  de  pola- 
risation du   rayon   incident,    l'angle  d'incidence  restant 

22. 


le  loisir  d'approfondir  la  théorie  ou  de  recourir  à  l'expé- 
rience. Cette  lacune  est  relative  à  l'indication  du  sens  dans 
lequel  doivent  Être  comptés  positivement  les  azimuts  des 
plans  de  polarisation  des  rayons  réfléchi  et  réfracté. 

Ces  azimuts  a,  a'  et  a"  sont  tous  positifs,  tels  qu'ils 
sont  représentés  dans  la  figure  de  la  page  336.  Fresnel  et 
Arago  {^Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  a*  série, 
année  i8ai,  t.  XVII,  p.  3i4)  rapportaient  l'azimut  du  plan 
de  polarisation  de  la  lumière  réfléchie  à  l'image  du  rayon 
incident  dans  la  surface  réfléchissante;  ils  ne  se  sont  pas 
occupés  du  rayon  réfracté. 

On  trouve  en  suhstance,  dans  le  Cours  lithographie  de 
lÉcole  Polytechnique  de  M.  de  Senarmont,  l'indication 
de  règle  que  voici  :  Les  azimuts  de  polarisation  des 
rayons  réfléchi  et  réfracté  se  compteront  dans  le  même 
sens  que  celui  du  rayon  incident,  après  qu'on  aura  sup- 
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posé  le  rayon  réfléchi  et  le  rayon  réfracté  amenés  en 
coïncidence  avec  le  rayon  incident.  Il  reste  encore  là  une 
ambiguïté  qu'on  lèvera  en  ajoutant  :  la  coïncidence  étant 
supposée  effectuée  pour  chacun  de  ces  deux  rayons  dans 
le  milieu  quil  traiferscy  c'est-à-dire  qu'on  fera  coïncider  le 
rayon  réfléchi  avec  le  rayon  incident  proprement  dit,  et  le 
rayon  réfracté  avec  le  prolongement  de  ce  rayon  incident. 
Cette  règle  est  évidemment  d'une  pratique  plus  simple 
que  celle  de  Fresnel  et  Arago. 
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OBSERVATIONS  RELATIVES  A  UNE  COMMUNICATION  RÉCENTE 
DE  M.  PELOUZE  SUR  LE  VERRE  (i)^ 

Par^'M.  bontemps. 


M.  Pelouze  m'ayant  fait  l'honneur  de  me  donner  com- 
munication d'un  Mémoire  sur  le  verre  qu'il  a  lu  à  l'Aca- 
démie des  Sciences  dans  la  séance  du  i4  janvier  1867,  je 
prends  la  liberté  d'adresser  à  l'Académie  quelques  obser- 
vations que  dans  ma  longue  expérience  j'ai  pu  faire  sur  le 
même  sujet. 

Les  conclusions  de  la  première  Partie  du  Mémoire  de 
M.  Pelouze  sont  que  les  phénomèraes  de  la  dévîtrificatîon 
sont  surtout  dus,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  à  de  fortes 
proportions  de  silice. 

Les  expériences  de  M.  Pelouze  démontrent  en  effet  qu'en 
augmentant  la  proportion  de  silice,  il  a  rendu  le  verre 
d'une  dévitrification  plus  facile  •,  et  toutefois,  je  ne  crois 
pas  que  la  silice  en  soit  la  principale  cause. 

Les  phénomènes  de  la  dévitrification  sont  bien  connus 
du  fabricant  de  verre  à  vitre,  et  surtout  du  fabricant  de 
bouteilles,  car  c'est  là  un  des  écueils  de  leur  fabrication  : 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  [\^  série,  t.  X,  p.  18^. 
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éiiit  Bè|*f  liiiîr  àtm^ëmpêmiÊtéê^^ 

fàél^^^oii  mèi&e  ^i*»  le  wâlk^  in >iri^di jér^ièm»  éi- 

n  ne  diminue  pas,  dans  la  c<»ittiioftitioti' Wt?iil^ 
portion  de  silibe,  mais  il  diminue  la  ^[ttantitéde  cbi»»  oa 
de  carbonate  de  chaux. 

rài  que  €  est  la  ç]btav|ic  qm  est  ]tej||^  agent  3e 

dévitrificatiôn,        '  -  .   -       oi-f^M*tTta4 

Dans  les  expérieins^:  I|C|0  >^^ll|>/9eIoiize,  le  yi^ 
devenu  plus  facilement  dévitrifiable  par  Taugm^tatiôn 
de  là  dose  de^  silice,  mais  4a  eoani^ij^ii  a  UquellcîJfVfl^ 

Ipuze  a  ajouté  de  la  silice  contenait  une  forte  proportion 
de  chaux;  à  égalité  de  proportion  de  chaux,  le  verre  le 
plus  chargé  de  silice  est  le  plus  facilement  dévitrifiable, 
mais  le  principe  de  cette  dévitrification  réside  dans  la 
chaux,  et  je  suis  convaincu  que,  si  M.  Pelouze  s'était  servi 
d'une  composition  au  carbonate  de  soude,  contenant  une 
faible  dose  de  chaux,  ou  mieux  encore  n'en  contenant  pas 
du  tout,  et  qu'il  eût  augmenté  successivement  la  propor- 
tion de  silice,  il  aurait  eu  un  verre  de  plus  en  plus  rebelle 
à  la  fusion,  contenant  de  plus  en  plus  des  nœuds  de  sable, 
mais  il  n'aurait  pas  obtenu  un  verre  opalisant  par  le  refroi- 
dissement. Augmentez  l'intensité  du  feu,  et  vous  pourrez 
obtenir  un  verre  transparent,  ne  devenant  pas  opaque  par 
le  refroidissement,  avec  une  quantité  de  silice  plus  grande 
encore  que  celle  indiquée  par  M.  Pelouze,  si  vous  n'avez 
pas  ajouté  une  base  calcaire  5  M.  Gaudin  n'a-t-il  pas  fait  des 
lentilles  de  microscope  en  fondant  du  quartz  au  chalumeau 
d'hydrofifène? 
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Dans  la  deuxième  Partie  de  son  Mémoire,  M.  Pelonze 
dit  :  ((  Les  verres  à  vitre  et  à  glace  se  colorent  en  jaune 
plus  ou  moins  intense  par  l'action  des  rayons  solaires.  Ce 
changement  ne  se  produit  pas  dans  le  verre  pur,  mais  seu- 
lement dans  ceux  du  commerce,  qui  renferment  toujours 
du  sulfate  de  soude  et  un  peu  d'oxyde  de  fer  ^  l'action  de 
la  lumière  fait  passer  le  proloxyde  de  fer  à  l'élat  de  per- 
oxyde, et  le  sulfate  de  soude  passe  à  l'état  de  sulfure,  et 
c'est  de  là  que  vient  la  coloration  jaune.  » 

Les  verres  du  commerce  et  même  la  glace  contiennent, 
il  est  vrai,  un  peu  d'oxyde  de  fer,  et  aussi,  d'après  les  ré- 
centes recherches  de  M.  Pelouze,  du  sulfate  de  soude;  mais 
ils  contiennent  aussi  presque  toujours  de  l'oxyde  de  man- 
ganèse; et  la  coloration  de  ces  verres  en  jaune  ne  pourrait- 
elle  pas  être  attribuée  à  cet  oxyde  de  manganèse?  A  l'appui 
de  cette  supposition,  je  vais  citer  ce  qui  m'est  arrivé  :  lorsque 
Augustin  Fresnel  préluda,  par  de  premiers  appareils  pour 
feux  de  ports,  à  ces  phares  puissants  qui  resplendissent  sur 
nos  côtes  et  que  la  navigation  rencontre  aujourd'hui  sur 
tous  les  points  du  globe,  il  me  demanda  de  lui  fabriquer 
pour  ses  lentilles  à  échelons  un  verre  plus  blanc  que  celui 
des  vitres  ordinaires;  j'employai  une  composition  analogue 
à  celle  des  glaces,  savoir  :  loo  de  sable  blanc,  4o  de  carbo- 
nate de  soude,  25  de  carbonate  de  chaux  (craie  de  Meudon), 
et  je  ne  manquai  pas  d'y  ajouter  une  petite  dose  de  man- 
ganèse (environ  2  millièmes).  Le  verre  parut  satisfaisant; 
mais  bientôt  Fresnel  me  signala  un  fait  qui  se  produisait 
dans  les  verres  que  je  lui  avais  fournis  :  les  prismes  exposés 
dans  les  appareils  prenaient  une  teinte  jaune,  et  pour  me 
prouver  que  c'était  sous  Tinfluence  de  la  lumière,  Fresnel 
brisa  un  prisme  en  deux,  enferma  l'un  des  fragments  et 
exposa  l'autre  aux  rayons  du  soleil;  il  m'envoya  au  bout 
de  peu  de  temps,  par  M.  Tabouret,  conducteur  des  Ponts 
et  Chaussées,  qui  doit  se  rappeler  le  fait,  les  deux  frag- 
ments dont  l'un  n'avait  pas  changé  de  couleur,  avait  con- 
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le  verre  à  vitre  ou  à  bouteille  qui  a  été  fondu  po<Ç' 
ou  quinze  heures,  plus  ou  moins,  est  ensuite  tfli  si 
dant  sept,   huit  ou  dix  heures  à  une  lemjf 
rîeure  à  celle  de  la  fonte,  et  décroîssantg  ■• 
ment  à  la  fin  du  travail,  et  il  n'est  pas  r/'  ^ 
quelquefois  même  vers  le  milieu  du  'i^ 
vienne  galeux^  ce  qui  indique  un  co  «  ' 
trification;  or,  quel  est  le  remède  rf 
Il  ne  diminue  pas,  dans  la  comr/ 
poriion  de  silice,  mais  il  dimir^ 
de  carbonate  de  chaux. 

Je  crois  que  bien  peu  de  t  i 
je  dirai  que  c^est  la  chauT 

dévitrification.  •  .  *  i  ,   *     .:^«  pi 

ni  A'       /t  iùie  altération  ci 

Dans  les  ezpénencf  *  .  ,  «i^  j[e 

devenu  plus  facîler  P^^*  toujour»  cv 

de  la  dose  de  silice  '  -"  d^ns  la  eomposiuon  de^^ 

l.ouze  a  ajouté  d.  ^  •  les  phares  et  du  crovyn  P^^*^^  J^ 

de  chaux  5  à  é  ^  iViiclure  que  la  coloration  en  j 

plus  chargé         ..^*-^««^-  _^  ^^i 

•     1         .  •    ^«   niouter  une  autre  qui 

mais  le  pr      ^.-^i;^'"*    \e    vais  en  ajomei    **  ,  .      ^«c 

chaux,  et        :  .-.:i.u  v^vxe  fait  M.  Pelouze  d'expenences 
d'une  cv^:..>  --V».  Vaiaday  sur  des  verres  com^»"*^  "l^ 
faible  >J  -^  ."-^  V\u*oUlîon  colorait  en  violet.  t>e 
du  t  X^,va..wlivo  celui  de  la  coloration  en  1»"°^^* 
tir    <*.  <-'  J^xvuis  observé  dans  les  verres  fabriques 
}      '-C«^^  «.*x  ^  Val  tout  lieu  de  croire  que  les  verres  que 
•;:.  ..x:  sv>xvm\s  à  ses  expériences  étaient  ou  du  cr 
*  V.  ^'«-^  ^^v  X  silioale  de  potasse  etde  plomb,  ou,  sinon 
"^      ■  i„„^,.«^T>our  fondant;  cartons 


^__,  SM>«-^    " 


rt-nvx   s\l»caic  ue  p"i""^ r 

.«  >.-x-  ro  avant  la  potasse  pour  fondant-,  car  t 
,:,,.x>  Ma.u-^  .^uc  Yai  vu  devenir  violets  par  1  ^-f^'-'H, 
.;....,  ..  Jmso  .!.>  poLe,  tandis  que  les  verres  devenant 
^^..s^xUionl   4\       Ikiso  de  soude. 

{;  sMMo  d'à  ix.-itMiues  glaces,  et  surtout  d'anciennes  vi- 
.vvN^.viui  OUI    v*«.t.    légère  nuance  violette,  ces  vitres  son 
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''•re  de  Bohême^  non  pas  qu'elles  viennent  de 

on  appelait,  il  y  a  un  demi-siècle ,  verre  de 

'e  de  vitre  fabriqué  en  Alsace  et  en  Lor- 

t  plus  épais  que  le  verre  à  vitre  ordi- 

>osition  duquel  entrait  du  salin  pro- 

I  *s,  et  par  conséquent  de  la  potasse. 

nie  ces  obervalions  sur  un  Mé- 

n'honore  de  sa  bienveillance, 

appeler  mes  confrères  en 

s  faits  qu'ils  auront  pu 

rra  manquer  de  faire 

.itérèt  de  la  science  et 
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OE  LA  TREMPE  SUR  LA  COLORATION  DE  CERTAINS 
COMPOSÉS  DE  L'ORDRE  DES  VERRES  ; 

Par  m.   F.-P.    LE  ROUX. 


1.  Parmi  les  faits  remarquables  que  contient  en  si  grand 
)mbre  le  Mémoire  de  M.  Pelouze  sur  les  verres,  publié 
ms  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  4^  série,  t.  X, 

1849  se  trouve  celui-ci  :  le  verre  au  manganèse  qui  a 
ibî  la  trempe  présente  une  coloration  rose  comme  celui 
li  a  été  exposé  à  Tinsolation.  Il  est  très-possible  que  dans 
un  et  Tautre  cas  la  coloration  dont  il  s'agit  soit  le  résultat 
une  réaction  cbimique  s'opérant  entre  divers  éléments 
mtenus  dans  ce  verre;  mais  il  se  pourrait  aussi  que  ces 
Fets  fussent  purement  physiques^  et  à  ce  point  de  \ue  on 
cuvera  peut-être  quelque  intérêt  aux  observalior\s  qui 
mt  suivre,  et  dont  il  résulte  que  la  trempe  peut.  \ûûÏ\- 
sr  très -considérablement  les  relations  de  cert3^\i\s  coy^s 
rec  la  lumière.  Les  circonstances  sont  d'aill^^|.^    xâ^a^-j 


lîque.  Je  devais  donc  conclure  que  la  coloration  en  jaune 
provenait  du  manganèse. 

A  cette  observation,  je  vais  en  ajouter  une  autre  qui 
s'applique  à  la  citation  que  fait  M.  Pelouze  d'expériences 
analogues  faites  par  Faraday  sur  des  verres  contenant  du 
manganèse,  et  que  l'insolation  colorait  en  violet.  Ce  fait 
semblerait  contredire  celui  de  la  coloration  en  jaune  par  le 
manganèse,  que  j'avais  observé  dans  les  verres  fabriqués 
pourFresnel;  mais  j'ai  tout  lieu  de  croire  que  les  verres  que 
Faraday  avait  soumis  à  ses  expériences  étaient  ou  du  cris- 
tal,  c'est-à-dire  un  silicate  de  potasse  et  de  plomb,  ou,  sinon 
du  cristal,  un  verre  ayant  la  potasse  pour  fondant;  car  tous 
les  verres  blancs  que  j'ai  vu  devenir  violets  par  l'insotatioa 
étaient  à  base  de  potasse,  taudis  que  les  verres  devenant 
jaunes  étaient  à  base  de  soude. 

Il  existe  d'anciennes  glaces,  et  surtout  d'anciennes  vi- 
tres, qui  ont  une  légère  nuance  violette;  ces  vitres  sont 
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d'ancien  verre  de  Bohême^  non  pas  qu'elles  viennent  de 
ce  pays,  mais  on  appelait,  il  y  a  un  demi-siècle ,  verre  de 
Bohème,  un  verre  de  vitre  fabriqué  en  Alsace  et  en  Lor- 
raine, plus  blanc  et  plus  épais  que  le  verre  à  vitre  ordi- 
naire, et  dans  la  composition  duquel  entrait  du  salin  pro- 
venant des  cendres  de  bois^,  et  par  conséquent  de  la  potasse. 
En  soumettant  à  l'Académie  ces  obervations  sur  un  Mé- 
moire dont  réminent  auteur  m'honore  de  sa  bienveillance, 
j'ai  principalement  pour  but  d'appeler  mes  confrères  en 
verrerie  à  faire  connaître  aussi  les  faits  qu'ils  auront  pu 
observer,  et  dont  M.  Pelouze  ne  pourra  manquer  de  faire 
jaillir  de  nouvelles  lumières,  dans  l'intérêt  de  la  science  et 
de  la  pratique  du  verrier. 
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DES  EFFETS  DE  LA  TREMPE  SUR  LA  COLORATION  DE  CERTAINS 
COMPOSÉS  DE  L'ORDRE  DES  \ERRES  ; 

Par   m.   F.-P.    LE  ROUX. 


1.  Parmi  les  faits  remarquables  que  contienten  si  grand 
nombre  le  Mémoire  de  M.  Pelouze  sur  les  verres,  publié 
dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  4^  série,  t.  X, 
p.  184?  se  trouve  celui-ci  :  le  verre  au  manganèse  qui  a 
subi  la  trempe  présente  une  coloration  rose  comme  celui 
qui  a  été  exposé  à  Tinsolation.  Il  est  très-possible  que  dans 
l'un  et  l'autre  cas  la  coloration  dont  il  s'agit  soit  le  résultat 
d'une  réaction  chimique  s'opérant  entre  divers  éléments 
contenus  dans  ce  verre;  mais  il  se  pourrait  aussi  que  ces 
effets  fussent  purement  physiques^  et  à  ce  point  de  vue  on 
trouvera  peut-être  quelque  intérêt  aux  observations  qui 
vont  suivre,  et  dont  il  résulte  que  la  trempe  peut  modi- 
fier très -considérablement  les  relations  de  certains  corps 
avec  la  lumière.  Les  circonstances  sont  d'ailleurs  telles. 


la  chaux  et  la  soude. 

3.  Borates  d'oxydaledecuitre.  — En  fondant  ensemble 
3  équWalenls  d'acide  borique  et  i  équivalent  d'oxydule  de 
cuivre,  puis  coulant  sur  une  plaque  de  fonte,  on  obtient  une 
niasse  dont  Tinlérieur  est  d'un  rouge  orangé,  sauf  une  pel- 
licule excessivement  mince  sur  la  surface  extérieure,  et  une 
coucbe  d'une  épaisseur  de  {  millimètre  environ  à  l'endroit 
où  a  eu  lieu  le  contact  entre  la  matière  liquide  et  le  métal. 
Cette  couche  offre  l'aspect  d'un  véritable  verre,  d'une 
couleur  brune  excessivement  foncée,  tandis  que  la  partie 
colorée  eu  rouge  orangé  offre  la  cassure  d'une  matière  dé- 
vitrifiée  à  grain  excessivement  ténu.  La  nuance  devient  de 
plus  en  plus  vive  à  mesure  qu'on  s'éloigne  des  parties  qui 
ont  éié  le  plus  subitement  refroidies. 

Le  hiborate  d'oxydule  de  cuivre  présente  des  effets  ana- 
logues, mais  qui  diffèrent  des  précédents  en  ce  sens  que  les 
parties  le  plus  subitement  refroidies  offrent  à  la  cassure  le 
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même  aspect  dévîtrifié  que  les  autres;  seulement  leur  cou- 
leur est  d'un  jaune  citron,  tandis  que  les  parties  moins  sai- 
sies sont  d'un  rouge  orangé  très-vif.  Le  passage  de  la  pre- 
mière à  la  seconde  de  ces  nuances  se  fait  d'ailleurs  par  une 
dégradation  insensible. 

Cette  propriété  des  borates  d'oxydule  de  cuivre  se  re- 
trouve dans  les  mélanges  qu'on  peut  en  faire  avec  d'autres 
borates  métalliques,  tels  que  ceux  de  plomb,  de  zinc,  d'an- 
timoine, etc.  5  les  efliets  y  deviennent  même  plus  saillants 
en  ce  qu'on  peut  obtenir  par  leur  coulée  des  masses  entière- 
ment vitreuses,  qu'un  recuit  modéré  fait  changer  de 
couleur. 

C'est  ainsi  qu'un  mélange  de  parties  égales  de  triborate 
d'oxydule  de  cuivre,  de  biboratc  d'antimoine  et  de  borate 
neutre  de  plomb,  coulé  sur  une  plaque  de  fonte,  donne  un 
verre  d'un  aspect  noir,  transparent  seulement  sous  une 
excessivement  faible  épaisseur,  et  offrant  alors  la  nuance 
d'un  verre  très- fortement  enfumé.  Mais  si  on  chauffe  cette 
matière  jusque  vers  la  température  de  son  ramollissement, 
et  qu'on  la  laisse  refroidir  lentement,  elle  prend  une  cou- 
leur d'un  beau  rouge  d'ocre  5  elle  est  alors  devenue  opaque, 
mais  sans  être  dévilrifioe.   * 

A  mon  avis,  les  borates  métalliques  auxquels  est  mélangé 
le  borate  d'oxydule  de  cuivre  n'interviennent  que  comme 
véhicule;  comme  leur  conductibilité  pour  la  chaleur  est 
notable,  les  effets  de  la  trempe  se  font  sentir  dans  une  épais- 
seur beaucoup  plus  grande  que  pour  le  borate  de  cuivre 
seul.  Le  borate  d'antimoine  est  celui  qui  paraît  agir  le  plus 
efficacement  dans  ce  sens. 

4».  Biborate  d'étain.  —  J'ai  eu  l'occasion  de  faire  des 
mélanges  de  biborate  d'élain  et  de  borates  de  plomb  dans 
lesquels  le  premier  entrait  pour  environ  un  tiers.  De  sem- 
blables mélanges  coulés  sur  la  plaque  de  fonte  donnent  une 
sorte  d'émail  blanc  qui  par  le  recuit  devient  d'un  noir  plus 
ou  moins  foncé;  ce  changement  de  couleur  peut  même  se  , 


nir  et  agir  certaines  causes  très-faibles  et  d'ailleurs  incon- 
nues, qui  produiraient  à  de  basses  Lempëratures  les  mêmes 
chaDgemeots  moléculaires  que  nous  voyons  se  produire  plus 
rapidement  à  des  températures  élevées. 

L'état  vitreux,  ou  de  parafusion,  n'est  sans  doute  qu'an 
état  moléculaire  plus  ou  moins  instable;  mais  cet  état  ou 
'  celui  de  cristallisation,  soit  régulière,  soit  confuse,  me 
semblent  devoir  être,  dans  la  généralité  des  cas,  considérés 
comme  des  états  allotropiques. 

Quaut  aux  observations  consignées  dans  cette  Note,  it 
me  semble  qu'elles  sont  bien  de  nature  a  faire  ressortir 
l'influence  de  la  constitution  moléculaire  des  corps  sur  la 
couleur  qu'ils  présentent,  et  l'exemple  le  plus  remarquable 
à  ce  point  de  vue  est  celui  du  biborate  d'oxydule  de  cuivre, 
dans  lequel  on  voit  la  teinte  se  modifier  progressivement 
dans  les  diverses  couches,  suivant  la  rapidité  du  refroidis- 
sement auquel  elles  se  sont  trouvées  soumises. 
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MÉMOIRE  SUR  LA  DÉTENTE  DE  LA  VAPEUR  D'EAII  SURCHAUFFÉE; 

Par  mm.  G.-A.  HIRN   et   A.  CAZIN. 


(Communiqué  à  TAcadémie  des  Sciences  le  3i  décembre  1866.) 


§  I.  Principe  de  la  méthode  expérimentale. 

On  ne  connaît  pas  la  loi  que  suit  une  vapeur  surchauffée 
lorsqu'elle  change  brusquement  de  volume  sans  perdre  ni 
gagner  de  la  chaleur,  et  lorsque,  pendant  ce  changement, 
sa  force  élastique  fait  à  chaque  instant  équilibre  à  la  près* 
sion  extérieure  qu'elle  supporte.  11  est  évident  que  la  loi 
de  la  compression  est  la  même  que  celle  de  la  détente  dans 
les  mêmes  circonstances,  et,  comme  les  phénomènes  de 
détente  nous  ont  paru  plus  faciles  à  observer,  nous  les 
avons  soumis  à  un  système  nouveau  d^expériences. 

Voici  le  principe  de  notre  méthode. 

La  vapeur  renfermée  dans  un  réservoir  muni  de  glaces 
parallèles  est  portée  à  la  température  ^0  et  à  la  pression  po 
supérieure  à  celle  de  l'atmosphère ,  on  ouvre  un  large  ori- 
fice par  lequel  sort  rapidement  un  jet  de  vapeur.  On  peut 
imaginer  une  certaine  surface  séparant  la  vapeur  en  deux 
parties,  dont  l'une  est  complètement  expulsée  au  dehors, 
et  dont  l'autre  remplit  exactement  le  réservoir  à  la  fin  de 
l'écoulement.  La  force  élastique  de  cette  dernière  n'a  pas 
cessé  pendant  l'écoulement  de  faire  équilibre  à  la  pression 
exercée  extérieurement  sur  toute  sa  surface,  de  sorte  que 
cette  quantité  de  vapeur  se  trouve  dans  les  conditions  po- 
sées dans  l'énoncé  du  problème.  Soient  à  chaque  instant 
\f  le  volume  de  cette  vapeur,  p  sa  pression,  qui  est  évidem- 
ment une  fonction  de  1^5  Vo  son  volume  initial,  Vi  son  vo- 
lume final,  qui  est  égal  à  la  capacité  du  réservoir.  A  la  fin 
de  l'écoulement,  la  pression  est  égale  à  celle  de  l'atmo- 
sphère^ que  nous  désignerons  par  pi,  et  il  y  a  eu  un  tra- 
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D'autre  part,  pendant  la  dëlenle,  il  n'y  a  qu'une  des 
deux  quantités  p,  v  qui  puisse  varier  arbitrairement,  et  il 
existe  une  relation 

(2)  ^{p,«)  =  0, 

qui  représente  la  loi  inconnue. 

Si  on  élîmiue  v  entre  ces  deux  équations,  il  reste  une 
relation 

(3)  X{P>')  =  <^- 

Ffotre  méthode  donne  le  moyen  d'établir  par  l'expérience 
cette  dernière  relation. 

Trois  cas  peuvent  se  présenter  dans  récoulemeut  de  la 
vapeur.  La  vapeur  intérieure  peut,  à  la  fin  de  l'écoulement, 
1°  rester  surchauffée,  a"  atteindre  exactementl'état  de  satu- 
ration, 3°  être  sursaturée.  Dans  le  premier  cas,  la  près- 
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sion  finale  pi  sera  inférieure  à  la  tension  maxima  relative 
à  ti  ;  dans  le  second  cas>  elle  sera  égale  à  cette  tension,  mais 
la  vapeur  restera  sèche  ^  dans  le  troisième  cas,  la  pression  pi 
sera  encore  égale  à  la  tension  maxima  relative  à  f^,  mais 
une  partie  de  la  vapeur  aura  pris  l'état  liquide  en  formant 
un  brouillard  visible  à  tra^^ers  les  glaces  du  réservoir. 
Si  on  fait  varier  po^  f©  de  manière  que  ce  brouillard 
diminue  graduellement,  on  arrivera  à  le  faire  disparaître, 
et  on  réalisera  à  cet  instant  la  détente  dans  des  conditions 
très-voisines  de  celles  du  second  cas.  Il  suffira  donc  de 
connaître  les  valeurs  de  po,  p^  et  fo  qui  conviennent  à  cet 
instant  limite,  pour  que  la  température  relative  à  la  tension 
maxima  pi  donne  avec  une  certaine  approximation  la  va- 
leur de  ^1  ]  on  la  trouvera  dans  les  tables  des  tensions  de  la 
vapeur  saturée.  On  verra  dans  la  suite  de  ce  Mémoire  que 
l'approximation  à  laquelle  on  peut  parvenir  est  satisfai- 
sante. 

En  résumé,  la  vapeur,  en  se  détendant  jusqu'à  une  pres- 
sion connue,  nous  révèle  sa  propre  température,  si  elle 
commence  à  se  troubler,  et  notre  méthode  consiste  à  ob- 
server dans  quelles  circonstances  a  lieu  la  limite  de  ce 
trouble. 

Nous  avons  opéré  sur  l'eau,  parce  que  c'est  le  liquide 
dont  les  propriétés  ont  été  le  mieux  étudiées  et  qui  pré- 
sente les  plus  grandes  facilités.  Les  expériences  ont  été 
faites  auLogelbach  (Haut-Rhin),  dans  l'usine  Haussmann, 
Jordan,  Hirn  et  C**,  où  nous  avons  trouvé  de  précieuses 
ressources. 

§  II.  Description  de  Vappareil.  [PL  F'.) 

Le  réservoir  à  glaces  parallèles  destiné  à  observer  le 
brouillard  est  celui  que  l'un  de  nous  a  fait  construire  par 
M.  Golaz  pour  une  autre  étude,  et  dont  l'Association  Scien- 
tifique de  France  a  fait  les  frais.  Nous  ne  décrirons  que  la 
partie  de  cet  appareil  qu'il  faut  connaître  pour  comprendre 
nos  expériences. 


e«t  remplie  d'huile,  et  de  nombreux  becs  de  gaz  brûlant 
au-dessous  écliaufrent  le  bain.  Les  glaces  D  se  trouvent 
assez  abritées  pour  prendre  la  température  du  baïn,  et  on 
les  soustrait  complètement  à  l'action  des  corps  environ- 
nants en  fermant  l'entrée  des  tubes  avec  d'autres  glaces 
montées  comme  les  oculaires  de  lunettes.  Un  couvercle  de 
cuivre  placé  sur  la  cuve  laisse  passer  les  tuyaux  E,  F,  deux 
thermomètres,  dont  l'un  H  a  son  réservoir  plongé  dans  les 
couches  supérieures  de  l'huile,  et  l'autre  J  dans  les  couches 
inférieures,  enfin  les  tiges  KR  d'un  agitateur.  Un  mur  de 
briques  LL  enveloppe  tout  l'appareil  et  porte  un  second 
couvercle  de  tôle  MM  percé  de  trous  qui  correspondent  à 
ceux  du  premier.  Des  ouvertures  sont  pratiquées  dans  le 
mur  suivant  l'axe  du  cylindre  A,  afin  qu'on  puisse  voir  ce 
qui  se  passe  dans  l'intérieur.  Pour  compléter  la  partie  de 
notre  appareil  qui  est  destinée  à  observer  le  brouillard,  on 
dispose  un  écran  de  papier  blanc  îi  dans  la  direction  de 
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l'axe  du  cylindre.  Quand  cet  écran  est  éclaxré  par  le  soleil, 
il  suffit  de  le  regarder  à  travers  la  vapeur  pour  pouvoir  con- 
stater le  plus  léger  brouillard  ;  quand  on  manque  de  soleil, 
il  faut  remplacer  l'écran  par  un  miroir  qui  réfléchit  la  lu- 
mière des  nuées. 

Le  générateur  à  vapeur  est  formé  par  un  cylindre  de 
cuivre  00  de  i8o  litres  environ  de  capacité,  disposé  sur 
un  fourneau  en  maçonnerie,  dans  une  pièce  voisine  de  celle 
où  se  font  les  observations.  Le  couvercle  de  cette  chaudière 
porte  deux  tuyaux  :  Tun  P  est  mis  en  communication  avec 
le  tuyau  £  par  un  tuyau  de  cuivre  que  chauffe  une  rangée 
de  becs  de  gaz  QQ^  ^  Tautre  R  est  mis  en  communication 
avec  un  manomètre  à  Sir  libre  S.  On  remplit  d'eau  tout 
l'espace  compris  entre  le  niveau  du  mercure  T  et  la  cour- 
bure U,  et  on  fait  couler  un  filet  d'eau  froide  autour  de  la 
portion  UV  du  tuyau  pour  maintenir  le  tuyau  UVT  tou- 
jours plein  d'eau.  La  vapeur  d'eau  venue  de  la  chaudière  se 
condense  en  effet  à  la  courbure  U,  et,  comme  le  niveau 
ne  peut  s'élever  au-dessus  du  coude,  l'eau  condensée  retombe 
dans  la  chaudière.  Par  cette  disposition  très-simple,  ou  peut 
mesurer  exactement  sur  le  manomètre  la  pression  de  la 
vapeur.  Quand  on  a  projeté  horizontalement  le  niveau  U 
sur  l'échelle  du  manomètre,  enX,  on  n'a  qu'à  retrancher 
de  la  différence  observée  TT'  la  valeur  en  mercure  de  la 
colonne  d'eau  XT. 

Grâce  à  la  grande  dimension  de  notre  chaudière,  il  nous 
a  été  facile  d'avoir  des  pressions  complètement  constantes. 

§  in.  Marche  d'aune  expérience. 

Le  bain  d'huile  étant  porté  à  une  certaine  tempéra- 
ture fo»  et  la  chaudière  à  une  température  inférieure 
à  fo)  ce  qu'on  reconnaît  à  la  pression  de  la  vapeur  qui 
doit  être  inférieure  à  la  tension  maxima  relative  à  fo,  on 
introduit  lentement  la  vapeur  dans  le  cylindre  A,  et  on 
ouvre  le  robinet  G.  Au  bout  de  quelque  temps  la  vapeur 
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coIoDue  de  mercure  TF'  a  baissé  d'une  pelite  quantité,  on 
referme  le  robinet  G  et  on  laisse  l'équilibre  s'établir.  On 
procède  à  une  nouvelle  observation  analogue  à  la  précé- 
dente; le  brouillard  est  moins  épais.  On  continue  de  la 
même  manière,  et,  à  mesure  que  la  détente  s'efTectiie  à  par- 
tir d'une  moindre  pression,  le  brouillard  dimiuue;  d'abord 
gris,  il  passe  par  une  suite  de  teintes,  arrive  à  une  teinte 
rougeàtre  et  disparait  :  on  a  dépassé  la  limite  cbercbée.  On 
rallume  un  peu  de  feu  sous  la  cbaudîère;  la  pression  re- 
monte, et  on  répèle  une  série  d'observations  inverses  de  la 
précédente.  A  partir  d'une  certaine  pression,  le  brouillard 
reparait,  et,  quand  la  pression  augmente  graduellement, 
un  le  voit  repasser  par  les  teintes  précédentes. 

Ce  brouillard  a  un  caractère  qu'il  importe  de  signaler; 
c'est  sa  faible  durée.  Aux  températures  très-élevées,  vers 
aSo  degrés,  les  mastics  du  cylindre  A  produisent  une  lé- 
gère fumée  qui  pourrait  gêner  l'observation,  si  t;lle  ne  se 
dîslinguaîl  pas  nettement  de  la  vapeur  d'eau  condensée  par 
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sa  persistance  et  l'absence  des  teintes.  En  introduisant  dans 
Tappareil  un  pinceau  de  rayons  solaires,  on  voit  que  cette 
fumée  est  persistante  et  incolore,  tandis  que  la  plus  légère 
trace  d'eau  condensée  développe  de  beaux  anneaux  colorés 
de  très-courte  durée. 

Voici  comme  exemple  une  de  nos  séries  d'observations 
exécutée  le  21  septembre  dernier.  Les  observations  ont  été 
faites  dans  l'ordre  indiqué  sur  le  tableau.  On  fît  d'abord 
décroître  graduellement  la  pression  5  puis  on  la  fit  croître 
après  que  la  vapeur  eut  cessé  de  la  troubler;  enfin,  on  la  fit 
décroître  de  nouveau  et  on  retrouva  la  limite  dans  les 
mêmes  circonstances  qu'auparavant. 


PRESSION. 

EFFET   OBSERVÉ. 

PRESSION. 

EFFET   OBSERVÉ. 

atm 
3,498 

Teinte  bleue. 

a  tin 
3,555 

Teinte  verte. 

3,434 

3,392 
3,325 

Teinte  bleue  suivie  de 
violet. 

Teinte  bleue  plus  pâle. 

Teinte  violette  faible. 

3,632 

3,577 
3,534 

Teinte    bleue    magni- 
fique. 

Id. 

Teinte  bleue. 

3,3io 

Teinte  rougeàtre  faible. 

3,519 

Teinte  bleue  faible. 

3,271 
3,23i 

Léger  brouillard. 
Pas  de  condensation. 

3,480 
3,468 

Id. 
Id. 

3,177 
3,118 

Id. 
Id. 

3,459 
3,421 

Id. 
Id. 

3,255 

Léger  brouillard. 

3,38o 

Id. 

3,392 
3,480 
3,5ii 

Teinte  grise. 
Teinte  bleue. 
Teinte  grise. 

3,317 
3,286 

3,244 

Teinte  violette. 
Léger  brouillard. 
Pas  de  condensation. 

Dans  cette  série  comprenant  vingt-six  observations,  la 
température  a  varié  de  i  degré  environ  au-dessus  et  au  des- 
sous de  219^  et  la  hauteur  barométrique  était  de  74i"™)5. 

§  IV.  Discussion  des  expériences. 

Les  températures  ont  été  calculées  d'après  les  indications 
des  deux  thermomètres  de  la  manière  suivante.  Une  cor- 

23. 


pour  laquelle  /<,  =  aao  degrés,  pu  =  S*'"",  aSS,  ei  qui  a 
atteint  eu  se  déteadant  la  température  t,=:gg'',Z  et  la 
pression p,  sso^'^jCj^S.  Elle  éiait  sursaturée  dans  ces  cir- 
constances. Au  contraire,  la  vapeur  d'eau  ponr  laquelle 
r^  =  319°, 4  et  Pa  =  3"'',a3i  s'est  détendue  jusqu'à 
p,  =  o'*",975,  et  elle  est  restée  surchauffée,  c'est-à-dire 
(,  ^gg",  3.  La  valeur  de  p^  qui  aurait  produit  exactement 
t,  ^99°,  3  est  doue  comprise  entre  3,a55  et  3,a3i.  En 
prenant  ce  dernier  nombre,  on  comme!  une  erreur  moin- 
dre que  o"°',o24. 

Nous  avons  obtenu  de  la  même  manière  les  résultats  de 
neuf  autres  séries  analogues  à  la  précédente,  et  nous  les 
avons  inscrits  dans  les  colonnes  {1),  (a),  (3),  {4}  du  ta- 
bleau I.  Tomes  ces  cspériences  ont  été  faites  au  mois  de 
septembre  1866. 
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Tableau  Z. 


(')  '. 

(2)  p. 

(3)     t. 

(4)  A 

(5)  «0-+-A/0 

{(^)P,■^^r, 

0 

atm 

0 

atm 

0 

atm 

i3i,5 

ï)397 

99)6 

0,9^4 

i3i,94 

^4»9 

i5i,8 

1,685 

99)6 

0,984 

l52,25 

1,712 

174 

2,Il5 

99'^ 

0,981 

174,60 

2,i56 

>79 

2,219 

99,5 

0,981 

179,60 

2,262 

189,2 

2,45l 

99)4 

0)979 

189,9^ 

2,5o3 

192,2 

2,528 

99,5 

0,981 

192,81 

2)577 

»97>8 

2,636 

99)3 

0)97^ 

198,68 

2,703 

219)4 

3,23i 

99)3 

0,975 

220,33 

3,3i4 

289 

3.743 

99)» 

0,967 

240,24 

3,870 

254,7 

4,275 

99)» 

0,967 

255,98 

4,420 

• 

Pour  comparer  facilement  ces  résultais  entre  eux,  il  est 
utile  de  les  ramener  à  une  valeur  commune  de  /?|,  par 
exemple  à  1  atmosphère.  Pour  y  arriver,  nous  admettons 
comme  approximative  la  formule 


El 
Pi 


I  H-  ''//,• 


quand  il  s'agit  de  valeurs  très-voisines  les  unes  des  autres 
pour  les  températures  et  les  pressions  extrêmes  que  Ton 
considère.  Dans  cette  formule  a  est  le  coefiicient  de  dilata- 
tion des  gaz  et  n  une  quantité  sensiblement  constante,  qui 
n'éprouve  de  changement  notable  que  si  Ton  fait  varier 
considérablement  p^^  p^^  t^^  /|.  Nous  montrerons  dans  la 
suite  que  celte  supposition  est  légitime. 
Posons 

/?i  H- A/^  "~ /^i  ' 


les  valeurs  réduites  satisferont  à  la  condition 


Po  H-  ^po 
Px  -4-  A/?, 


=[i 


+  a{t,-\-  A^) 


a(f, 


Ml" 

mJ' 


HDMËIIO 

da 

( 

F 

de 

diffëre:(ce. 

point. 

la  courbe  0*. 

'.T 

1,75 

H-  0,04 

■74.6 

1,16 

Ï.17 

-f-  0,01 

'79,6 

ï,î6 

î,i7 

1B9.9 

3,5o 

i.5o 

0 

.95,8 

1,58 

î,58 

0 

'98,7 

1,70 

2.7' 

+  0,01 

MO.  3 

3,3i 

3,^7 

-  0.04 

9 

^^a., 

3,87 

3,86 

—  0,01 

ï56,o 

4,43 

4,40 

-O,0î 

(359) 

§  V.  Solution  théorique  oit  Von  rCa  pas  égard  au 

tras^ail  interne  de  la  vapeur. 
Soient  : 

A,  la  chaleur  spéciGque  de  la  vapeur  d^eau  à  volume 

constant  \ 

• 

E,  l'équivalent  mécanique  d'une  calorie, 

1^,  le  volume  de  Tunité  de  poids  de  la  vapeur,  ou  \wlume 
spécifique  y  à  un  instant  quelconque  de  l'écoulement^ 

p,  la  pression  de  la  vapeur  à  cet  instant  évaluée  en  atmo- 
sphères \ 

i,  la  température  en  degrés  centigrades  de  la  vapeur  à 
l'instant  considéré  *, 

M,  un  facteur  constant  qui  dépend  des  unités  adoptées. 

Pendant  une  détente  infiniment  petite,  le  volume  de 
l'unité  de  poids  de  vapeur  s'accroît  de  £/t^,et  la  température 
s'abaisse  de  dt.  En  admettant  que  le  travail  extérieur  pro- 
duit est  équivalent  à  la  chaleur  sensible  disparue,  on  a 

(5)  —Y.kdt=:iUpdv. 

Si  l'on  suppose  nul  ou  négligeable  le  travail  interne  ef- 
fectué dans  cette  opération,  on  regarde  la  vapeur  comme 
un  gaz  parfait,  et  on  admet  avec  la  même  approximation 
les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac, 

(6)  -^=A, 

A   étant  une  constante  qui  est  déterminée  par   les   cir- 
constances finales  /7i,  v^^  t^. 

Ces  deux  équations  permettent  de  calculer  la  rela- 
tion (3) 

Après  avoir  éliminé  v  entre  les  équations  (5)  et  (6),  on  a 

l'équation 

/  E^  \     adt     _  dp 

\MAû  /  i  -^at'~~  /?  ' 


de  la  chaleur.  On  peut  la  déduire  de  la  chaleur  spéciûque  à 
pression  constante  C^,  qui  seule  est  donnée  par  l'expé- 
rience, à  l'aide  de  la  relation 

D'après  M.  Regnaull,  Cp  =  0,475. 
On  a  ainsi 

/  =  0,3234. 

A  l'aide  des  formules  (6)  et  (7),  on  trouve  eu  y  portant  ces 
valeurs 

B  =  3,9i53. 

La  solution  du  problème  est  donc 

19)  e=(fS)'-"- 


(36i  ) 

Cette  formule  a  servi  à  calculer  les  nombres  de  la  co- 
lonue  (i)  du  tableau  III,  et  à  tracer  la  courbe  ac  de  la^^.  a. 
On  voit  qu  elle  est  beaucoup  au-dessous  de  la  ligne  ab  qui 
représente  nos  expériences. 

On  trouve  dans  la  colonne  (a)  du  même  tableau  les  or- 
données de  la  ligne  ab^  et  dans  la  colonne  (3)  les  diffé- 
rences d'ordonnées  des  lignes  aJ,  ac  qui  correspondent 
aux  mêmes  abscisses  *,  ces  différences  croissent  considéra- 
blenient  avec  la  température,  et  nous  sommes  obligés  de  re- 
jeter complètement  la  solution  que  nous  venons  de  cal- 
culer. 

Tableau  ZXZ. 


Po 

'. 

■ ^ 

(3)   DIFFÉRENCES. 

(0 

(î) 

atm 

atm 

100 

I 

I 

0 

no 

1,1092 

1,1256 

0,0164 

135 

1,2893 

1,323; 

o,o344 

i5o 

1,6367 

1,7114 

0,0747 

1/5     • 

2,0/195 

2,1801 

0,1 3o6 

200 

2,5352 

2,7404 

0,2052 

223 

3,1019 

3,4042 

o,3o23 

25o 

3,7578 

4,i836 

0,4258 

275 

4,5ii8 

5,0917 

0,5799 

A  cause  de  Tincerlilude  qui  règne  sur  les  quantités  qui 
entrent  dans  le  calcul  de  6,  il  faut  chercher  si  la  formule  (8) 
ne  peut  représenter  nos  expériences,  quand  on  aura  donné 
à  6  une  valeur  convenable.  Or,  en  calculant  la  valeur 
de  6  d'après  cette  formule,  après  avoir  substitué  à  p^^^  to 
les  valeurs  observées,  on  trouve  des  nombres  qui  décrois- 
sent quand  t^^  p^  augmentent. 

Prenons,  par  exemple,  sur  la  courbe  ai,  qui  représente 
nos  expériences  avec  une  approximation  suffisante,  les  va- 
leurs de  po  correspondant  à  f ^  =  1 10,  1^5  et  25o  degrés^ 
nous  obtenons  B=  49  47)  Af^^  ^^  49^3. 


pérature;  elle  diffère  de  ta  chaleur  spécifique  apparente  de 
toute  la  chaleur  employée  au  travail  externe  ou  interne. 
Ainsi  elle  n'est  pas  égale  à  la  chaleur  spécifique  a  volume 
constant,  que  nous  avons  désignée  par  ft  précédemment, 
s'il  y  a  un  travail  interne  effectué  dans  réchauffement  à 
volume  constant. 

Maintenant  nous  prendrons,  an  lieu  de  l'équation  (6), 
qui  exprime  les  lois  de  Gay-Lussac  et  de  Mariette,  une  for- 
mule plus  générale  qui  se  déduit  des  principes  fondamen- 
taus  de  la  thermodynamique  (Hirn,  Exposition  analy- 
tique et  expérimentale  de  la  théorie  mécanique  de  la 
chaleur). 

Soit  ^  un  volume  constant  pour  chaque  substance,  quel 
que  soit  son  état,  qui  représente  le  volume  réel  de  la  ma- 
tière contenue  dans  le  volume  apparent  f. 


(  363  ) 
Posons 

T  =  -i  -f-  r, 
a 

quantité  qu^on  appelle  la  température  absolue  du  corps. 
Cette  formule  est 

A'  étant  une  constante  déterminée  par  les  circonstances 
finales. 

En  remarquant  que  dt  =  cîT,  on  peut  traiter  les  équa- 
tions (lo)  et  (il)  comme  les  équations  (5)  et  (6),  c'est- 
à-dire  éliminer  v^  intégrer  entre  les  limites  p^^  Ro,  T^  et 
pi,  Ri,  Ti,  et  l'on  trouve  une  formule  analogue  à  la  for- 
mule (8),  à  savoir 

;?o-hRo       /To\B' 


Px  -h  R.       \T, 


(12) 

avec 

valeur  constante. 

L'exposant  B'  n'a  pas  la  même  valeur  que  l'exposant  B 
de  la  formule  (8).  On  a,  en  effet, 

15  —  I  H — 9 


Mû(/7, -f-R,)((',  — >]/) 


La  formule  (12)  fait  comprendre  comment  Texposant  B 
de  la  formule  (8)  est  une  quantité  variable.  Car  le  premier 
membre  de  Féquation  (12)  est  une  fonction  des  variables 

p^  et  Ro ,  et  si  on  veut  la  résoudre  par  rapport  à  —  >  on  ob- 
tiendra une  fonction  de  To,  Rq.  Le  second  membre  de 
Téquation  (8)  ne  peut  donc  représenter  une  telle  fonction, 
que  si  l'exposant  B  est  une  fonction  de  Rq. 


s'agit  de  DOS  expériences,  qu'on  peut  ne  pas  s'en  préoccu- 
per. Mous  aurons  une  approximation  suffisante  en  prenant 
pour  l'eau  ip  ^  o^'jOOi,  toutes  les  fois  qu'il  s'agira  de  sa 
vapeur  à  des  pressions  et  des  températures  peu  élevées. 

On  trouvera  dans  V Exposition  analytique  et  expéri- 
mentale de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  (G. -A. 
HiRN,  p.  201)  les  résultats  d'expériences  faites  sur  le  poids 
spécifique  de  la  vapeur  d'eau  surchauffée  jusqu'à  5  atmo- 
sphères et  346  degrés,  et  par  conséquent  dans  les  limites 
de  nos  expériences  actuelles.  Ils  satisfont  à  la  formule 
(p.  201  du  même  ouvrage) 

(^.m—  0,00472268 - 

^^   ^     1  -0,09246546  (1  +  0, 35348563  \/ii)-^. 


(  365  ) 

Nous  combinerons  cette  équation  avec  Téquation  (i4)  ^t 
la  question  sera  résolue. 

La  formule  (i5)  peut  être  regardée  comme  une  formule 
empirique  applicable  dans  les  limites  de  nos  expériences. 
Néanmoins,  comme  sa  forme  a  une  origine  rationnelle, 
nous  en  donnons  une  démonstration  en  note  (i).  L'élimi- 
nation de  u  entre  les  équations  (i4)  et  (i5)  ne  donne  pas 


(i)  On  tire  de  Téqualion  (ii) 

T 
u 

nous  n^aTons  donc  qu^à  exprimer  R  en  fonction  de  u.  Cette  quantité  no 
dépend  que  des  positions  relatives  des  uiolécules  de  la  vapeur,  do  sorte  qa^on 
peut  la  regarder  comme  une  fonction  de  u  seul.  Dès  lors  la  relation  cher- 
chée sera  la  même  que  dans  le  cas  où  la  vapeur  se  détend  sans  travail  exté- 
rieur, comme  cela  a  lieu  lorsqu'elle  passe  du  réservoir  qui  la  contenait  dans 
un  autre  réservoir  vide;  on  a  pour  une  détente  infiniment  petite,  à  partir 
dePinstoBt  où  les  variables  ont  pour  valeurs  p,  R,  T,  u, 

-EKrfT=.R<fi/, 


;,  +  R= ^^ T-^     «' 

Cette  dernière  relation  se  trouve  établie  dans  V  Exposition  analytique  et  ex' 
périmentaley  livre  III,  cliap.  III. 

On  n'a  plus  qu'à  éliminer  T  et  ^  entre  ces  trois  équations.  Des  deux  der- 
nières on  tire 

;;,ii,-f-Ra  =  A'T, 

d'où,  en  diflerentiant, 

R^a-+.u<iR=:A'dT. 


Cette  équation  combinée  avec  la  première  donne 

duf        A' 


et  en  intégrant  on  a 

ou  bien 
Donc 


duf        A'  \  JR 


fâ' 


A' 

Ek     Ro 


R  =  N  «7. 


)!.  =  A'— —  Nuy, 
u 


équation  qui  est  de  la  même  espèce  que  Téquation  (i5). 


calculer  p^  à  l'aide  de  celle  dernière. 

Les  nombres  inscrits  dans  la  colonne  (2)  du  tableau  III 
sont  les  résultais  de  ce  calcul.  Ils  ont  servi  à  tracer  la  li- 
gne ab  de  i^Jfg-  ^i  «l  ils  sont  aussi  conformes  que  possiUe 
à  nos  expériences.  Ainsi  se  trouve  démontrée  la  justesse 
des  formules  (i4)  et  (i5),  et  par  conséquent  celle  des 
équations  (10)  et  (i  i)  qui  résolvent  complètement  la  ques- 
tion. 

§  VII.  Détermination  àe  la  pression  interne  dans 

la  vapeur  d^eau  surchauffée. 

Nos  expériences  autorisant  l'emploi  des  formules  (13), 

(i3)  et  (16),  nous  pouvons  faire  usage  de  cette  dernière 

en  y  remplaçant  A' par  sa  valeur  déduite  de  la  formule  (11), 

ce  qui  nous  donne 

M(^,+B,l(..-j,) 


(367) 
Nous  pouvons  maintenant  calculer  R^  à  loo  degrés  pour 
la  vapeur  d'eau  saturée.  Posons  : 

E  =  425, 

K  =  o,4  (HiRN,  Exp.  anaLy  etc.,  p.  32o). 

T,=:  372,85, 
(^i  —  a|;=z  1,645, 
/?!  —   I         , 

M=:  io333, 

nous  trouvons 

R,  izz  o«*'»,i56. 

L'incertitude  qui  règne  sur  E,  K,  i^i  —  c(/  nous  empêche 
d'adopter  ce  nombre  comme  exact.  On  peut  voir,  dans 
V Exposition  analytique  et  expérimentale ^  que  les  diverses 
méthodes  qui  servent  à  la  détermination  de  Rj  donnent 
des  nombres  différents  par  une  raison  analogue.  Le  nom- 
bre Ri  =  o***",o64  a  été  donné  comme  le  plus  probable 
dans  cet  ouvrage.  Mais  si  nos  expériences  ne  décident  pas 
la  question,  elles  prouvent  très-bien  l'existence  de  la  va- 
riable R,  et  si  Ri  était  connu  exactement,  elles  nous  don- 
neraient des  valeurs  exactes  de  Rq. 

En  effet,  des  formules  (  12),  (i3)  et  (16)  on  déduit 

/..-4-R.    vt.;    ' 

équation  d'où  l'on  tirera  Rq. 

Nous  donnons  dans  le  tableau  IV  les  valeurs  du  rap- 
port — — -^  qui  est  indépendant  du  nombre  adopté  pour  Ri. 

Quant  aux  autres  quantités  Po"^^o»   -^o»   ~"%   ^^'^^  ^^"^ 

soumises  à  la  même  incertitude  que  Ri  *,  mais  nous  voyons 
clairement  comment  elles  varient  avec  T^. 

Nous  avons  tracé  sur  la  fig,  2  la  ligne  ed  qui  repré- 
sente pQ-H  Rq,  afin  de  faciliter  les  comparaisons. 


rapprocher  de  l'élat  gazeux,  c'esi-à-dire  de  lYtat  dans  le- 
(piel  la  pression  interne  est  négligeable;  il  faut  en  mètne 
temps  que  la  pression  externe  soit  inférieure  à  une  certaine 
limite  qui  dépend  de  la  température. 

§  VIII.   Conclusions. 

Lorsque  la  vapeur  d'eau  surchauffée  se  détend  en  pro- 
duisant un  travail  mécanique  externe ,  que  sa  force  élas- 
tique est  à  chaque  instant  égale  à  la  résistance  qu'elle  sur- 
monte, et  qu'elle  ne  peut  ni  perdre  ni  gagner  de  la  chaleur 
pendant  cette  opération  par  rayonnement  ou  conductihi- 
lité,  la  relation  qui  existe  entre  deux  des  trois  variables, 
pression,  température,  volume,  ne  peut  être  exprimées 
l'aide  des  lois  de  Mariotie  et  de  Gay-Lussac,  et  de  l'équi- 
valence de  la  chaleur  disparue  au  travail  externe  produit. 


il^trc  intioiluito  dans  tu  cylinilrc  que  j 


(  371  ) 
SUR  QUELQUES  PLUOSELS  DE  L' ANTIMOINE  ET  DE  L'ARSENK; 

Par  m.  C.  MARIGNAC  (i). 


Mes  recherches  sur  les  fluorures  de  niobium  et  de  tantale 
m'ayant  conduit  à  admettre  que  ces  composés  renferment 
5  atomes  de  fluor,  il  m'a  paru  intéressant  d'étudier  les  com- 
binaisons analogues  que  doivent  pouvoir  former  Fanti- 
moine  et  l'arsenic.  J'avais  espéré  rencontrer  dans  ces  com- 
binaisons des  relations  d'isomorphisme  qui  auraient  apporté 
un  nouvel  appui  à  la  théorie  que  j'ai  exposée  sur  la  consti- 
tution des  composés  niobiques  et  tantaliques. 

Cet  espoir  ne  s'est  pas  réalisé.  Je  n'ai  rencontré  dans 
l'étude  de  ces  sels  aucun  cas  d'isomorphisme  avec  les  fluo- 
niobates  ou  les  fluotantalates.  La  question,  toutefois,  ne 
me  paraît  pas  résolue  d'une  manière  certaine;  en  effet,  les 
fluantiraoniates  et  les  fluarséniates  cristallisent  mal,  à  cause 
de  leur  grande  solubilité,  en  sorte  qu'après  un  grand 
nombre  d'essais,  restés  en  grande  partie  sans  résultats,  je 
n'ai  pu  obtenir  qu'un  nombre  de  sels  cristallisés  trop  res- 
treint pour  pouvoir  généraliser  la  conclusion  tirée  de 
l'absence  d'isomorphisme  avec  les  combinaisons  correspon- 
dantes du  niobium  et  du  tantale.  D'ailleurs,  il  faut  bien 
reconnaître  que  les  propriétés  de  ces  deux  derniers  élé- 
ments les  éloignent  considérablement  de  l'antimoine  et  de 
l'arsenic,  en  sorte  que,  malgré  l'analogie  de  constitution 
atomique  de  leurs  principales  combinaisons ,  Tisomor- 
phisme  de  ces  combinaisons  pouvait  être  considéré  comme 
possible,  mais  n'offrait  peut-être  pas  une  grande  proba- 
bilité. On  pourrait  citer  bien  des  exemples  de  combinai- 
sons dont  l'analogie  de  composition  n'est  pas  mise  en  doute, 
et  dans  lesquelles  cependant  les  relations  d'isomorphisme 

-■  "   ■  ^^^^^      *«     -  ■  ■  ■  I    ■■.■■■■■■■■■  ..^  I   ,      -  I  -■*  ■ .  ■— —  ■  -  ■ 

(i)  Archives  des  sciences  de  la  Bibliothèque  universelle^  l.  XXVIII  (janvior 

1 8C7  ). 


demmenl  impropre  et  doiiDant  une  fausse  idée  de  leur 
composition,  et  qui  doit  être  remplacé  par  celui  àefluoran- 
linionites  oajluantimonites. 

M.  Flûckîger  s'est  cru  autorisé  à  leur  donner  ce  nom, 
parce  que,  suivant  lui,  et  contrairement  à  l'asscrlion  de 
Berzélius,  le  Buorure  autimoiiique  n'existe  ni  à  l'éiat  libre, 
ni  à  l'état  de  combinaison  avec  les  fluorures  basiques.  11  a 
essayé  de  traiter  par  l'acide  tluorhydrique,  soit  l'acide 
antimonique  seul,  soit  cet  acide  en  présence  de  la  potasse, 
et  il  assure  que  dans  ces  circonstances  il  ne  s'est  poiol 

lil,  Annalea  dm  Ch,-mir  und  PhcrHU- 


(373) 
dissous.  J*ai  obtenu  des  résultats  bien  différents.  L'acide 
an  timon  ique  hydraté,  et  les  antîmoniates  de  potasse  ou  de 
soude,  se  dissolvent  sans  difficulté  par  Tacide  fluorhydrique 
et  donnent  ainsi  naissance  au  fluorure  antimonique  et  aux 
véritables  fluantimoniates. 

D'où  peut  provenir  l'erreur  dans  laquelle  est  tombé  ce 
savant?  Peut-être  pourrait-qn  l'expliquer  en  supposant 
qu'il  s'est  borné  à  rechercher  la  présence  de  l'antimoine 
dans  la  dissolution,  en  y  faisant  passer  un  courant  d'hy- 
drogène sulfuré,  et  que,  de  l'absence  de  précipité,  il  a  conclu 
à  celle  de  ce  métal.  Or,  c'est  une  propriété  curieuse  des 
fluantimoniates  et  du  fluorure  antimonique,  de  résister 
presque  complètement  à  l'action  de  ce  réactif  si  caractéris- 
tique pour  les  autres  combinaisons  de  l'antimoine.  Au  bout 
de  vingt-quatre  heures,  leur  dissolution  saturée  d'hydrogène 
sulfuré  n'offre  encore  aucun  trouble.  Ce  n'est  qu'après  le 
second  jour  qu'un  léger  précipité  commence  à  se  manifes- 
ter, et  il  ne  s'accroît  que  fort  lentement. 

Je  n'ai  pas  réussi  à  obtenir  le  fluorure  antimonique  cris- 
tallisé. Sa  dissolution  devient  sirupeuse,  puis  gommeuse, 
par  la  concentration  dans  le  vide;  concentrée  par  la  cha- 
leur, elle  se  décompose  en  laissant  séparer  un  dépôt  blanc, 
insoluble,  qui  est  sans  doute  un  oxyfluorure. 

Si  l'on  ajoute  de  l'ammoniaque,  de  la  potasse  ou  de  la 
soude  à  la  dissolution  acide  de  ce  fluorure,  on  peut  obtenir 
par  Févaporation  de  ces  dissolutions,  mais  seulement  lors- 
qu'elles ont  atteint  un  grand  degré  de  concentration,  des 
fluorures  doubles  cristallisés;  Il  est  assez  rare  d'en  obtenir 
des  cristaux  bien  déterminés. 

Les  fluantimoniates  sont  très-solubles ,  presque  tous 
même  plus  ou  moins  déliquescents,  dès  que  Fair  n'est  pas 
très-sec.  Leur  dissolution  n'est  troublée,  ni  par  les  acides, 
ni  par  l'hydrogène  sulfuré,  ni  par  les  alcalis  caustiques  ou 
carbonates,  du  moins  au  premier  moment.  En  présence 
des  carbonates  alcalins,  le  précipité  se  produit  au  bout  de 
quelque  temps,  et  rapidement  si  l'on  porte  à  l'ébuUition. 
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A  l'état  cristallisé,  ils  peuvent  se  conserver  sans  décom- 
position^ n>ais  leur  dissolution  exhale  Todeur  de  l'acide 
fluorfaydrique.  Par  des  dissolutions  et  évaporations  répé- 
tées, plusieurs  d'entre  eux  passent  à  l'état  de  fluoxyantimo- 
niâtes. 

Je  n'ai  étudié  que  les  âuantimoniates  alcalins.  J'ai  bien 
essayé  de  préparer  ceux  de  zinc  et  de  cuivre,  mais  ils  sont 
tellement  solubles,  que  je  n'ai  pu  obtenir,  par  la  concentra- 
tion de  leur  dissolution,  qu'un  sirop  épais  qui  se  prend 
ensuite  en  une  masse  cristalline  visqueuse  comme  du  miel 
concrète. 

Voici  la  méthode  que  j*ai  suivie  pour  l'analyse  de  ces  sels  : 

L'eau,  lorsqu'ils  en  renferment,  est  déterminée  par  la 
calci nation  avec  de  l'oxyde  de  plomb  en  excès. 

Pour  doser  l'antimoine  et  le  métal  alcalin,  on  décom- 
pose  le  fluosel  en  le  chauffant  avec  de  l'acide  sulfurique 
en  excès,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  d'acide  fluorhy- 
drique.  Je  me  suis  assuré  qu'il  ne  se  volatilise  point  de 
fluorure  d'antimoine.  Le  résidu  est  délayé  dans  l'eau,  qui 
forme  une  dissolution  laiteuse  que  l'on  traite  par  l'hydro- 
gène sulfuré.  Il  faut  laisser  digérer  longtemps  avec  ce  réac- 
tif, puis  laisser  l'excès  se  dégager  à  une  douce  chaleur  avant 
que  de 'filtrer.  Ou  détermine  ensuite  par  les  méthodes  con- 
nues l'antimoine  contenu  dans  le  sulfure  précipité,  et  le 
sulfate  alcalin  demeuré  dans  la  dissolution  en  l'évaporant  à 
siccité  et  calcinant. 

Un  dosage,  au  moins  approximatif,  du  fluor  est  néces- 
saire dans  la  plupart  de  ces  sels,  pour  distinguer  les  fluan- 
limoniates  et  les  fluoxyantimoniates.  Après  divers  essais 
infructueux,  je  me  suis  arrêté  à  la  méthode  suivante,  qui 
ne  donne  cependant  pas  encore,  je  dois  l'avouer,  des  ré- 
sultats parfaitement  satisfaisants.  Pour  1  gramme  de  fluo§el 
à  analyser,  je  prends  2  grammes  de  carbonate  de  chaux  pur 
que  je  transforme  en  chaux  vive  par  calcination,  et  que  je 
fais  dissoudre  dans  l'eau  par  un  courant  d'hydrogène  snl- 
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furé.  La  dissolution  filtrée  de  ce  sulihydrate  de  sulfure  de 
calcium  est  versée  dans  la  dissolution  du  fluantîmouiate, 
puis  j ^ajoute  la  dissolution  de  i  gramme  de  carbonate  de 
potasse  pur.  Le  précipité  ainsi  formé  de  fluorure  de  calcium 
et  de  carbonate  de  chaux  se  réunit  facilement,  surtout  si 
on  le  laisse  digérer  quelques  heures  h  chaud,  dans  un  ballon 
fermé  pour  éviter  Toxydation  du  sulfoantimoniate  alcalin 
qui  demeure  dissous.  On  peut  ensuite  le  recueillir  sur  un 
filtre  et  le  laver  complètement.  On  traite  ensuite  ce  préci- 
pité comme  l'indique  H.  Rose  dans  son  Traité  d'analyse 
chimique,  pour  déterminer  le  poids  du  fluorure  de  calcium. 
La  liqueur  filtrée  peut  être  précipitée  par  un  acide  et  servir 
ainsi  à  un  nouveau  dosage  de  rantiinoine. 

Fluantimoniate  monopotassique. 

Ce  sel  s'obtient  en  dissolvant  par  Tacide  fluorhydrique 
Tantimoniate  de  potasse  gommeux,  et  concentrant  la  dis- 
solution. Il  se  présente  sous  la  forme  de  lames  rhomboïdales 
très-minces,  dont  il  m'a  été  impossible  de  déterminer  la 
forme.  Il  est  irès-solublc,  mais  non  déliquescent. 

Il  ne  perd  qu'une  trace  d'eau  hygrométrique  par  la  cal- 

cination  avec  l'oxyde  de  plomb.  Sa  composition  correspond 

à  la  formule  : 

SbFSKF. 

Calculé.         Trouvé. 

sb 122      44>36      44>^^- 

K 39       i4,i8       14,43 

6F ii4        41,46        40, 83 

275       100,00 

Si  l'on  ajoute  à  la  dissolution  de  ce  sel  un  excès  de 
fluorure  de  potassium,  on  obtient  par  cristallisation  le  sel 
suivant  : 

Fluantimoniate  bipotassique. 

Ce  sel  forme  de  beaux  cristaux,  très-éclalants  et  se  con- 
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Il  fond  vers  90  degrës  dans  son  eau  de  cristallisation, 
puis  se  dessèche  en  la  perdant  avec  dégagement  d'acide 
fluorhydrique.  Le  produit  ne  se  redissout  plus  complète- 
ment dans  l'eau,  mais  laisse  un  résidu  gommeux,  comme 
Tantimoniate  de  potasse,  mais  retenant  du  fluor. 

Son  i^nalyse  conduit  à  la  formule 

SbFS2KF-f-2H*0. 

Calculé.  Trouvé. 

Sb... 122  33,06  32,95  33,04  33,4^ 

2K 78  2iji4  21,07  20,71         » 

7  F i33  36, 04  34,00         »             » 

2H*0......  36  9*76  10, 3o  10,00         » 

369       100,00 

Fluoocyantimoniate  monosodique. 

Ce  sel  a  été  obtenu  en  ajoutant  du  carbonate  de  soude  à 
une  dissolution  de  fluorure  antimonique  renfermant  un 
excès  d'acide  fluorbydrique.  Par  la  concentration  de  la 
liqueur,  il  se  sépare  en  cristaux  assez  petits.  Ce  sont  des 
prismes  hexagonaux,  terminés  tantôt  par  un  rhomboèdre 
très-aigu,  tantôt  par  une  pyramide  à  six  pans.  Mais  il  est 
trop  déliquescent  pour  que  j'aie  pu  en  déterminer  les 
angles. 

U  est  extrêmement  soluble  dans  l'eau,  et  cristallise  de 
nouveau  sans  altération. 

Sa  composition  est  exprimée  par  la  formule 

SbOF%NaF-f-H'0. 

Calcalé.         Trouvé. 
Sb 122  47>^4  47'^9 

Na.  « .  •    23  9,02  9>o7 

0 16  6,28 

4F 76  29,80  3o,42 

H'0 18  7,06  7,00 

1255       100,06 


aSg       100,00 

Lorsque  les  cristaux  de  ce  sel  sont  bien  secs ,  ils  se  con- 
servent sans  altération;  mais  lorsqu'ils  restent  exposés  à 
l'air  hnmide,  ils  tombent  en  déliquescence,  dégagent  do 
l'acide  tluorhydrique  et  reproduisent,  par  concenlration, 
le  fluoxyantimoniate  précédent. 

Flitantimoniate  monoammonitjue. 

11  forme  de  petits  cristaux  aciculaires,  un  peu  déliques- 
cents. J'ai  cependant  pu  reconnaître  leur  forme ,  qui  est 
celle  d'un  prisme  hexagonal  terminé  par  un  rhomboèdre 
d'environ  96  degrés. 

Pour  l'analyse  de  ce  sel,  j'ai  déterminé  l'antimoine  à 
l'état  d'acide  antimonieux,  en  le  décomposant  par  l'acide 
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sulfurique  el  calcinant  le  produit.  Le  fluor  a  été  dosé  par 
la  méthode  indiquée  plus  haut.  Enfin,  j'ai  déterminé  la 
perte  qu'il  subit  par  la  calcination  avec  la  chaux  vive. 
Cette  perte  (  1 1  pour  i  oo  )  correspondant  assez  exacte- 
ment au  poids  de  l'ammoniaque  indiqué  par  la  formule,  on 
peut  admettre  que  ce  sel  ne  renferme  pas  d'eau  et  que  sa 
composition  est  exprimée  par  la  formule 

SbF%  AzH^F. 

Calculé.         Trouvé. 

Sb 122        48, o3        48, 8o 

AzH' ï8  7>o9  7»6i 

6F ii4        44,88        43,62 

254       100,00 

En  ajoutant  à  la  dissolution  de  ce  sel  un  excès  de  fluo- 
rure ammonique,  on  obtient  par  Tévaporation  des  cristaux 
du  sel  suivant  : 

Fluan  iimoniate  biammonique . 

Il  cristallise  en  lames  rectangulaires,  dérivant  d'un 
prisme  rhomboïdal  droit,  largement  tronqué  sur  les  arêtes 
latérales  par  les  faces  E  (fig*  4)*  L^  plupart  des  cristaux 

Fig.  4. 


ne  présentent,  outre  cette  large  face,  que  le  prisme  MM 
et  la  base  P.  On  observe  cependant  quelquefois  de  petites 
faces  m,  et  des  facettes  très-minces  entre  P  et  E  qui  n'ont 
pu  être  déterminées.  Les  cristaux  sont  un  peu  déliques- 
cents comme  ceux  du  sel  précédent. 


s^aratioQ  du  âuor  par  le  sulfure  de  caTcium. 
Les  résultats  obtenus  conduisent  à  la  formule 
2(SbFSaAzH'F}  +  H'O. 


2Sb 244        40,67        40,60    40, 83 

4AzH'  .  .-.        72  12,00  11,70         » 

i4F 266      44,33      43,13 

H'O ...         18  3,00  3,07       3,10 

600       100,0a 

FLUAESÉBIATES. 

L'existence  de  ces  sels  n'a  pas  encore  été  signalée,  à  ma 
connaissance  du  moins.  L'étude  quej'en  ai  faite  est  encore 
plus  ïocomplète  que  celle  des  fluantinioniates,  car  je  ne 
puis  décrire  que  quelques  sels  de  potasse.  lis  sont  encore 
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plus  solubles  que  les  fluantimoniates  et  plus  diflSciles  à 
obtenir  à  Tétat  cristallisé.  Ceux  d^ammoniaque  existent 
probablement,  mais  sont  tellement  solubles,  que  leur  disso* 
lution  se  prend  par  Tévaporation  en  une  masse  gommeuse. 
Ces  premiers  résultats  ne  m'ayant  pas  encouragé  à  pçur- 
suivre  Tétude  de  ces  sels,  je  me  bornerai  à  la  description 
des  sels  de  potasse  que  j'ai  pu  obtenir^  ils  suffisent  d'ail- 
leurs pour  établir  Texistence  et  la  constitution  de  ce  nou- 
veau genre  de  fluosels. 

Les  fluarséniates  ne  résistent  pas  a  l'action  de  Phydro- 
gène  sulfuré  comme  les  fluantimoniates.  Mais  la  précipi- 
tation de  Tarsenic  ne  se  fait  que  très-lentement.  Au  bout 
de  deux  jours^  elle  est  encore  loin  d'être  complète  ;  je  n'ai 
pas  cherché  à  m'assurer  si  elle  le  deviendrait  au  bout  d'un 
plus  long  temps. 

Leur  analyse  se  fait  exactement  de  la  même  manière  que 
celle  des  fluantimoniates.  Leur  décomposition  par  l'acide 
sulfurique,  suivie  de  Tévaporation  à  siccilé  de  l'excès 
d'acide,  mais  sans  chauffer  au  rouge,  n'entraîne  aucune 
perte  d'arsenic. 

Ces  sels  penvent  bien  se  conserver  à  l'état  sec,  mais  leur 
dissolution  laisse  facilement  dégager  de  Tacide  fluorhy* 
drique;  elle  fournit  après  cela,  par  concentration,  des 
fluoxyarséni  ates  • 

Fluarséniate  mono  potassique. 

On  l'obtient  facilement  en  dissolvant  l'arséniate  de  po- 
tasse dans  un  excès  d'acide  fluorhydrique.  Il  cristallise 
lorsque  la  dissolution  est  très-concentrée.  Ses  cristaux  sont 
petits,  mais  assez  nets.  Ils  dérivent  d'un  prisme  rhomboï- 
dal  droit.  On  y  trouve  les  octaèdres  m  et  /»  |,  la  base  P 
et  les  faces  Â  et  E  du  prisme  rectangulaire,  un  prisme 
N  (<7  :  {  i),  les  faces  a  et  a\  sur  les  angles  antérieurs  et 
postérieurs,  e  ex.  e  \  sur  les  angles  latéraux.  J'ai  obtenu 
deux  formes  assez  distinctes  de  ce  sel,  l'une  en  prismes 
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Son  analyse  conduit  à  ]a  formule 

2(AsFSKF)  +  H»0. 
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Calculé.  Trouvé. 

2As i5o  3i,64  31,91  32,32 

iK 78  16,46  17,66  17,48 

12  F 228  48>'o  49*37         » 

H'0 18  3,80  4,i3  4,80 

474       100,00 
Lorsqu'on  le  chauffe  dans  un  tube,  il  fond  facilement  et 
dégage  de  l'eau  et  d'abondantes  vapeurs  d'acide  fluorhy- 
drique. 

Fluoxyarséniate  monopotassique. 

Ce  sel  se  forme  lorsqu'on  a  dissous  l'arséniate  de  potasse 
dans  une  quantité  insuffisante  d'acide  fluorhydrique.  Il 
peut  aussi  résulter  de  la  transformation  du  sel  précédent, 
lorsqu'on  le  fait,  à  plusieurs  reprises,  redissoudre  dans 
l'eau  et  cristalliser  par  Tévaporation. 

Il  cristallise  en  lamelles  rhomboïdales  très-aiguës  dont 
il  m'a  été  impossible  de  déterminer  la  forme. 

Les  résultats  de  son  analyse  sont  exprimés  par  la  formule 

AsOF»,KF-l-H»0. 

Calculé.         Trouvé. 

As 75  33,48  31,69 

^    39  1741  '7>7^ 

0 16  7>i4             ** 

4  F 76  33,93  32,  n 

H'0 18  8,04  9,00 

224         100,00 
Fluarséniate  bipotassique. 

Il  s'obtient  en  ajoutant  a  la  dissolution  des  sels  précé- 
dents un  excès  de  fluorure  de  potassium  et  d'acide  fluorhy- 
drique. Par  concentration  et  refroidissement,  on  l'obtient 
en  cristaux  assez  gros,  éclatants,  et  se  conservant  bien  à 
l'air.  Le  plus  souvent,  ils  n'offrent  qu'un  prisme  rhom- 
boïdal  droit,  basé,  PMM.  Souvent  les  arêtes  latérales  sont 
tronquées  par  les  faces  E,  et  les  arêtes  antérieures  et  pos- 


9».  0 
124-56 

90.  0 

IIJ.    o 

i48.3o 
m. 35 

148. 36 
131, 5o 

=  143.32        143.28 

Sa  composition  est  esprimée  par  la  formule 
AsF',2KF-(-H'0. 


As 75 

ïK 78 

7  F i33 

B'0 18 

3o4 


Trou  Té. 
24,67 
25,66 
43,75 
5,9?. 


Calculé. 
23,58 
35,60 

44,36 

7,40 
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# 

Fluoxya rsén ia te  bipo tassiq ue . 

Ce  sel  se  prépare,  soit  en  ajoutant  du  fluorure  de  potas- 
sium neutre  à  la  dissolution  du  fluoxyarséniate  monopo- 
tassique, soit  en  soumettant  le  sel  précédent  à  des  dissolu- 
tions et  évaporations  répétées,  qui  en  chassent  une  partie 
de  l'acide  fluorhydrîque. 

Il  forme  des  cristaux  irès-éclalants  et  bien  distincts  de 
tous  les  sels  précédents,  mais  dont  il  m'a  été  impossible 
de  déterminer  la  forme,  soit  parce  qu  ils  sont  presque  tou- 
jours enchevêtrés  les  uns  dans  les  autres  et  groupés  en 
mamelons,  soit  parce  que,  lorsqu'ils  sont  à  peu  près  isolés, 
ils  portent  un  grand  nombre  de  facettes  qui  ne  sont  jamais 
en  zone  les  unes  avec  les  autres,  d'où  l'on  peut  conclure 
qu'ils  résultent  probablement  de  mâcles  assez  compliquées. 

La  composition  de  ce  sel  est  exprimée  par  la  formule 

As^OFS  4KF  -4-  3H'0. 

Peut-être  devrait-on  le  considérer  comme  un  sel  double  : 

AsOFS  2KF  -+-  AsF%  2KF  -h  aH^O. 

Calculé.         Trouvé. 

2  As i5o  2^,83  25,27 

4k i56  a5,83  26,00 

0 16  2,65  » 

12F 228  37,75  39,31 

•          3H^0 _54  8,94  9,4 

6o4      100,00 
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INTERPRÉTATION  GÉOMÉTRIQUE  ET  CONTINUATION  DE  LA 
THÉORIE  DES  LENTILLES  DE  GAIiSS; 

Par  m.  Adolphe  MARTIN, 
Docteur  es  Sciences,  Professeur  de  Physique  à  Sainte-Barbe. 

INTRODUCTION. 

I.  La  théorie  mathématique  des  lentilles  se  présente  avec 
les  apparences  d'une  grande  simplicité,  et  si  Ton  suppose 

Ann,  de  Chim.  et  de  Vhys.^  /|«  série,  T.  X.  (  Arril  1867.)  25 
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La  théorie  géi 
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rayons  et  de  l'épaisseur  négligée  des  lentilles,  que  ces 
deux  dernières  causes  d'erreur  affectent  le  lieu  et  la  gran- 
deur des  images  partielles  qui,  dans  les  combinaisons  ten- 
dant à  l'achromatisme,  cessent  alors  de  se  superposer  et 
d'êlre  vues  sous  le  même  angle. 

Aussi  les  géomètres  ont-ils  fait  tous  leurs  etlbrts  pour 
trouver  les  moyens  de  combattre  ces  défauts;  mais  leurs 
travaux,  qui  portaient  principalement  sur  les  aberrations 
chromatiques,  se  fondaient  toujours  sur  les  propriétés 
inexactes  du  centre  optique,  et  les  erreurs  qui  en  résultent 
sont  de  l'ordre  des  aberrations  à  détruire,  et  l'on  ne  con- 
sidérait d'ailleurs  que  les  rayons  situés  dans  un  plan  pas- 
sant par  l'axe  sans  avoir  préalablement  justifié  cette  res- 
triction. 

II.  C'est  a  Gauss  que  l'on  doit  d'être  sorti  de  celte  voie 
d'approximation  illusoire.  Il  a  repris  la  question  à  son 
origine  et  a  fait  voir  que  l'introduction  dans  les  calculs,  de 
l'épaisseur  des  lentilles,  ne  complique  pas  sensiblement  les 
résultats  tout  en  les  rendant  parfaitement  exacts.  La  seule 
restriction  qu'il  s'impose  est  de  ne   considérer   que  les 
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rayons  qui  ne  feront  jamais  avec  Taxe  un  angle  assez  grand 
pour  que  le  cube  de  son  sinus  ne  puisse  être  négligé. 

m.  Pour  se  placer  dans  le  cas  le  plus  général  où  Ton 
prend  des  rayons  quelconques  qui  ne  sont  pas  nécessaire- 
ment dans  un  plan  passant  par  Taxe,  il  a  eu  recours  aux 
procédés  de  la  Géométrie  analytique  à  trois  dimensions. 

.  Après  avoir  donné  à  Téquatiou  des  projections  sur  les 
plans  coordonnés  du  rayon  lumineux  une  forme  qui  met 
en  évidence  les  coordonnées  du  point  où  ce  rayon  ren- 
contre le  plan  tangent  au  sommet  de  la  surface  sphérique 
réfringente  et  le  coeflScient  de  l'angle  avec  Taxe  sous  lequel 
cette  rencontre  a  lieu,  il  montre  que  dans  les  limites  d'ap- 
proximation où  l'on  s'est  placé,  on  peut  d'abord  regarder 
comme  identiques  les  points  où  le  rayon  incident  et  le 
rayon  réfracté  rencontrent  ce  plan  tangent.  Il  détermine 
ensuite  la  valeur  du  coefficient- angulaire  du  rayon  réfracté 
en  fonction  de  celui  du  rayon  incident  au  même  point.  Ce 
rayon  pouvant  rencontrer  ensuite  une  seconde  surface,  si 
l'on  identifie  ses  deux  équations  de  rayon  réfracté  pour  la 
première  surface  et  de  rayon  réfracté  pour  la  deuxième,  on 
aura  une  relation  entre  les  paramètres  du  rayon  réfracté 
deux  fois  par  rapport  au  plan  tangent  à  la  deuxième  sur- 
face et  ceux  du  rayon  incident  par  rapport  au  plan  tan- 
gent à  la  première.  Cette  relation  est  très-simple,  et  la  loi 
qu'elle  suit  pour  une  série  quelconque  de  surfaces  réfrin- 
gentes se  met  rapidement  en  évidence,  de  telle  sorte  qu'on 
peut  trouver  facilement  les  coordonnées  du  point  où  le 
rayon  émergent  rencontre  le  dernier  plan  tangent  et  le 
coefficient  de  l'angle  sous  lequel  celte  rencontre  a  lieu,  ce 
qui  détermine  complètement  ce  rayon. 

IV.  Après  avoir  établi  ces  relations  très-simples,  si  l'on 
prend  un  point  quelconque  appartenant  au  rayon  incident, 
on  démontre  qu'il  y  a  sur  ce  rayon  définitivement  réfracté 
un  autre  point  doiit  les  coordoimées  ne  dépendent  pas  des 
paramètres  du  rayon  considéré,  mais  seulement  des  coor- 
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données  du  premier  point,  ainsi  que  de  k  ^ositiM^  dç  li 
courbure  et  des  pouvoirs  réfringents  àt^  n^mem\'0tijmK^ 
est  donc  le  même  pour  tous  les  rayons  qui.  oui  paràé  ptath' 
premier.  Il  est  donc  son  iniageé  Le  mès^e  i^aleul  moioMI 
que  ces  deux  points  sont  d'ailleurs  dans  un  même  plâft 
contrant  Taxe,  et  nous  remarquerons^qi^e  ce  r^hàtl^gif* 
ornerait  dés  lors  l'emploi  des  constructions  pliaies^i^ei 
enfin ,  aux  limites  convenues  d'approximation,  que  isf 
points  lumineux  situés  dans  un  même  plan  p^^pendica^ 
ïctre  à  l'axe  ont  leurs  images  dans  un  même  plan  qui  iur 
est  aussi  perpendiculaire.  ..       .  :^ 

V.  Jusqu'ici  la  marche  du  rayon  ^tait  déterminée  jp«r»Ji 
eonnaissance  des  points  où  il  rencontre  lesplans  tanj^ls 
k  la  première  et  h  la  dernière  surface  réfringmie  et  par 
celle  de  son  inclinaison  avec  4'axe  en  ces  points.  Mais -m 
lieu  de  considérer  ceç  deux  plans,  on  peut  en  choisir  é&m 
a^itres  et  voir  dans  quelles,  conditions  les  paramètres  d|» 
équations  du  rayon  qui  s'y  rapportent  prendront  la  forme 
la  plus  simple. 

Gauss  en  trouve  d'abord  deux  qu'il  nomme  plans  pria" 
cipaux  et  nomme  points  principaux  les  points  où  ces  plans 
coupent  Taxe.  Ce  nom  est  justifié  par  les  propriétés  qu'ils 
possèdent.  Ils  sont  coupés  à  la  même  distance  de  Taxe,  le 
premier  par  le  rayon  incident,  le  second  par  le  rayon  ré- 
fracté, et  comme  la  première  intersection  est  fournie  par 
les  données  mêqies,  une  parallèle  à  l'axe  donne  par  sa  ren- 
contre avec  le  deuxième  plan  un  point  du  rayon  réfracté. 

L'examen  des  coefficients  angulaires  relatifs  à  ces  deux 
plans  montre  que  l'on  peut  imaginer  une  surface  de  pouvoir 
réfringent  convenable  ayant  son  sommet  au  premier  point 
principal  et  produisant  sur  les  rayons  le  même  effet  que  le 
système  considéré  quant  à  la  déviation  seulement^  mais  on 
les  aurait  dans  leur  situation  définitive  en  transportant 
l'ensemble  de  ces  rayons  parallèlement  à  eux-mêmes  de  la 
distance  du  premier  £^u  deuxième  plan  principal.  La  cour- 
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bure  et  le  pouvoir  réfriugent  de  la  surface  sont  donnés  par 
l'équation  elle-même. 

Dans  le  cas  du  retour  au  même  milieu,  comme  cela  se 
présente  d'ordinaire,  la  surface  réfringente  dont  il  est  ques- 
tion est  remplacée  par  une  lentille  infiniment  mince  de 
dislance  focale  convenablement  choisie,  placée  dans  le  pre- 
mier plan  principal  et  transportée  ensuite  tout  d'une  pièce 
dans  le  second  avec  le  groupe  de  rayons  réfractés  par  elle. 

VI.  Les  mêmes  équations  permettent  de  trouver  deux 
autres  plans  liés  aux  deux  premiers  par  des  relations  très- 
simples  et  qui  jouissent  de  cette  propriété  remarquable  que 
si,  par  Tintersection  de  l'un  d'eux  avec  Taxe,  on  fait  passer 
un  rayon  incident,  il  émerge  du  système  parallèlement  à 
l'axe.  Ces  plans  sont  les  plans  focaux  principaux  du  sys- 
tème et  les  points  où  ils  coupent  l'axe  sont  les  points  jo- 
eaux  principaux.  Dans  le  cas  où  le  milieu  initial  est  iden- 
tique au  milieu  final,  on  appelle  distance  focale  principale 
la  distance  entre  le  point  principal  et  le  point  focal  prin- 
cipal qui  lui  correspond. 

Si  l'interseclion  du  rayon  incident  avec  le  plan  focal  est 
hors  de  l'axe,  les  rayons  qui  passent  par  cette  intersection 
émergent  parallèlement,  non  plus  h  l'axe,  mais  à  la  ligne 
qui  joint  le  point  principal  correspondant  à  celte  intersec- 
tion elle-même. 

VII.  L'étude  des  propriétés  de  ces  quatre  plans  permet 
de  construire  facilement  la  roule  finale  d'yn  rayon  dont  la 
route  initiale  est  donnée. 

Soient,  en  effet  (Jig»  i ,  PI.  ^1)^  en  projection  sur  le  plan 
de  xy^  par  exemple  FF'  les  plans  focaux  et  EE'  les  plans 
principaux  et  y!:?  le  rayon  donné. 

Par  le  point  e  on  mènera  une  parallèle  à  l'axe  qui  don- 
nera en  e'  un  point  du  rayon  réfracté.  D'ailleurs  le  rayon 
F^i,  parallèle  à/e,  et  partant  du  point  F,  sort  du  syslème 
parallèlement  a  l'axe  et  coupe  le  plan  F'  au  point  f^  \ 
mais  le  rayon  donné  et  le  rayon  Fcj  étant  parallèles  à  l'in- 
cidence doivent  après  réfraction  se  rencontrer  sur  le  plan 
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focal  F'  et  par  conséquent  au  pointai.  Le  rayon  réfracté 
est  donc  donné  par  e,/i. 

Lorsque  le  dernier  milieu  est  identique  au  premier,  les 
distances  FE,  E'F'  sont  égales,  et  la  construction  se  sim- 
plifie en  remarquant  que  le  rayon /E  parlant  du  plan  fo- 
cal F  émergera  de  E'  parallèlement  à  lui-même,  et  que  le 
rayon  donné  fe^  partant  du  même  point/*,  lui  sera  paral- 
lèle après  réfraction.  Il  suffit  donc  alors  de  déterminer 
d'abord  le  point  e'  et  de  mener  ensuite  par  ce  point  une 
parallèle  kfe. 

Dans  l'hypothèse  des  milieux  extrêmes  identiques,  Gauss 
appelle  la  distance  FE==E'F'  la  distance  ybcafe  princi- 
pale du  système  et  le  rayon  /"E,  qui  sort,  du  système  paral- 
lèlement à  sa  direction  d'entrée,  a  reçu  le  nom  de  rayon 
principal. 

Vin.  Si  l'on  rapporte  à  ces  nouveaux  plans  les  équations 
du  point  lumineux  et  de  son  image  qui  ont  été  trouvées 
précédemment,  on  voit  qu'elles  prennent  une  forme  plus 
simple,  et  que,  dans  le  cas  du  retour  au  même  milieu,  la 
somme  algébrique  des  inverses  des  distances  de  ces  points 
aux  points  principaux  est  constante  et  égale  à  l'inverse  de 
la  distance  focale  principale,  ce  qui  donne  aux  formules 
une  simplicité  analogue  à  celle  delà  théorie  ordinaire  avec 
une  exactitude  qui  manque  à  celle-ci.  Et  en  rapportant  ces 
distances  aux  foyers  principaux  et  non  aux  poinls  princi- 
paux, on  trouve  cette  relation  bien  autrement  simple  que 
dans  la  même  hypothèse  de  milieux  extrêmes  identiques. 
Le  produit  de  ces  nouvelles  distances  focales  est  égal  au 
carré  de  la  distance  focale  principale. 

IX.  Dans  le  cas  où  des  rayons  parallèles  à  leur  entrée 
sortent  parallèlement  du  système  comme  cela  a  lieu  a  la 
limite  dans  les  lunettes  réglées  pour  un  œil  infiniment  pres- 
byte, les  points  principaux  et  focaux  s'éloignent  à  l'infini, 
mais  des  considérations  très-simples  permettent  de  s'en 
passer.  Dans  ce  cas,  si  l'on  met  en  évidence  rinîersectiondu 
rayon  incident  avec  la  première  surface  réfringente,  comme 
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on  Ta  faîl  dans  le  principe,  et  que  Ton  cherche  Tabscisse 
du  point  dont  Tintersection  avec  le  rayon  émergent  donnera 
à  Inéquation  de  celui-ci  la  forme  la  plus  simple,  on  trouve 
que  le  point  qu'elle  détermine  est  l'image  du  sommet  de  la 
première  surface,  c'est-à-dire  le  point  oculaire,  et  la  relation 
entre  les  dimensions  d'un  objet  situé  dans  cette  première 
surface  et  de  son  image  située  dans  le  second  plan  est  le  gros- 
sissement du  système.  C'est  l'inverse  du  rapport  entre  le 
coefficient  angulaire  du  rayon  incident  et  celui  du  rayon 
émergent.  Ce  grossissement  peut  se  mesurer,  comme  Gauss 
l'a  enseigné  dans  le  deuxième  volume  des  Nouvelles  astrono- 
miques^  en  renversant  la  lunette,  ce  qui  donne  une  réduc- 
tion égale  au  grossissement  que  donne  la  lunette  dans  sa 
position  ordinaire,  ou  encore  on  peut,  à  l'aide  du  dynamètre 
de  Ramsden,  mesurer  le  rapport  du  diamètre  de  l'objectif 
à  celui  de  l'anneau  oculaire  sous  la  condition  expresse 
qu'aucun  diaphragme  intérieur  ne  vienne  intercepter  les 
rayons  qui  ont  passé  par  le  bord  de  l'objectif.  Et  l'on  remar- 
quera qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  prendre  l'objectif  lui- 
même,  et  que  l'on  peut  employer  un  disque  éclairé  placé 
à  peu  de  distance  en  avant  de  l'objectif  et  donnant  encore 
une  image  réelle  extérieure  à  l'oculaire. 

X.  Après  avoir  traité  la  question  dans  sa  plus  grande 
généralité,  Gauss  applique  les  résultats  trouvés  au  cas 
d'une  lentille  simple  dont  on  connait  l'indice  de  réfraction, 
l'épaisseur  et  les  rayons  de  courbure,  qu'il  remplace  par 
leur  valeur  exprimée  en  fonction  de  l'indice  et  de  la  lon- 
gueur focale.  Il  détermine  les  positions  des  points  et  foyers 
principaux  et  aussi  celle  du  centre  optique  ordinaire,  tout 
en  ne  lui  reconnaissant  aucune  utilité  dans  sa  théorie. 

Il  propose  d'appliquer  plutôt  ce  nom  au  point  milieu  de 
l'intervalle  entre  les  points  principaux  qui  jouit  de  cette 
propriété,  que  si  par  ce  point  on  mène  une  perpendiculaire 
à  l'axe  et  qu'autour  d'elle  on  fasse  tourner  la  lentille  de 
180  degrés,  de  façon  que  l'axe  se  superpose  à  sa  position 
première,  les  plans  principaux  et  focaux  se  superposent 
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également  et  Fimage  d'un  ebjet  fixe  «e  ANmê  M^  waèm 
poitit  de  TespMse  qa^avani  cette^mTemon  |el  ijdiiiMWreafa 
une  valeur  aippràclbéé  de  rintervallè  eiiti^  lea^  pCMMt-firkir 
dpauï.  ..•■•.  ■>*•-" 

^  %L  Si,  dans  le  cas  de  plusieurs  lentille»  ayaMiéiiièiiit 
axe,  <Mi  substitué  aux  rayons  des  surfaces  et  i.klii»4oiiflSK 
mènts  les  distances  focales  des  lentilles  sinqAes  et  Kéèaip* 
tèment  du  deuxième  plan  principal  de  duKmnè  dédies  :^ 
premier  plan  de  la  sùiyante,  ce  qui  rérient  a  reftifihwar 
dbaque  lentille  par  la  surface  réfringente  équiTaleme^-âlnh 
'ienralle  entre  les  plans  principaux  de  diaquel<Àti}W;tftaittl 
fiop^rimé,  les  calculs  suivent  la  mènle  lurche  et  les  relit' 
îats  prennent  la  inème  fennec  'on  devra  seulement renauic 
qUer  que  le  nombre  d'éléments  qui  entrent  danilcê^âtaïf 
mùlès  sera  moitié  moindre  que  si  l'on  n'avait  pasfiÉtli 
substitution  précédente.  ■   ^  ♦' 

'La  détefrmination  des  points  principaux  et  foctamm 
celle  de  la  distance  focale  principale  se  feront  aussi  sim* 
plement. 

En  faisant  T application  de  ces  nouvelles  formules  au  cas 
de  deux  lentilles,  on  arrive  à  trouver  aux  résultats  la 
même  forme  que  ceux  qu'on  avait  trouvés  en  appliquant  les 
formules  générales  à  une  seule  lentille. 

On  suivrait  la  même  marche  si  Ton  avait  à  combiner 
plusieurs  systèmes  de  lentilles. 

XII.  Pour  déterminer  expérimentalement  la  distance 
focale  principale  et  la  position  des  points  focaux  et  princi- 
paux, on  mesure  dans  trois  positions  différentes  la  dislance 
d'un  point  lumineux  et  de  son  image  à  une  même  origine, 
ce  qui  donne  trois  équations  du  premier  degré,  d'où  l'on 
déduit  les  trois  quantités  cherchées. 

XIU.  Enfin,  après  avoir  discuté  les  conditions  des  expé- 
riences dont  il  vient  d'être  question  pour  le  cas  d'une  len- 
tille simple  ou  de  lentilles  accouplées  et  avoir  montré 
Terreur  que  l'on  commet  en  négligeant  l'épaisseur  de  la  len- 
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tille  et  qui  dépasse  dans  certains  cas  les  limites  que  Ton  peut 
s^accorder  daas  les  mesures  astronomiques,  Gauss  étudie 
les  méthodes  qui  permettent  de  calculer  celte  épaisseur 
avec  le  plus  d'exactitude  possible.  Puis  il  rappelle  que 
toutes  les  déterminations  précédentes  ne  se  rapportent  qu'à 
des  rayons  d'une  même  réfrangibilité,  et  que,  dans  le  cas  de 
la  lumière  blanche,  des  combinaisons  convenables  de  len- 
tilles pourraient  seules  faire  coïncider  le  lieu  et  la  grandeur 
des  images  fournies  par  les  rayons  de  réfrangibilité  diffé- 
rente. 

Il  montre  quelles  conditions  devrait  réaliser  la  pratique 
pour  satisfaire  aux  données  théoriques,  et  discute  rapide- 
ment la  valeur  de  diverses  combinaisons  qui  ont  été  em- 
ployées jusqu'ici . 

XIV.  Les  recherches  dioptiiques,  dont  ce  qui  précède 
est  une  analyse  aussi  complète  qu'il  a  été  possible  de  la 
donner  sans  entrer  dans  le  détail  des  formules,  ont  été  pré- 
sentées par  Gauss  à  la  Société  Royale  de  Gotliiigue  en 
décembre  i84o.  Bravais  les  a  traduites  dans  le  XXXIIP 
volume  des  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  et  il  y  a 
ajouté  un  élément  nouveau,  utile  dans  le  cas  où  les  plans 
et  foyers  principaux  d'un  système  font  défaut. 

XV.  La  traduction  de  Bravais  était  littérale  et  présen- 
tait le  même  degré  d'abstraction  que  l'on  pourrait  repro- 
cher au  Mémoire  de  Gauss. 

M.  Verdet  a  depuis  lors,  dans  ses  conférences  à  l'Ecole 
Normale  supérieure,  donné  de  cette  théorie  une  exposition 
nouvelle  qui  la  rend  parfaitement  intelligible  et  la  com- 
plète sur  un  grand  nombre  de  points.  Il  y  a  joint  l'étude 
d'un  perfectionnement  dû  à  un  savant  physiologiste  alle- 
mand, M.  Listing. 

XVI.  On  se  rappelle  que  dans  le  cas  où  les  milieux  ex- 
trêmes sont  identiques,  à  chaque  rayon  incident  qui  passe 
par  le  premier  point  principal  correspond  un  rayon  émer- 
geant parallèlement  du  second  point.  Cette  restriction  au 


eas  considéré  ne  permet  pas^  d^appliqMr  !•  étécki^  éMÉÊ 
qtielqnes  dreonstanees  qa'il  serait  regrettaMe '  d»  iiiiiay  1^ 

Técart.  '"'•''  ''\ 

'  M.  Listing  a  trouvé  qn'il  y  a  toujours  dei»  poiiitsjoaisaa»! 
dans  toiia  les  cas  de  la  propriété  énoncée  et  Idi  '«  tfoËtuiéi 
points  hodaux  (  i  ) .  Dans  le  cas  général  i  ib  diffbtfena  ^lar  Ima» 
position  des  pdnts  prindpaux  et  se  confondait  arréoMÉ 
dans  le  cas  du  retour  an  même  milieu.  La  pit^éléqii^ 
possèdent  leur  donne  mie  importance  bien  plus  grasdé  qdv 
celle  des  points  principaux  ;  aussi,  sans  clianger  la  tbéofie 
de  Gauss.  y  a▼ai^il  lieu  de  reprendre  les  calouUrpeu»  Je» 
.ppliqoJ-  A  1.  hK^hercbe  de,  ^|»u  et  |>ktu  ««£»  «^ 
l^tude  de  leurs  propriétés»  »      r... 

XYn.  D'un  autre  c6té,  la  forme  em^oyée  par  !%> 
lustre  géomètre  convenait  très-bien  à  une  esquissé  k  jgtéaâM 
traits  qui  indique  la  marche  générale  &  suivre  sait»  a^ini^ 
quiéter  des  longueurs  et  diflGicullés  de  détail  que  d'aMMfr 
résoudront  toujours*  II  y  a  peut-être  lieu  néanmoins  de 
reprendre  le  travail  en  revenant  à  la  forme  géométrique 
qui  se  prête  mieux  aux  applications,  aux  tracés  graphiques 
et  à  renoncé  facile  des  résultats  obtenus.  La  forme  synthé- 
tique nous  a  paru  présenter  des  avantages  pratiques  réels. 

XVin.  Le  travail  qui  va  suivre  a  donc  pour  but  de 
compléter  et  de  rendre  plus  accessible  la  théorie  de  Gauss 
et  non  de  lui  porter  atteinte. 

Nous  aurons  recours  à  une  méthode  déjà  connue  et  que 
M.  Billet  a  développée  avec  un  grand  soin  en  montrant  le 
parti  que  l'on  en  peut  tirer  dans  quelques  cas  difficiles. 
Nous  voulons  parler  du  groupement  variable  des  rayons 
émanant  d'un  objet. 

Lorsque  les  rajons  émanant  d^un  objet  lumineux  sont 

(i)  Ces  poiuls  avaient  été  reconnus  par  Biot  qui  leîir  avait  donné  le 
nom  de  centres  conjugués  {Astronomie  Physique,  iS^i,  t,  I®*",  p.  47^)'  Mais 
il  n^en  a  tiré  aucun  parti.  M.  Secretan,  reprenant  Tindicaiion  de  Biot, 
s'en  e«t  servi  dans  la  détermination  de  la  distance  focale  des  systèmes  conver- 
gents.  Paris,  i855). 
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reçus  par  une  surface  de  séparation  de  deux  milieux^  ils 
donnent  naissance  à  d^ autres  rayons  qui  poussent  être 
groupés  de  différentes  manières.  Ceux  qui  partent  dhin 
point  unique  formeront  un  faisceau  conique  qui  aura  ce 
point  pour  sommet  et  pour  base  la  surface  considérée,  et 
si  Von  prend  plusieurs  points  voisins,  on  pourra  dans  les 
cônes  qui  auront  ces  points  pour  sommetf  choisir  les  rayons 
qui  ont  une  direction  parallèle  »  Ces  rayons  foimeront  un 
faisceau  parallèle. 

On  peut  d'autre  part,  d'une  manière  générale,  regarder 
un  rayon  comme  appartenant  à  un  cône  dont  le  sommet  est 
situé  en  un  point  quelconque  de  son  parcours. 

XIX.  Cela  posé,  et  nous  tenant  dans  les  limites  dans 
lesquelles  les  aberrations  de  sphéricité  sont  négligeables, 
nous  établirons  d'abord  qu'un  faisceau  conique  de  rayons 
émanant  d'un  point  se  transforme,  après  réfraction  par 
une  surface  sphérique  qu'il  rencontre  presque  normale- 
ment, en  un  autre  faisceau  conique  dont  le  sommet  sera 
facile  à  déterminer  et  jouira  de  la  propriété  extrêmement 
remarquable  de  poui^oir  se  substituer  an  premier  point 
lumineux  de  telle  sorte  que  l'on  puisse  faire  abstraction 
de  celui-ci  et  de  V action  qiiont  dû  subir  les  rayons  aidant 
d'ar/wer  au  nouveau  sommet  qui  pourra  être  considéré 
comme  le  vrai  point  lumineux.  Aussi  a-t-on  nommé 
celui-ci  /'image  du  premier. 

XX.  Cette  proposition  une  fois  démontrée  nous  autorise 
à  employer  des  constructions  planes  sans  crainle  d'avoir 
négligé  de  tenir  compte  des  rayons  situés  dans  le  plan  de 
la  construction,  ces  rayons  revenant  tous  passer  au  point 
image  qui  est  contenu  dans  ce  plan. 

La  démonstration  dont  il  s'agit  portera  d'abord  sur  un 
faisceau  de  rayons  parallèles  et  sera  discutée  dans  les 
quatre  cas  qui  peuvent  se  présenter,  puis  on  l'appliquera 
au  cas  de  rayons  émanant  d'un  point,  et  on  établira  la  re- 
lation qui  lie  le  point  lumineux  et  son  image  aux  posi- 


(59« 
Uoos  de*  poibis  d«  conreripMK 
rayons  parallèles. 

Si  eniuîte  on  oomïdère  m 
de  ^iota  lamineuT,  chacoa  d 
leur  ensemble  constituera  l'in 
déterminera  la  grandeur  par  ra] 

Cette  relatioii  A  la  pr^édent 
de  Ginss  une  grande  simplicité  i 
ploi  plus  facile.  Elle  est  en  rëali' 
de  la  proposition  6  de  son  Optii 

XXI.  La  théorie  de  la  réflcxi< 
de  la  r^ractîon  et  s'y  rattache 
qa'il  était  difficile  de.la  négliger 
et  discutée  par  les  méthodes  que 
)a  réfraction. 

La  méthode  graphique  se  ptete  tre»<-Dien  a  noe  ma&m* 
siou  simple  des  dîvors  cas  qui  peuvent  séprétentM',  etnoai 
nous  sommes  attaché  à  lui  donner  une  forme  qni  permet 
de  suivre  à  la  simple  inspection  les  déplacements  relatif 
de  l'objet  et  son  image. 

XXII.  La  proposilio»  fondamentale  de  la  transforma- 
tion d'un  faiscean  conique  on  un  autre  faisceau  conique 
par  l'action  d'une  surface  spliérique  étant  bien  établie  et 
discutée,  on  pourra  faire  subir  au  nouveau  faisceau  dans 
lequel  s'est  transformé  le  premier  une  deuxième  réfrac- 
tion qui  en  fera  un  troisième  faisceau,  et  aiiisi  de  suite;  et 
si  les  positions  des  sommets  successifs  sont  liées  par  une 
relation  simple,  on  ari'ivera  à  trouver  la  marclie  définitive 
des  rayons  après  leur  dernière  réfraction. 

XXIII.  En  nous  appuyant  sur  la  niéllioele  du  groupe- 
ment mobile  des  faisceaux  et  sui'  des  considérations  géomé- 
triques très-simples,  nous  arriverons  à  trouver  les  relations 
qui  lient  la  position  du  cône  de  rayons  incidents  an  som- 
met du  cône  de  rayons  réfractés  par  une  seule  surface,  et 
nous  passerons  ensuite   au  cas  général  de  réfractions  en 
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nombre  quelconque.  Mais  nous  bornant  à  montrer  seule- 
ment la  généralité  de  la  méthode  et  revenant  au  but  simple 
et  pratique  que  nous  nous  proposons,  nous  appliquerons 
nos  connaissances  acquises  au  cas  d'une  lentille  d'abord  et 
d'un  système  de  lentilles  ensuite  j  nous  retrouverons  ainsi, 
en  les  complétant,  les  propriétés  que  nous  a  fait  connaître 
la  théorie  de  Gauss. 

XXIV.  Le  centre  optique  avait  pris  daus  l'ancienne 
théorie  une  importance  excessive  contre  laquelle  Gauss  a 
réagi  en  en  supprimant  complètement  l'emploi.  11  est  plus 
utile  de  considérer  ses  propriétés  réelles  et  d'en  tirer  parti 
pour  la  recherche  des  points  que  M.  Listing  a  appelés  nodaux 
et  qui  jouissent  de  propriétés  plus  générales  que  les  points 
principaux.  Ce  sont  en  réalité  les  points  desquels  l'image 
et  l'objet  sont  vus  sous  le  même  angle,  c'est-à-dire  pour 
lesquels  le  grossissement  est  égal  à  l'unité.  Ils  jouissent  à 
eux  deux,  dans  le  cas  d'une  lentillç,  de  propriétés  iden- 
tiques à  celles  que  possède  le  centre  de  courbure  dans  le 
cas  d'une  seule  surface.  Aussi ,  lorsqu'ils  auront  été  dé- 
terminés, la  recherche  des  points  de  concours  après  ré- 
fraction des  rayons  parallèles  et  ensuite  des  rayons  éma- 
nant d'un  point  se  fera-t-elle  avec  la  plus  grande  facilité, 
étant  la  reproduction  de  ce  qui  a  été  fait  dans  le  cas  d'une 
surface.  Les  procédés  de  discussion  seront  eux-mêmes 
identiques  et  nous  conduiront  à  trouver  quelques  particu- 
larités. 

XXV.  D'abord  celle  de  deux  points  dont  la  position  est 
la  même  que  celle  de  leur  image,  non  pas  comme  le  centre 
de  courbure  d'une  surface,  dans  lequel  cas  les  rayons 
continuent  leur  route  en  ligne  droite  sans  être  réfractés, 
mais  comme  le  sommet  de  cette  surface  où  chacun  des 
rayons  incidents  se  réfracte  de  telle  manière,  que  le  cône 
qu'ils  formaient  se  trouve  dilaté  ou  contracté  après  ré- 
fraction. 

Il  est  bien  entendu  que,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  si 


le  pmnt  Imnioeiix  en  réd»  «m  jmtfge  eit  irâMâelie»  et  réci* 
proqnemail.  On  Terra  pottr^tMi  nous  a¥elis  SiMliié  i  ces 
^nts  le  nom  de  poiiits  de  Kmyais.   * 

XXVI.  Un  autre  point  se  iait  ensuite  témavqift^  par 
Fimportanoe  de  ses  propriétés,  c'est  le  tsentre  de  simili- 
tnde  d'un  objet  et  de  son  image.  Sa  positioik  Yaridile  aTce 
celle  de  Fobjet  est  facile  à  déterminer  par  une  rdation 
très-simple  aTcc  la  position  des  points  nodâttiL,  el  <iffie 
ime  nouvelle  ressource  pour  la  constmi^ion  de  llttiajpl 
d'un  objet  donné.  Dans  le  caade  n^ons  menant  de  fin- 
fini,  le  centre  de  similitude  se  coiifeiid  avee  le  ncead  de' 
réfraction.  ' 

XXVDL.  Enfin  cette  étude  nous  permet  et  voir  oom« 
ment  doit  être  entendue  réqûivuÉl^ac»  entre  une  Éurfiure 
réfringente  simple  et  une  lentille.  Elte  n'a  lieu  iel  qM 
pour  une  position  donnée  de  l'objet^  et  il  n*y  a  d'éq|érra^ 
lence  réelle  qu'entre  deux  lentilles  ou  sj^tèttiés  de  l^iiiHet 
ayant  mêmes  nœuds  et  mêmes  longueurs  focales. 

XXVin.  La  ihéorie  de  la  réfraction  par  un  système  dé 
lentilles  se  fera  avec  une  très -grande  facilité  lorsqu'il  aura 
été  établi  qu'il  possède,  lui  aussi,  un  centre  optique  et  des 
points  nodaux.  Quelques  considérations  simples  l'établi- 
ront aisément,  et  on  trouve  d'ailleurs  l'épaisseur  de  la  len- 
tille qui  équivaudrait  au  système. 

Toutes  les  questions  étudiées  pour  le  cas  d'une  lentille 
se  trouvent  donc  résolues  dans  le  cas  actuel. 

XXIX.  Nous  terminons  la  partie  théorique  par  l'étude 
du  cas  particulier  que  présente  la  lunette  astronomique 
adaptée  à  un  œil  doué  d'une  vision  distincte  de  distance 
infinie,  et  nous  entrons  dans  le  détail  d'expériences  qui 
permettent  de  trouver  les  éléments  spécifiques  de  cette 
théorie  et  de  celle  de  Bioi,  qui  présente  quelques  avan- 
tages pratiques  que  nous  mettons  en  relief. 

Enfin  une  étude  de  l'emploi  de  la  loupe  montre  avec 
quel  avantage  la  théorie  nouvelle  se  prête  au  perfection- 
nement des  résultats  acquis  dans  les  théories  anciennes. 
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RÉFRACTION  PAR  UNE  SURFACE  SPHÉRIQUE. 

§  1.  Cas  des  rayoiïs  parallèles. 

LorsqiJLun  faisceau  de  rayons  parallèles  rencontre 
presque  normalement  une  surface  sphérique  réfringente^ 
les  rayons  qui  le  constituent  passent  réellement  ou  viituel- 
lement  après  réfraction  en  un  point  qui  est  le  même  pour 
tous  les  rayons  du  faisceau. 

I.  Soit  n  le  rapport  des  indices  des  deux  milieux,  et 
supposons  d'abord  que  les  rayons  soient  parallèles  dans  le 
milieu  le  moins  dense  et 

1°  Le  centre  de  la  sphère  dans  le  second  milieu. 

Un  rayon  SB  (^g-  2),  arrivant  au  point  B,  fait  avec  la  nor- 
male OD  un  angle  SBD  =  /  =  BOA ,  et  après  réfraction 
l'angle  IBO  =  r.  On  a  donc,  dans  le  triangle  BOI,  formé  par 
le  rayon  réfracté,  la  normale  au  point  B  et  le  rayon  SA 
qui,  passant  par  le  centre  O,  rencontre  la  surface  nor- 
malement en  A  et  n'est  pas  réfracté,  la  relation 

BI       sin  i 


/?, 


01       sin  r         ' 

Or,  dans  les  limites  d'angles  que  l'on  est  convenu  de 
prendre  et  dans  lesquelles  les  quantités  négligées  sont  du 
troisième  ordre,  AI  peut  être  pris  pour  BI,  ce  qui  donne 

AI 

d'où 

Al  AI  n 


AI  — 01        R        n 


relation  qui,  pourvu  que  le  point  B  soit  peu  distant  de  A, 
est  indépendante  du  point  B  de  la  surface  où  a  lieu  la  ré- 
fraction et  de  la  direction  du  plan  qui  renferme  le  rayon 
incident  et  Taxe  -,  le  faisceau  entier  passera  donc  au  point  I. 


*  W    m 


P:*^-H 


II.  a*^  Le  centre  de  la  sphère  dans  le  prijmlf r  iriIUk 
Un  rayon  SB  {fig.  3)  fera  a?ec  la  normale  ODm  aB|[|b 

SB0  =  1I0A=:/. 

O'  se  rapprochera  de  la  normale  après  réfraction,  sni-? 

▼ant  BM,  et  fera  avec  elle  Fangle  MBD  j:^  OBI  a=  r.  On  a 

donc 

BI_smB6A_siri/  _ 

01'""  sinOM/^siB/'"^    •  . 

on,  dans  les  mêmes  limites  d'exactitude  que  ci-dessos. 


AI 
d'oà 


OT^"' 


AI  AI   _     il 


AI  — 01       R       «  — I 

Les  rayons  prolongés  passeront  donc  ions  an  point  I  et 
paraîtront  dÎTcrgfHr  de  ce.  point. . 

ni.  Sn{qK>sons  maintenant  que  les  rliyons  soient  paral- 
lèles dans  le  milieu  le  plus  dense  et 

3^  Le  centre  de  la  sphère  dans  l'autre  milieu. 

Le  rayon  SB  (^g»  4)  ^^î^  ^^^^  1^  normale  Tangle 
SBD  =  BOI'  =  i.  Il  s'écarte  de  la  normale  après  réfraction, 
le  second  milieu  étant  moins  deuse^  et  son  prolongement 
vient  couper  le  rayon  sans  déviation  SA  au  point  V.  On 
a  donc  dans  le  triangle  l'BO 


m'        sini 

I 

;    __ 

01'        sinr 

n 

et,  prenant  AI'  pour  Bl', 

AI'        I 

01'       n' 

d'où 

AI'             AI' 

I 

01' —  AI'         R 

n  —  I 

Les  rayons  paraîtront  diverger  du  point  I'  après  ré- 
fraction. 


01  '        sin  r       n 

I 

AI'              AI'            I 

""9 

n 

01'       AI'         R         n       I 
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IV.  Enfin  4°  Je  centre  placé  dans  le  milieu  le  plus 
dense. 

Le  rayon  SB  [fig»  5)  fait  avec  la  normale  l'angle  SBO=/, 
et  après  réfraction  DBF  =  r,*  on  a  donc,  dans  le  triangle 
OBI'  déterminé  comme  ci-dessus, 

BI'        sin  /        I 

ou 

AT 
01'" 

Ici  encore  la  distance  entre  le  point  où  le  rayon  ré- 
fracté coupe  le  rayon  central  et  la  surface  est  indépen- 
dante du  choix  du  rayon.  Le  faisceau  entier  passera  donc 
enl'. 

Ces  quatre  cas  sont  les  seuls  qui  puissent  se  présenter. 
Nous  voyons  donc  que  reflet  de  la  réfraction  d'un  faisceau 
de  rayons  parallèles  par  une  surface  sphérîque  sera  de  le 
convertir  en  un  cône  de  rayons  qui,  après  avoir  passé 
réellement  ou  virtuellement  en  un  même  point,  paraîtront 
émaner  de  ce  point  comme  d'une  source  lumineuse. 

Ce  point  est  appelé  le  foyer  des  rayons  parallèles  de  la 
surface  réfringente  ou  ^o\\  foyer  principal, 

V.  En  vertu  de  la  réciprocité  de  marche  des  rayons,  il 
jouit  de  cette  propriété,  que  si  un  faisceau  de  rayons  lumi- 
neux en  émane  réellement  ou  virtuellement,  ces  rayons 
revenant  en  arrière  vers  la  surface  se  réfracteront  et  re- 
prendront la  direction  parallèle  à  la  ligne  qui  joint  le 
foyer  au  centre  de  la  sphère  à  laquelle  appartient  la 
surface. 

VI.  La  position  du  foyer  des  rayons  qui  étaient  paral- 
lèles dans  le  milieu  le  moins  dense  est  donnée  par  la  re- 
lation —  =  w,-  on  l'énoncera  en  disant  que  : 

Le  rapport  des  distances  du  foyer  à  la  surface  et  au 

Ànn.  de  Chinu  et  de  Phjrs,,  4*  série,  t.  X.  (  Avril  1867.)  ^Q 


O0nire  de  là.kphère  d^nt  elhfa&  parité  en  égjÊJ'mu^^ 
port  de  Findice  du  second  milieu  à  cebd  du  prembH^-v--*--  ' 

Le  rappori  ^7-  =  ->  relatif  aux  .cas  où  Jes  tâj^cés  'soÉt 

parallèles  dans  le  milieu  le  ^us  dense.  dûmieHei)  a»:iii4i|lp  ' 
énoùcé)  le  second  milieu  étant  le  moins  dense. 

YII.  Appelons  (f  la  distance  OI  dû  foyer  au  çentlre  de  la 
splièré.  Nous  avons,  dans  lai  deux  premiers  cas, 

—  =  «    on    AI  =  i»f;  j 

d^ailleurs, 

AI  — OI  =  R  =  «f  —  y  =-(/i — i)f!, 

■    a 

^  « I 

Dans  les  deux  derniers  cas^f'sàtOi^, 


r»i 


»•    >  » 


I  ♦ 


AI'       I  ._,      f'- 

01        «  n 

D'ailleurs, 


/ 


w  —  I 


par  conséquent  y'=  ncp  et 

AI'  1=  5L  —  ç. 

Enfin,  on  a  aussi 

y  —  y  =  R. 

VIII.  On  peut  associer  (Jig.  6)  les  fig.  2  et  5  pour  exa- 
miner la  position  relative  des  foyers  d'une  surface  réfrin- 
gente convexe  vers  le  milieu  le  moins  dense,  suivant  que 
les  rayons  parallèles  vont  dans  un  sens  ou  dans  l'autre. 

La  Jig.  y  donne  les  positions  pour  le  cas  où  la  surface 
est  concave.  I  est  le  foyer  des  rayons  qui  étaient  parallèles 
dans  le  premier  milieu  et  l' l'autre  foyer. 
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On  voit  que  les  distances  (f  et  (p'  ne  dépendent  que  de  n 
et  de  R,  Si  donc  on  change  la  direction  des  rayons  paral- 
lèles, les  foyers  principaux  resteront  toujours  à  la  même 
distance  du  centre-,  ils  sont  donc,  dans  chaque  milieu,  sur 
une  surface  sphérique  concentrique  à  la  surface  réfrin- 
gente. Mais,  dans  l'hypothèse  que  nous  avons  admise  de 
rayons  faisant  toujours  un  très-petit  angle  entre  eux,  nous 
considérerons  les  lieux  des  foyers  principaux  comme  deux 
petites  surfaces  planes  perpendiculaires  h  un  rayon  pris 
pour  axe  du  faisceau  fourni  par  toutes  ces  directions. 

Nous  donnerons  à  ces  plans  le  nom  de  plans  focaux 
principaux^  et  nous  appellerons  plan  focal  du  premier  mi- 
lieu celui  dont  chaque  point  émet  des  rayons  qui,  formant 
un  cône  dans  ce  milieu,  sont  parallèles  dans  Tautre. 

§  2.  Cas  des  rayons  émanant  d'un  point. 

Lorsqu  un  pinceau  de  rayons  émanant  d'un  point  lu- 
mineux rencontre  presque  normalement  une  surface  sphé- 
rique réfringente^  les  rayons  qui  le  constituent  passent 
tous  réellement  ou  virtuellement  après  réjtaction  en  un 
point  unique  dont  la  position  dépend  seulement  de  celle 
du  point  lumineux  par  rapport  à  la  surface  considérée. 

1^  Surface  convexe, 

IX.  Supposons  d'abord  la  surface  réfringente  convexe 
et  le  point  lumineux  placé  dans  le  milieu  le  moins  dense. 

Soit  {fig.  8)  FO  celui  des  rayons  du  faisceau  qui  passe 
par  le  centre  :  il  rencontrera  normalement  la  surface  en  A 
et  ne  sera  pas  dévié.  Cherchons  le  point  où  un  autre 
rayon  FB  ira  couper  celui-ci. 

Si  nous  menons  par  le  centre  un  rayon  DO  parallèle 
à  FB,  ces  deux  rayons  étant  parallèles  dans  le  premier  mi- 
lieu se  couperont  en  i  dans  le  second,  sur  le  ravon  cen- 
irai  DO,  à  la  distance  y  du  centre,  déterminée  comme  on 

26. 
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Fa  TU  précédemment  ;  d^ailleurs  B,  qui  est  i^rlt  èMfeeiCféi 
•épamtion  des  deux  milieux,  est  commim-  ià  lrâjiiPtou^3# 
aident  et  au  rayon  réfracté.  Bi  est  donc  le  rajra'i'âfttct^'el 
il  coupé  le  premier  rayon  FB  au  point  iF*^ 

La  relation  de  position  qui  lie  F  à  F'  est  labile  à  étallip; 
Menons  OD'  parallèle  à  BF';  ces  deux  rayoiïs  peamni  en» . 
considérés  comme  faisant  partie  d'uni  même  faîsceàiti^f^ 
lULe  dans  le  deuxième  milieu  et  émanant  par  com^petil 
d^un  point  £'  situé  dans  le  premier  mflieu  sur  OD'^^ 
longé*  D'après  la  remarque  faitepr&^emment,  les  poha^0 
ae  tlt>uTeitont  sur  les  plans  focaux  ^^  On  a  ainsi  des  txùmr 
gles  Fi' F,  Oa,  d'une  part,  et  ^l'O,  IiFf  de  l'autre,  ^ 
sont  semUables  et  donnent  ' 

Fr_r£_or  ' 

Pour  tous  les  rayons  du  pinceau  lumineux,  les  trois  pre- 
miers termes  sont  constants  et  connus;  le  quatrième  le  sera 

donc  aussi. 

Tous  les  rayons  passeront  donc  au  point  F'  qui  sera 
ainsi  Timage  <]u  point  F. 

Si  on  compte  les  distances  de  F  et  de  F'  respectivement 
à  partir  de  I'  et  de  I,  et  qu'on  les  nomme^ et/',  la  relation 
précédente  s'écrira 

-,^j;  (Newton)     ou    ff  =  «y'. 

Cette  relation,  qui  est  générale,  ainsi  que  la  discussion 
nous  le  montrera,  s'énonce  en  disant  que  : 

Si  ton  prends  d'une  part^  la  distance  du  point  lumineux 
à  la  position  quil  devrait  occuper  pour  que  ses  rayons 
devinssent  parallèles  après  réfraction  <,  et  y  d'autre  part, 
la  distance  de  V image  à  la  position  qu^elle  aurait  oc- 
cupée si  les  rayons  avaient  été^parallèles  a^ant  réfraction, 
le  produit  de  ces  deux  distances  est  constant, 

a..  Nota,  —  Graphiquement,  on  aura  deux  moyens  de 
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trouver  le  rayon  réfracté  correspondant  à  un  rayon  inci- 
dent FB  :  ou  bien  on  déterminera  le  point  i\  et  on  join- 
dra l'O  et  on  lui  mènera  BF' parallèle  ^  ou  bien  encore  on 
mènera  Oî  parallèle  à  FB,  et,  après  avoir  pris  la  posi- 
tion de  i,  on  le  joindra  au  point  6. 

On  aurait,  par  les  mêmes  constructions  en  sens  in* 
verse,  le  rayon  incident  qui  aura  donné  le  rayon  réfracté 
connu. 

XI.  La  constance  de  la  relation  qui  unit  le  point  lumi- 
neux et  son  image  pourrait  se  discuter  par  les  procédés  or- 
dinaires du  calcul,  en  comptant  comme  positives  toutes  les 
longueurs,  distances,  rayons  de  surface  dirigés  dans  un 
sens,  et  comme  négatives  toutes  celles  qui  sont  comptées 
dans  Fautre  et  tenant  compte  du  sens  des  indices  relatifs 
des  deux  milieux. 

Mais  cette  discussion  se  ferait  mieux  par  la  méthode 
même  que  nous  avons  suivie  jusqu'ici.  Les  mêmes  raison- 
nements que  plus  haut,  appliqués  à  toute  autre  position  du 
point  F  sur  le  rayon  central,  permettraient  de  trouver 
la  position  de  son  image  et  de  montrer  que  la  rela- 
tion J^T'  =  ^^'  se  vérifie  dans  tous  les  cas. 

■ 

XIL  Mais  à  mesure  que  le  point  lumineux  se  dé- 
place sur  le  rayon  central,  il  faut  mener  un  nouveau 
rayon  incident  et  le  rayon  réfracté  correspondant.  Il  est 
plus  simple  de  supposer  que  le  point  lumineux  se  déplace 
sur  le  rayon  incident  mené  d'une  manière  quelconque,  et 
mener  de  ce  point  le  rayon  central  qui  donnera  par  son 
intersection  avec  le  rayon  réfracté  la  position  cherchée  de 
l'image. 

On  voit  alors  que,  pour  discuter  la  relation  de  position 
entre  ces  deux  points,  il  suffira  de  faire  tourner  le  rayon 
central  depuis  la  position  où  il  est  parallèle  au  rayon  inci- 
dent jusqu'à  celle  où  il  est  parallèle  à  son  prolongement. 
Le  point  lumineux  aura  ainsi  parcouru  depuis  —  oo  jus- 
qu'à -+-  00  . 


MM'TO0lw 
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Enfin  F,  ma 


La^g'.  A,  PI.  VU,  donne  Tétat  des  faisceaux  dans  ces 
diverses  phases,  et,  en  vertu  de  la  réciprocité  de  marcbe  des 
rayons,  on  peut  supposer  que  les  rayons  émanaient  dn 
point  F'  dans  le  milieu  le  plus  dense,  et  les  constructions 
et  discussion  précédenles  permettent  de  trouver  la  position 
.    de  son  image  F  dans  le  milieu  le  moins  dense. 

Dans  l'une  quelconque  de  ces  positions,  la  relation 
^'^çç'  se  vérifie  facilement. 

Prenons,  en  effet,  F^  et  son  image  F^. 

La  similitude  des  triangles  F.F^O,  F'„  F^O  donne 

F.F,         F,0  /       «' 

F:ô=F;n  ""  ;=>• 

On  voit  d'ailleurs  que,  dans  tous  les  cas,  les  distances/ 
et/"'  sont  comptées  en  sens  contraire  l'une  de  l'autre  { i }. 


t  il   remarquer  que  tloni  la  consiruction  précédenle  le  r*fsn 
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2°  Surface  concave. 

Xm.  Supposons  actuellemeiit  que  la  surface  soit  con- 
cave et  le  point  lumineux  situé  dans  le  milieu  le  moins 
dense. 

Dans  ce  cas,  ainsi  que  nous  Payons  vu,  les  rayons  paral- 
lèles dans  un  des  deux  milieux  paraissent  après  réfraction 
émaner  d'un  point  situé  dans  ce  milieu  même.  Si  donc, 
répétant  les  mêmes  raisonnements  que  plus  haut,  on  con- 
sidère les  deux  rayons  parallèles  FB,  OD  [fig*  n),  ils  pas- 
seront virtuellement  après  réfraction  au  point  /.  Il  n'y  a 
donc  qu'à  prendre  surOD  Oi=  cp  et  joindre  «B  pour  avoir  le 
rayon  cherché.  Ce  rayon  coupe  en  F'  le  rayon  central  FO, 
et  nous  montrerons  comme  plus  haut  que  la  position  du 
point  F'  est  la  même  pour  tous  les  rayons  du  pinceau  éma- 
nant de  F. 

En  effet,  si  l'on  regarde  le  rayon  réfracté  comme  appar- 
tenant à  un  faisceau  de  rayons  parallèles  dans  le  deuxième 

lumineux  étant  toujours  sur  un  rayon  qui  ne  passe  pas  par  le  centre^  on  n'a 
pas  toutes  les  positions  comprises  dans  le  voisinage  de  celui-ci. 

On  pourrait,  il  est  vrai,  suivre  la  marche  des  foyers  conjugués  par  leur 
projection  sur  le  rayon  central  parallèle  au  rayon  incident.  Cependant,  on 
peut  étudier  directement  les  déplacements  relatifs  do  F  et  F'  dans  le  voi- 
sinage du  centre. 

Pour  cela  {fig,  lo),  menons  un  rayon  central  11'  et  snr  AO  décrivons 
une  demi- circonférence;  du  point  I'^  menons  une  tangente  l'T,  on  aura 


VT    =  AI' X  01' -99'. 

Si  actuellement  nous  prenons  un  point  F  dont  nous  voulons  avoir 
rimage,  et  qu'après  avoir  décrit  Parc  de  cercle  FG  nous  menions  l'G  jus- 
qu'en G',  nous  aurons  l'G  x  l'G'  =  Ft  =  9/,  et  comme  l'G  =/,  l'G' 
égalera/'.  Il  faudra  donc,  diaprés  ce  qu'on  a  vu,  potier  l'G'  de  I  en  F'  en 
sens  contraire  de  l'F,  ce  qui  se  fera  en  menant  Taxe  de  symétrie  CX  joi- 
gnant IL,  et  rabattant  H  en  F'. 

On  voit,  en  faisant  avancer  F  de  A  en  0,  que  F'  s^avance  plus  rapide» 
ment  d'abord  vers  I,  que  ces  deux  points  ont  leur  écart  maximum  pour 

f-=f'r=.s[^\  puis  leur  distance  décroît,  et  ils  se  confondent  de  nouveau 
en  O.  A  partir  de  là,  F  continuant  vers  la  droite,  F'  s'avance  lentement 
▼ers  I  ainsi  que  nous  l'avons  vu  plus  haut. 


m*  d-Aplis  1m  noutioiu 

-■-     '      ..   ■■     ■     Z^^ 
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.l'unir».     . 
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peur  le  eu  prtfcédemnu 
A^^  «TÛf  nteiié  DD 

déplacer  le  point  lumin 

rayon  réfracté  correspondant,  et  si  l'on  joint  le  point  Inni- 
neux  au  centre,  l'image  devant  se  trouver  sur  le  rayon 
réfraclé  et  sur  ce  rayon  central  sera  à  leur  intersection. 

Il  suffira  donc,  pour  avoir  les  positions  de  l'image  cor- 
respondantes à  toutes  ies  positions  du  point  lumineux  de 
faire  tourner  le  rayon  central  depuis  la  position  où  il  est 
parallèle  au  rayon  incident  jusqu'à  celle  où  il  l'est  à  son 
prolongement,  et  de  suivre  la  marche  de. l'intersection  de 
ce  rayon  central  avec  le  rayon  réfracté  ou  son  prolonge- 
ment. 

Dans  le  premier  cas,  les  images  seront  réelles,  et  vir- 
tuelles dans  le  second  cas. 

La  construction  de  la^^.  la  nous  montre  que 

F,  (itant  â  —  o3  .      F'  virtuel  est  sur  le  plan  focat  I. 
¥i  s'approche ...      F'^,  inarclie  vers  le  centre. 

F  et  F'  se  joignent  au  cenlre,  et  une  construction  toute 
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semblable  à  celle  qui    a  été  donnée  ^tg^.  lo  donne  leur 
marche  entre  le  centre  et  la  surface. 

A  partir  de  là,  F^  devenu  virtuel  marche  lentement 
vers  I',  tandis  que  F'^  va  rapidement  à  Tinfini. 

Enfin  F  dépasse  I',  F'  redevenu  virtuel  s'est  porté  à  —  oo 
et  se  rapproche  de  nouveau  jusqu^cn  I  à  mesure  que  F  tou- 
jours virtuel  se  porte  à  -f-  oo  . 

§  3.  Relatioiv  de  grandeur  entre  un  objet 

et  son  image. 

XV.  La  réfraction  des  rayons  émanant  d'un  point  lu- 
mineux nous  a  donné  une  image  située  sur  le  rayon  qui 
passe  par  le  centre  de  la  sphère  à  laquelle  appartient  la 
surface  réfringente,  et  nous  avons  vu  quelle  relation  unit 
la  position  du  point  lumineux  à  celle  de  son  image. 

Si  donc  on  prend  dans  le  plan  mené  par  le  premier  point 
lumineux  perpendiculairement  à  son  rayon  central  un 
second  point  suffisamment  voisin,  à  une  dislance  h  par 
exemple  (^g,  i3),  pour  avoir  son  image  on  devra  le 
joindre  au  centre  O  et  prendre  sur  la  ligne  ainsi  menée  des 
longueurs  qui  satisfassent  à  la  condition  ff^  =  cfcf'. 

(f  et  (f'  n'ont  pas  changé,/  est  sensiblement  le  même  que 
pour  le  premier  point,  f^  sera  donc  le  même  aussi  et 
l'image  de  ce  second  point  se  fera  aussi  dans  un  plan  per- 
pendiculaire au  premier  rayon  central  et  mené  par  le 
point  F'. 

Ce  plan  sera  le  plan  focal  conjugué  du  plan  de  l'image. 

On  forme  ainsi  deux  triangles  F'F'^0,  FFiO  qui  sont 
semblables  et  donnent 

h  ""OF   ""/-f-y'' 
d'ailleurs  j7'  ==  '-fcf'  donne 
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XVI.  Si  nons  noils  repôrtonB  ait  discosllrà'de^'^lpofi- 
tiohs  relatives  d'un  point  Ininineu  et  de  son  unagé,  il 
qa*k  ce  point  nous  «obstituions  on  objet  sitiié  dÉni  4it 
plan  perpendiculaire  an  rayon  central,  nons  vo^^ons  qtts 
Timage  de  chaque  point  de  Tcdi^  se  trooteNi  dans  le  jfbà 
focal  conjugué  et  sur  la  ligne^  qui  joint  ce  point  au  eenffte 
de  la  sphère  qui  est  ainsi  dn  centre  de  similitiide. 

Si  donc  l'objet  et  Timage  sont  de  part  et  d*aatro  '# 
centre,  Fimage  sera  renvenër.  Elle  sera  droite  dans  le  ess 
oontridre. 

Bemarque.  -^  On  voit  que  U  position  «tt  la  grràdenrjife 
Timage  par  raiqK>rt  à  TcAjet  sontdéterniifiées  pu*j9^^î=H^i^ 

^  :=  S  et^  =  I»,  les  longueurs  jQT»  ff^  &aht  comptée*^ 

les  rayons  centraux  partant  de  chacun  des  points  de  Fobjet. 

Ces  quatre  quantités  n'étant  liées  que  par  les  trois  re- 
lations ci-dessus,  on  conçoit  qu'il  y  aura  une  infinité  de 
surfaces  réfringentes  qui  donneront  du  même  objet  une 
même  image  située  au  même  lieu. 

Ces  surfaces  pourront  être  regardées  comme  équiva- 
lentes, mais  pour  le  cas  seulement  qui  a  été  choisi,  à  cause 

de  la  valeur  déterminée  de  -7-  =  ^  • 

/'        / 

§  4.  Réflexion  par  une  surface  sphérique. 

XVII.  L'étude  que  nous  venons  de  faire  de  l'action 
d^une  surface  sphérique  sur  un  cône  lumineux  émanant 
d'un  point  ne  s'applique  pas  seulement  au  cas  de  la  réfrac- 
tion, mais  aussi  à  celui  de  la  réflexion-,  les  raîsonuemenls, 
constructions  et  relations  sont  semblables^  et,  bien  qu^il 
soit  d'usage  de  séparer  entièrement  les  deux  théories  de  la 
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formatiou  des  images  par  réfraction  et  par  réflexion,  cette 
dernière  théorie  est  tellement  semblable  à  la  première, 
qu'il  nous  était  difficile  de  ne  pas  établir  de  parallèle. 

On  peut  déduire  d'abord  de  ce  qui  précède  la  formation 
des  images  par  une  surface  réfléchissante,  en  remarquant 
que  le  rayon  réfléchi  fait  avec  la  normale  un  angle  supplé-^ 
mentaire  de  l'angle  d'incidence,  par  conséquent  n  =  — i. 
En  introduisant  cette  valeur  de  n  dans  nos  résultats,  on 
aura  ceux  qui  conviennent  au  cas  delà  réflexion. 

Mais  il  vaut  mieux  établir  directement  et  par  la  méthode 
même  que  nous  avons  suivie  la  formation  de  l'image  par 
un  miroir  sphérique. 

1°  Réflexion  d\in  faisceau  parallèle. 

XYIII.  Supposons  un  faisceau  parallèle  tombant  presque 
normalement  sur  une  surface  sphérique  réfléchissante,  les 
rayons  qui  le  constituent  convergent  réellement  ou  virtuel- 
lement après  réflexion  en  un  point  qui  est  situé  à  une  dis- 
•tance  de  la  sphère  égale  à  la  moitié  du  rayon  de  celle-ci. 

Nous  supposerons  que  les  rayons  tombent  sur  la  conca- 
vité {Jig<  i4)»  Le  rayon  incident  fait  avec  la  normale 
l'angle  SBO,  le  rayon  réfléchi  l'angle  OBI  =  SBO  =  BOL 

Le  triangle  OBI  est  donc  isocèle  et  01  =  IB. 

Dans  des  limites  d'angles  suffisamment  restreintes,  lA 
pourra  être  pris  pour  IB,  et  l'on  aura  AI  =  01,  c'est-à-dire 
que  tous  les  rayons  parallèles  viendront  passer  au  même 
point  I  situé  sur  le  milieu  de  la  distance  OA  comptée  sur  le 
rayon  central. 

XIX.  Si  les  rayons  parallèles  étaient  venus  sur  la  sur- 
face convexe  suivant  S'B  [Jig  i5),  ils  auraient  fait  au 
point  B  les  mêmes  angles  d'incidence  et  de  réflexion  que  le 
rayon  SB,  et  par  conséquent  le  point  I  ainsi  déterminé 
eût  été  le  même,  seulement  les  rayons  paraissent  tous 
diverger  du  point  I.  Il  eût  alors  été  foyer  Virtuel. 

De  même   que  dans  le  cas  de  la   réfraction,  pour  des 


contient  le  point  B;  sa  marche  est  donc  donnée  psr  K'- 
qui  coupe  au  point  F'  le  rayon  AF  qui ,  passant  par  le 
centre,  s'est  réQéchî  sur  sa  propre  direction. 

Nous  pouvons  d'ailleurs  regarder  BF'  comme  le  rayon 
incident,  et  BF  comme  le  rayon  réSéchi.  Dans  ce  cas ,  BF' 
pourrait  faire  partie  d'un  faisceau  parallèle  dont  I"  (pris 
sur  A"0  parallèle  à  F'B)  serait  le  foyer.  Nous  aurons 
ainsi,  comme  dans  le  cas  de  la  réfraction,  le^  foyers  des 
rayons  nurchant  dans  les  deux  sens,  et  les  triangles  sem- 
blables F'II',  OII"  donnent  fï«=7^)  de  même,  de  OH' 
et  Fil"  on  déduit 

ir       01       .,  ,     F'  I       01 


FI  CI       FI 


XXI.  On  voit  d'ailleurs  que  la  construction  graphique 
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sera  tout  à  fait  analogue  à  celle  que  nous  avons  donnée 
pour  le  cas  de  la  réfraction.  Soit  FB  un  rayon  incident, 
on  déterminera  le  petit  plan  IF' 5  par  le  point  O,  on  mènera 
OV  parallèle  à  FB  ;  on  joindra  BI',  ou  bien  on  joindra  01 '^ 
et  on  lui  mènera  BF'  parallèle  ou  inversement,  si  c'est  F'B 
qui  est  connu. 

Pour  discuter  la  marche  de  F  et  de  son  image,  on  aura 
recours  (Jig.  '7)  ^  ^^^  construction  semblable  à  celles  que 
l'on  a  employées  pour  la  réfraction. 

On  construira  un  rayon  incident  et  son  rayon  réfléchi,  et 
on  supposera  que  le  point  lumineux  se  meut  sur  le  rayon 
incident  depuis  —  00  jusqu'à  -|-  00  ,  et  l'intersection  du 
rayon  central  qui  suit  le  point  avec  le  rayon  réfléchi  ou 
son  prolongement  donnera  le  foyer  conjugué  réel  dans  le 
premier  cas,  virtuel  dans  le  second  (1). 

XXII.  Soit  actuellement  une  surface  convexe. 

La  détermination  du  foyer  conjugué  d'un  point  lumi- 
neux par  rapport  à  un  miroir  convexe  se  ferait  par  les 
mêmes  procédés  que  pour  le  miroir  concave.  Mais  on  ar- 
rive très-simplement  à  faire  rentrer  cette  étude  dans  la  pré- 
cédente en  remarquant  qu'en  un  point  quelconque  du  mi- 
roir, un  rayon  et  son  prolongement  faisant  le  même  angle 
avec  la  normale,  le  rayon  réfléchi  soit  sur  la  surface  con- 
vexe, soit  sur  la  surface  concave,  aura  la  même  direction. 
Les  points  de  convergence  des  faisceaux  seront  donc  les 

(1)  Une  construction  géométrique  très-simple  (^.  18)  donne  les  posi- 
tions relatives  de  F  et  de  F'  dans  le  voisinage  du  miroir. 

Sur  FO  que  suivra  le  point  F,  on  détermine  I  milieu  de  OÂ,  puis  on 
élève  ID  perpendiculaire  à  OA,  et  d\in  point  quelconque  D  pris  sur  ID  on 
décrit  la  circonférence  passant  en  O  et  en  Â.^  Le  point  F  étant  donné,  on  le 
rabat  sur  la  circonférence  en  G,  on  tire  la  corde  GIH,  et  on  a 

Si  Gls^yi  IHsera  égal  h/';  et  se  rappelant  que.J'elf  sont  toujours  du 
môme  côté  par  rapport  à  I,  on  rabattra  H  en  F'. 

Si  le  point  lumineux  était  en  Fj,  on  trouverait  de  môme  que  son  image 
serait  en  F. 


grossi  sseQieiit  linéaire 

A_'_  f 

h        f' 
On  voit  que  le  centre  du  miroir  est  un  centre  de  simiti- 
tude  directe,  et  on  sait  d'ailleurs  que  le  point  où  l'axe  per* 
pendiculaire  à  l'objet  perce  le  miroir  est  un  centre  de  simi- 
litude inverse. 

RÉFRACTIONS  SUCCESSIVES  PAR  DES  SURFACES 
SPHÉRIQUES. 

§    1.    ClS    GÉNÉRAL. 

XXIV.  Nous  avons  vu  que  l'effet  de  la  réfraction  par 
une  surlace  est  de  transformer  le  cône  de  rayons  émanant 

(i)  L'innée  sera  réelle  dans  la  cas  du  miroir  convexe,  torique  l'objet  aéra 
virtuel  et  sitaé  eotre  le  l'ojer  et  la  siiriacs,  cornue  cela  se  préaoDte  àxa% 
le  télescope  de  Caaiegrain. 
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réellemeat  ou  virtuellement  d'un  point  lumineux^  en  un 
autre  cône  dont  les  rayons,  après  avoir  convergé  vers  un 
nouveau  point  dont  nous  avons  déterminé  la  position,  con- 
tinuent leur  route  et  sont  identiquement  dans  les  mêmes 
conditions  que  sMls  avaient  leur  origine  en  ce  nouveau 
point.  On  peut  donc  faire  abstraction  du  premier  point  et 
de  la  surface  réfringente  pour  ne  plus  s'occuper  que  du 
second  et  du  faisceau  qui  en  émane.  C'est  de  cette  manière 
que  l'on  doit  entendre  qu'il  est  l'image  du  premier. 

Si  la  réfraction  doit  avoir  lieu  par  une  seconde  surface, 
on  sera  donc  exactement  dans  les  mêmes  conditions  que 
précédemment  pour  la  première.  On  joindra  le  nouveau 
point  lumineux,  image  du  premier,  au  centre  de  courbure 
de  cette  seconde  surface,  et  on  trouvera  la  position  d'un 
nouveau  point  qui  sera  l'image  du  second  et  par  consé- 
cjuent  du  premier,  et  ainsi  de  suite.  Et  nous  remarquerons 
qu'il  suffit  toujouis  de  trouver  la  marche  de  deux  quel- 
conques des  rayons  du  faisceau.  Leurs  points  de  rencontre 
seront  toujours  les  points  de  convergence  du  faisceau  tout 
entier. 

Chaque  nouvelle  surface  apportera  avec  elle  ses  valeurs 
de  (f  et  de  cf'5  quant  à  f^  il  dépendra  de  la  valeur  def^  trou- 
vée pour  la  surface  précédente,  combinée  avec  la  distance 
entre  les  deux  surfaces  5  le  nouvel ^  sera  donné  par  la  re- 

lation^'  =  tjpcy'  = r^?  et  on  continuera  ainsi  jusqu'à 

[n       i) 

la  dernière  surface,  et  on  aura  le  lieu  de  la  dernière  image 
par  rapport  aux  quantités  qui  caractérisent  chaque  surface 
et  à  son  écartement  de  la  précédente. 

Si,  au  lieu  d'un  point  lumineux  unique,  on  a  un  objet, 
les  grandeurs  de  ses  images  successives  se  détermineront 

de  la  même  manière  par  la  relation  --  =  î,  en  ayant  soin 

de  tenir  compte  du  sens  dans  lequel  varie  la  réfraction. 


et  le  poini  Fj,  qui  apparti«Dt  d'ailleurs  au  rayon  OOi ,  qm, 
passant  par  les  deux  cenires,  n'est  pas  dévié,  est  le  foyw 
après  deuxième  réfraciion. 

XXVI.  Nous  avons  supposé  que  le  premier  poiut  lumi- 
neux appartenait  a  l'axe  commun  à  toutes  les  surfaces. 

La  construction  s'applique  aussi  bien  {fig.  21)  au  cas 
où  le  point  est  hors  de  l'axe. 

.  SoientF  ce  point,  PB  un  rayon  qui  rencontre  la  première 
surface  en  B.  Le  point  B  appartiendra  au  rayon  réfractéj 
pour  avoir  un  second  point,  nous  menons  0/  parallèle 
à  FB,  puis  nous  joignons  Bi,  qui  va  rencontrer  le  rayon 
central  FO  en  F,,  foyer  après  première  réfraction.  Le 
rayon  BF,  rencontre  en  B,  la  deuxième  surface;  on  a  donc 
un  point  du  rayon  réfracté  deux  fois.  BFt  peut  être  sup- 
posé émaner  du  point  1,  de  son  parcours,  et  après  réfrac- 
tion dans  le  troisième  milieu,  il  serait  parallèle  à  Oi  i,  ;  il 
faut  donc,  pour  avoir  sa  marche  après  deux  réfractions, 
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mener  Bi  Fj  parallèle  à  Oii,  jusqu'à  la  rencontre  enFj  du 
rayon  Fi  Oi  mené  par  le  centre  de  courbure  de  la  deuxième 
surface,  et  qui,  par  conséquent,  appartient  au  faisceau  et 
n'est  pas  dévié.  Fj  est  encore  ici  le  foyer  de  F,  dans  le  troi- 
sième milieu. 

Dans  le  cas  où  les  surfaces  A  et  At  seraient  concaves 
vers  le  premier  et  le  troisième  milieu,  le  raisonnement  et 
la  construction  seraient  les  mêmes. 

XXVII.  On  continuerait  à  opérer  de  même  sur  autant 
de  surfaces  qu'il  serait  nécessaire  5  on  joindrait  toujours  le 
dernier  foyer  obtenu  F„  au  centre  0„  de  la  surface  suivante  ; 
c'est  sur  cette  ligne  que  se  trouverait  le  nouveau  foyer. 
Pour  l'obtenir  on  joindrait  ce  même  centre  0„  au  point  de 
rencontre  d'un  autre  rayon  avec  le  plan  focal  de  Favant- 
dernier  milieu  en  /„,  et  par  le  point  B„,  où  ce  rayon  a  percé 
la  nouvelle  surface,  on  mènerait  une  parallèle  B„F„^i  à 
cette  dernière  ligne  :  ce  serait  la  marche  du  rayon  dans  ce 
dernier  milieu,  et  il  couperait  le  rayon  central  que  nous 
avons  mené  au  foyer  cherché  F„+i . 

Les  indications  qui  précèdent  ont  pour  but  de  montrer 
la  généralité  de  la  méthode  et  d'indiquer  le  parti  que  l'on 
en  pourra  irrer  lorsque  les  autres  considérations  théori- 
ques feront  défaut  5  mais  elles  ne  pourront  donner  de  résul- 
tats vraiment  utiles  et  profitables  à  la  science  qu'autant 
qu'on  les  appliquera  à  des  idées  puisées  dans  le  cœur  même 
des  questions  à  résoudre. 

§  2.  Cas  d'une  lentille. 

XXVIII.  D'après  cela,  nous  limiterons  l'étendue  de  la 
question  et  nous  considérerons  d'abord  le  cas,  que  réalise  la 
pratique,  d'une  lentille  dont  les  deux  faces  sphériques  ont 
leur  centre  sur  l'axe  du  cylindre  qui  en  forme  les  bords, 
et,  nous  rappelant  l'importance  que  possèdent  dans  la  théo- 
rie de  Gauss  les  rayons  qui,  à  leur  émergence,  redevien- 
nent parallèles  à  leur  direction  première ,    nous   allons 
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de  même, 

0,L=:D     "^^ 


?  H-yi 


XXX.  Tous  les  rayons  qui,  après  être  entrés  dans  la 
lentille,  en  sortent  suivant  une  direction  parallèle,  passent 
donc  au  point  L  dans  l'intérieur. de  la  lentille.  Leur  en- 
semble peut  donc  être  regardé  comme  formant  un  cône  lu- 
mineux qui,  après  avoir  convergé  au  point  L,  en  divergera 
ensuite.  La  partie  convergente  sera  née  de  la  réfraction 
des  rayons  incidents  par  la  première  surface,  ou,  en  ren- 
versant la  marche  de  la  lumière,  donnerait  naissance,  par 
la  réfraction  à  cette  surface ,  au  cône  des  rayons  inci- 
dents. La  portion  divergente  réfractée  à  la  seconde  surface 
engendrera  le  cône  de  rayons  émergents  qui  sont  parallèles 
aux  premiers.  En  d'autres  termes,  si  un  rayon  passe  par 
le  sommet  du  cône  des  rayons  incidents ,  il  passera  après 
une  réfraction  par  le  point  L  et  sortira  de  la  lentille  sui- 
vant une  direction  parallèle  à  la  première,  et  qui  passe  au 
sommet  du  cône  des  rayons  émergents. 

Les  sommets  de  ces  cônes  qui  sont  les  foyers  conjugués 
du  point  L  par  rapport  aux  deux  surfaces  offrent  donc 
cette  particularité  très-remarquable,  qu'à  tout  rayon  inci- 
dent passant  par  le  premier  correspond  un  rayon  émer- 
geant parallèlement  du  second. 

H  y  a  identité  entre  ces  deux  points  et  les  points  princi- 
paux deGauss,  dans  le  cas  seulement  où  les  milieux  extrêmes 
sont  identiques  ;  mais  ils  jouissent  de  plus  des  mêmes  pro- 
priétés dans  le  cas  où  les  milieux  extrêmes  sont  quel- 
conques. M.  Listing  les  a  appelés  points  nodaux, 

XXXI.  Pour  déterminer  leur  position,  nous  remarque- 
rons (fig»  23)  la  similitude  des  triangles  LPB,  LOI  d'une 
part,  et  de  LAB,  L/I  de  l'autre,  ce  qui  donne 


LP_LB_LA  î^^î^ 

OL  ^  lai'^  Il      ^^^     LA  "~  LI 
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est  à  la  distance  des  centres  comme  la  dislance  de  cette 
surface  à  son  foyer  principal  intérieur  est  à  t'écartemenl 
des  plans  focaux  intérieurs. 
On  aura  donc 

OP  =  D ^î — -,       0,P'  =  D "'''''    ^. 

(On  remarquera  que  <f +  cfj  -HD  =  I1,,  c'est-à-dire  la 
distance  des  foyers  intérieurs  des  deux  surfaces.) 

Si  l'on  veut  avoir  la  distance  PPi,  on  aura,  d'après  ce 
qui  précède, 

LP_LO  LP'  _LOi 

mais  nous  savons  que 
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Les  quatre  rapports  sont  donc  égaux,  et  en  les  additionnant 

LP-f-LF       LO-hLO,  PP'       00, 

ou 


LA  H- LA,         LI-f-Ll,  AA,         II, 

On  voit  que  la  distance  des  points  nodaux  est  à  r  épais  - 
seiir  de  la  lentille  comme  la  distance  des  centres  est  à 
Vécartement  des  plans  focaux  W^  (i). 

XXXn.  L'importance  des  points  nodaux  n'est  pas  moin- 
dre dans  la  méthode  que  nous  suivons  que  dans  la  forme 
analytique  employée  par  Gauss.. 

Si  Ton  se  reporte  en  effet  à  la  théorie  de  la  réfraction  et 
de  la  formation  des  images  par  une  seule  surface,  on  voit 
qu'on  a  pu  l'établir  facilement  en  se  basant  sur  la  propriété 
que  possède  le  rayon  passant  par  le  centre  ou  rayon  central 
de  ne  subir  aucune  déviation.  Puis,  la  recherche  d'un  se- 
cond rayon  appartenant  au  même  pinceau,  c'est-à-dire 
émanant  du  même  point  que  lui,  a  fait  trouver  leur  point 
de  rencontre  après  réfraction,  ou  (ce  point  étant  le  même 

(i)  Si  on  veut  calculer  PP'  en  fonction  de  RR^  nn^  e,  on  aura 
pp,=       «(R-l-R.-O       _  f(R-)-R.-e) 


R  +  R.-e-^y  +  p,        ^!_R  +  _:îi_R 

n  —  I  n^  —  i 

si 

e  =  o,     PP'  =  o, 

si 

R-hR^=re,     PP'  =  o, 

c;>R-+-  Rj  le  numérateur  est  négatif,  le  dénominateur  >  oetPP,  négatif;  si 

Rh L__R^  =  e,     PP'  =  oo. 


n —  I  rtj  —  I     * 


Ceôi  résulte  de  la  discussion  de  la  relation 

^^,_  e(R  +  R.-e) 


Rh 1— R,  —  e 


que  Ton  peut  écrire 


n  —  I  Hj  —  I 


^  =  — ^ OU     y  =  x-^h  —  a-\ — 9 

b  — X  X  — b 

qui  représente  une  hyperbole  facile  à  discuter. 


L'uD  de  ces  rayons  (fig-  ^4)  passe  au  point  P  et  émet^ 
parallèlemenl  de  P'  suivant  P'H.  Un  autre  rayon  parallèle 
au  premier  passe  par  le  centre  de  la  première  surface  ;  il 
n'est  pas  dévié  par  elle  et  contient  en  i  sur  le  plan  focal 
intérieur  I  le  foyer  des  rayons  après  la  première  réfraction. 
Celui  des  rayous  parallèles  qui,  après  la  première  réfrac- 
tion, passe  par  le  centre  Oi  de  la  deuxième  surface  et  par 
le  point  i,  rencontrant  celle-ci  normalement,  n'est  pas  dévié 
par  elle  et  passe  ainsi  au  foyer  des  rayons  deux  fois  réfrac- 
tés. Sa  rencontre  avec  le  rayon  principal  P'H  donne  doue 
le  foyer  cherché.  B,;'  est  le  rayon  BBi  après  la  deuxième 
réfraction. 

XXXIV.  La  distance  du  point  /'  au  point  P'  se  trouvera 
facilement  par  la  considération  des  triangles  semblables 
O.P'j  et  00,/ qui  donnent 

PV^O^     ou     ^'>^       °t',        .p^        t', 

Oi        0,0  1         ^l'+ff, +D'  ly  +  f, +  d' 
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OU  encore,  en  multipliant  membre  à  membre,  les  égalités 


P'J         Oi  O.P'       00. 

et      -r-z-  =  -77-  5 


0,F        00,  A.l,         II, 

et  réduisant, 

FJ        01 

d'où  enfin 


On  aurait  de  même 


?!  __  y 


Ces  deux  distances  seraient  égales  si  l'on  avait—  =  — , 

y»      y 

c'est-à-dire  si  les  milieux  extrêmes  étaient  identiques. 

Dans  tous  les  cas,  on  a,  entre  les  quantités  P'J  que  nous 
désignerons  par  4>  et  PJ  par  4>',  les  relations 

-7==:—     et     ^nz^  = -^  9 

^         n  «p  H-  <p,  -h  D 

enfin 


<ï)<t/  = 


y  H-  g),  H-  D 
En  fonction  de  RRj  tz/^i  e  on  a 

/»> 

^__  (/i,  —  i)(/i  — i) 


RR, 


H ! h  R  +  R,  —  «? 


n  —  I        /i,  —  I 
ou 


^_   (/i  — i)(«,  — i) 


RR. 


/2R  /Z|R, 

e 


n  —  I        /i,  —  I 
Ces  distances  sont  indépendantes  de  la  direction  du  fais- 


Soîl  pris  un  second  rayon  du  faisceau  suivant  FB.  Pour 
conuailrc  sa  marche  après  réfraciion,  on  regardera  le 
rajon  FB  comme  apparlenant  à  un  faisceau  parallèle  qui 
formera  sou  foyer  au  point  /,  déterminé  en  menant  P'j 
parallèle  à  FB;  le  rayon  rcfraclé  passe  donc  au  point/.  Ou 
peut  d'ailleurs  considérer  FB  comoie  appartenant  à  un 
faisceau  ayant  son  sommet  au  point  f  où  il  rencontre  le 
plan  focal  J'.  Ces  rayons  sortiront  de  la  lentille  parallèles 
entre  eux  et  par  conséquent  au  rayon  ;''P;  mais  celui-ci  a  sa 
sortie  de  la  lentille  a  une  direction  P'D  qui  lui  est  parallèle; 
le  rayon  FB  sera  donc  parallèle  à  celte  direction  quand  il  en 
sortira.  Il  suffitdonc  de  mener  par  le  point/  une  parallèle 
à  P'D  pour  avoir  la  marche  du  rayon  cherclié.  Ce  rayon 
coupera  l'axe  au  point  F,  qui  sera  le  foyer  des  rayons  éma- 
nant  du  point  F. 

La  relation  entre  les  distances  des  points  F  et  F'  se  dé- 
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terminera  par  la  comparaison  des   triangles  semblables 
Fy'J',  FyJ  d'une  part  et/'JT,  ;JF'  de  l'autre  qui  donnent 

PJ  ~  yJ  "  jr' 

En  appelant  yi  y  les  distances  du  point  lumineux  et  de 
son  image  aux  plans  focaux  correspondants,  cette  relation 
s'écrit 

^=j,     ou    ^'  =  <ï>4>', 

comme  dans  le  cas  d'une  seule  surface. 

XXXVI.  Les  mêmes  raisonnements  sont  applicables  et 
les  mêmes  relations  subsistent  lorsque  le  point  est  situé 
hors  de  l'axe. 

Dans  ce  cas  (Jig»  26),  on  substitue  simplement  au  rayon 
passant  par  la  ligne  des  centres  le  rayon  iiodal  FPP'J  par- 
tant du  point  F,  et  on  cherche  le  point  de  rencontre  du 
second  rayon  avec  celui-ci. 

Les  iriangles  semblables  F/J',  P/J  d'une  part,  /'J'P, 
/ JFj  de  l'autre  donnent 

Fr       J'P 


PJ         JF 


ou    ff'—W. 


Nous  avons  choisi  notre  point  lumineux  au  delà  de  J'  5 
si  nous  le  prenons  entre  3'  et  P,  les  raisonnements,  con- 
structions et  relations  sont  les  mêmes,  ainsi  que  l'indique 
la.  Jig,  32,  PL  Ily  dans  laquelle  le  point  lumineux  est 
en  F  et  son  image  virtuelle  en  F'. 

Discussion. 

XXXVn.  La  discussion  pourra  se  faire  par  un  procédé 
analogue  à  celui  que  nous  avons  suivi  pour  l'action  d'une 
seule  surface  réfringente  ou  réfléchissante. 

Nous  ferons  la  construction  qui  donne  la  marche  d'un 
rayon  hors  de  l'axe  avant  et  après  réfraction;  puis  nous 
prendrons  le  point  lumineux  sur  le  rayon  incident,  et, 


Bravais  (i)  dans  le  système  de  lentilles  qui  constitue  la  lu- 
nette astronomique  accommodée  pour  une  distance  infinie 
de  la  visïoH  distincte.  C'est  par  extension  de  celte  propriété 
au  cas  de  toute  lentille  ou  de  tout  système  de  lentilles  que 
nous  avons  donné  à  ce  point  et  à  ce  plan  le  nom  de  point 
et  plan  de  Bravais. 

La  détermination  du  point  se  fera  par  celte  simple  con- 
sidération que  la  somme  des  distances /'et/'' est  égale  à 
l'écartement  des  plans  focaux,  c'est-à-dire  que 

/+/"'  =  *  +  *'  +  a, 

en  appelant  A  l'écarlement des  points  nodaus; 

d'ailleurs,  jty"  =  *4»'. 

{])  À-^aales  de  Chimie  it  de  Phyiiqu-^,  3' série,  1.  XXSIII,  p.  4t)8. 
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La  construction  sera  donc  (a  suivante  :  A  partir  de  Ji, 
on  prendra  JiK  =  4>  -+-  ^'  [fig»  27),  on  décrira  sur  celte 
ligne  comme  diamètre  une  demi-circonférence  qui  cou- 
pera au  point  H  la  perpendiculaire  élevée  en  P.  On  aura 

HP  =4>4>',  puis  sur  J'J  =  4> -+-4>'-h  A  on  décrira  une 
demi-circonférenrfe,  et  en  menant  GHG'  parallèle  à  Taxe 
et  abaissant  la  perpendiculaire  GD,  on  aura 


J'DXDJ     ou    ff'z=:(^jy  =EV=:W. 

Le  point  D  est  donc  le  point  cherché.  11  y  aura,  comme  on 
le  voit,  deux  solutions. 

Si  le  point  lumineux  est  en  d,  son  image /i' sera  sur  le 
même  plan  perpendiculaire  à  l'axe.  En  effet,  pour  avoir 
rimage,  on  construira  d'abord  la.  marche  d'un  rayon  F^ 
avant  et  après  réfraction,  puis  par  les  points  P,  P'  on  mè- 
nera les  parallèles  P<iet  P'c?' jusqu'à  la  rencontre  du  rayon 
incident  par  P<i  et  du  rayon  réfracté  par  V d',  d'  étant  le 
point  de  rencontre  de  deux  rayons  partant  du  point  d  est 
le  foyer  du  pinceau  émanant  de  ce  point.  Or,  les  triangles 
Prfy',  Vd'j  sont  semblables  et  donnent 

Appelons  D' la  projection  de  rf'  supposée  différente  de  D 
projection  de  d.  On  a,  par  suite  du  parallélisme  des  lignes 
qui  forment  chacun  des  rapports  précédents, 

FJ  ""  JD'  ' 
Mais  le  point  D  est  déterminé  par  la  relation 

j'D  _rp 

P'J  ""  JD  ' 

qui  exprime  qu'il  est  lui-même  son  image.  On  a  donc 
JD^  =  JD,  c'est-à-dire  que  les  points  D  et  D' se  confondent. 
d  et  d'  sont  donc  dans  le  même  plan  perpendiculaire  à 
l'axe. 


On  a  ainsi  les  deux  solutions  que  donne  la  construction. 

La  discussion  mettra  aussi  en  évidence  cette  particu- 
larité que  le  point  P  a  son  image  en  P'.  En  edet,  dans  ce 
cas,  _/"=*l>'  d'où  y  =  4>.  De  plus,  l'image  d'un  point  situé 
dans  le  plan  P  a  son  image  dans  le  plan  P'.  Celle  de  B  sera 
eaB,. 

Relation  de  grantieur  entre  Vimage  et  l'objet. 

XXXIX.  Nous  avons  vu  que  pour  obtenir  la  positiou 
de  l'image  d'un  point  lumineux  {Jîg.  a8),  on  joindra  ce 
point  au  point  P,  par  P'  on  mènera  une  parallèle  sur 
laquelle  ou  prendra  une  longueur  qui  satisfasse  à  la  rela- 
tion _;y=*4>'. 
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Si  à  la  même  distance  de  P  et  dans  le  voisinage  du  pre  - 
mier  point,  on  en  prend  un  second,  son  image  sera  à  la 
même  distance  de  P'  que  l'image  du  premier  point,  et,  à 
cause  de  la  petitesse  des  angles  employés,  on  considérera 
ces  points  et  leurs  images  comme  appartenant  à  des  plans 
focaux. conjugués  perpendiculaires  à  l'axe. 

Ici,  comme  dans  le  cas  d'une  surface  réfringente,  le  rap- 
port de  la  distance  A'  des  deux  images  à  la  distance  h  des 
deux  points  lumineux  se  présente  sous  la  forme  très-simple 

dei. 

En  effet,  les  deux  triangles  PFF,  PT'F'  donnent 


h'       P'  F'       ^  -t-/' 
h         PF        *'  -4-/' 

et  à  cause  de 

/       4»'       *'  +/  ' 

il  vient 

// 

<ï>                              h 

—     ou     A'       4>  -       4)  laDg  a, 

quelles  que  soient  les  valeurs  que  peuvent  prendre  h  et/l 

Centre  de  similitude. 

XL.  Si  Ton  joint  un  point  de  l'objet  situé  en  F  à 
son  image  située  en  F',  la  droite  menée  coupe  l'axe  en  un 
point  dont  les  distances  à  P  et  à  P'  sont  proportionnelles  à 

— ^ —  ou  à  ^«  La  position  de  ce  point  d'intersection  est 

indépendante  de  celle  du  point  lumineux  choisi  5  il  est  donc 
un  centre  de  similitude.  Mais  la  relation  qui  le  détermine 
variant  avec  f  tandis  que  4>  est  contant,  il  en  résulte  que 
ce  centre  varie  lui-même  de  position  en  même  temps  que 
l'objet  se  déplace. 

Leur  position  relative  se  détermine  facilement  par  les 
considérations  suivantes. 


pied  de  la  perpendiculaire  abaissée  du  point  d'intersection 
au  point  lumineux  F  et  à  son  image,  on  a 

f~z"^       b   ~  h' 
d'où,  en  multipliant  membre  à  membre, 

d'où 

Le  rapport  -r  est  indépendant  du  rayon,  le  lieu  cberché 

est  donc  le  plan  perpendiculaire  à  l'axe.  Il  varie,  comme 
on  le  voit,  avec  la  distance  f  du  point  lumineux. 

Ce  plan  jouit  des  mêmes  propriétés  qu'une  surface  ré- 
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fringente  simple^  mais  on  ne  peut  pas  le  considérer  comme 
la  surface  sphérique  dont  le  centre  de  similitude  serait  le 
centre,  car  si  cp  <=  ^',  ce  qui  aura  lieu  pour  le  cas  des  milieux 
extrêmes  identiques,  le  centre  de  similitude  sera  dans  le 
plan  considéré,  ce  qui  donnerait  à  la  fois  une  surface  plane 
et  un  rayon  nul. 

Sans  chercher  à  établir  d^équi valence,  nous  nous  conten- 
terons de  profiter,  en  cas  de  besoin,  des  propriétés  de  ce 
plan  que  l'on  appellera  le  plan  réfracteur  de  la  lentille, 

XLn.  Il  peut  être  utile  aussi  de  trouver  la  hauteur  z'  à 
laquelle  le  rayon  réfracté  perce  le  plan  P'  lorsqu'on  con- 
naît la  hauteur  z  à  laquelle  le  rayon  incident  rencontre  le 
plan  P.  On  a,  pour  cela, 

2 /-h  (p'         h b 

d'où,  en  multipliant, 

La  ligne  BB'  va  couper  Taxe  en  un  point  tel,  que  le  rap- 

port  de  ses  distances  à  P  et  P'  égale  — •  Ceci  donne  un 

moyen  pratique  de  construire  le  rayon  réfracté,  car  B  étant 
connu,  on  détermine  immédiatement  Bi  et  on  joint  7B1, 
comme  dans  le  cas  d'une  surface  unique. 

Si  (p  =  ç',  z  =  ^'5  le  rayon  chemine  dans  la  lentille  pa- 
rallèlement à  Taxe,  les  points  nodaux  se  confondent  avec 
les  points  principaux  de  Gauss,  ce  que  l'on  savait  déjà. 

RÉFRACTION  PAR  UN  SYSTÈME  DE  LENTILLES. 

§  1  •  Système  de  deux  lentilles  quelconques. 

XLin.  Nous  avons  d'abord  considéré  une  surface,  puis 
une  lentille,  et  nous  avons  toujours  déterminé  la  position 
de  l'image  d'un  point  lumineux  dans  le  dernier  milieu  en 


jouissent  donc  de  la  propriété  caractéristique  des  points 
nodaux. 

XLIV.  Pour  les  trouver,nous  suivrons  une  marche  iden- 
tique à  celle  qui  nous  a  permis  de  trouver  ces  mêmes 
points  dans  le  cas  d'une  lentille. 

On  sait  que,  si,  parle  deuxième  point  nodal  P'  {Jig-  3i, 
Pî.  fil)  d'une  lentille,  on  mène  une  parallèle  à  un  rayon 
incident,  elle  rencontrera  le  plan  focal  J  en  un  pointy  qui 
appartiendra  au  rayon  réfracté  par  celte  lentille. 

Si,  de  même,  par  P^  on  mène  une  parallèle  au  rayon  dé- 
ûniiivement  réfracté,  le  point;,,  où  elle  coupe  le  plan  J,, 
appartiendra  aussi  au  rayon  qui,  dans  l'intérieur  du  sys- 
tème, suivra  la  route  y)',,  et  au  dehors  sera  successivement 
parallèle  aux  deux  directions  choisies. 

Si  donc  nous  voulons  que  le  rayon  incident  et  le  rayon 
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définitivement  réfracté  soient  parallèles,  il  faut  que  Py 
et  Pi/i  soient  parallèles. 

Si  cette  condition  est  remplie,  les  deux  triangles  P'Ly 
et  PiL/i  sont  semblables  et  donnent 

P'L       P'y  _P^J  _4> 
d'où 

P'L  a> 


P'P,         <1>H-<D 


9 


et,  en  appelant  âla  dislance  P'Pt  des  plans  nodaux  inté- 
rieurs au  système,  il  vient 


P'L=r^ 1 


de  même 


*i 


<>  4-  <ï», 


La  position  du  point  L  est  donc  indépendante  de  la  di> 
rection  des  rayons  qui,  en  dehors  du  système,  doivent  être 
parallèles;  donc,  réciproquement,  tout  rayon  qui,  dans 
l'intérieur  du  système,  passe  au  point  L,  a  des  directions 
parallèles  au  dehors. 

Les  rayons  passant  par  le  point  L  forment,  par  leur  en- 
semble, le  double  cône  dont  il  a  été  question,  et  les  deux 
cônes  dans  lesquels  il  est  transformé  par  les  actions  ré- 
fringentes des  deux  lentilles  déterminent,  par  leur  som- 
met, la  position  des  points  nodaux. 

Pour  avoir,  comme  dans  le  cas  d'une  lentille  unique,  leur 
dislance  aux  points  auxquels  on  a  déjà  rapporté  L,  on 
écrira  que  chacun  d'eux  est  le  foyer  conjugué  de  L  par  rap- 
port à  une  des  lentilles  (i). 

(i)  La  fig,  33  rappelle  la  consiruction  qui  donnerait  les  positions  relatives 
d^un  point  lumineux  F  situé  en  dt*çà  du  plan  focal  principal  et  de  son 
image  F'. 
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PB  ~  PN  P'B,       P'l' 

d'où 

P'B,  *        J'N       P'L 

M"     '•"  5^"=^XPH- 

On  a  donc,  en   remplaçant  J'N  par  *'  +  NP,  P'L  par 
sa  valeur  et  composant, 

PM  _  S  _  P,H' 

*'        *  -I-  *,  —  i  ~"    *', 

Remarque.  —  Lorsque  deux  leuiilles  out  leur  plan  de 
Bravais  en  coÏDcideDce,  NIV'L  elle  centre  de  sinailitudese 
confondent,  et  pour  toute  image  ou  objet  r6?l,  L  est  le  cen- 
tre optique  de  l'ancienne  théorie.  Si  elles  sont  plus  éloi- 
gnées, les  nœuds  sont  croisés,  et  si  elles  sont  plus  rappro- 
chées, les  nocads  sont  placés  comme  dans  une  seule  lentille 
ordinaire. 
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Détermination   du  foyer  des  rajons  parallèles, 

XLV.  Pour  trouver  le  foyer  des  rayons  parallèles  dans 
le  système  de  deux  lentilles,  nous  remarquerons  que  Tun 
de  ces  rayons  passant  par  le  nœud  N  émergera  parallèle- 
ment du  système  par  le  nœud  N',  et  qu'il  contiendra  le 
foyer  cherché.  D'ailleurs,  les  rayons  parallèles  se  réfractent 
à  la  première  lentille  et  vont  faire  leur  foyer  en  j.  Celui  de 
ces  rayons  qui,  après  cette  première  réfraction,  passe  au 
point  Fj,  rencontrant  la  deuxième  lentille,  subit  une 
deuxième  réfraction  qui  lui  donne  une  direction  PjA  pa- 
rallèle à  Pi/.  Le  foyer  définitif  devant  se  trouver  à  la  fois 
sur  P'^  h  et  N'/i  se  trouve  en  A  à  leur  intersection. 

La  distance  focale  N'K  du  système  s'obtiendra  par  la 
comparaison  des  triangles  semblables  N'Pi^,  P'Pi/  et 
N'/rK,  Vji  qui  donneront 


et  comme 


^0' 


on  a 


N'K  = 


de  même 


"*-h4^'— 

■à 

4)<I>', 

4>  -h4>'— 

^ 

<^,0' 

4)  H-  0,  —  ^ 


XLVI.  Dans  le  cas  d'une  lentille  simple,  lorsque  nous 
avons  eu  déterminé  la  position  des  points  nodaux  et  des 
plans  focaux  principaux,  nous  avons  pu  faire  abstraction 
de  la  lentille  elle-même;  et  les  positions  relatives  du  point 
lumineux  et  de  son  image  ont  été  obtenues  par  rapport  à 
ces  nouveaux  éléments.  Nous  sommes  ici  dans  les  mêmes 
conditions  que  si,  au  lieu  d'avoir  affaire  à  un  système  de 
lentilles,  nous  avioni  une  seule  lentille  ayant  les  mêmes 

28. 


qu'entre  la  distance  des  noeuds  et  l'ëcartement  de  ces  plans 
réfracteurs  il  y  a  le  même  rapport  qu'entre  la  distaoce  des 
noeuds  intérieurs  des  deux  lentilles  et  l'écartement  de  leurs 
plans  focaux  intérieurs  au  système,  c'estrà-dîre  que  l'on  a 

WH'  _  VV, 
rr'   ~   JJ,   ' 

relation  identique  à  celle  qui  avait  éié  obtenue  pour  le  cas 
d'une  lentille  simple  dans  laquelle  rr'  eût  été  l'épaisseur, 
ce  qui  assimile  de  la  manière  la  plus  complète  ces  plaus 
réfracteurs  aux  surfaces  de  la  lentille  dont  l'effet  équivau- 
drait à  celui  du  système.  • 

i  elVet,  la  proportion 


fig.  33  nous  mont 

re,  en  elVe 

H'L 

Li 

N'P, 

P./,  " 

K'L     n'p, 

W 

(437) 
*   de  même 


composant, 

N'L-f-NL       NN' 


relation  quMl  fallait  établir. 

La  détermination  de  ces  surfaces  n'a  d'ailleurs  en  elle- 
même  aucune  importance,  puisque,  dans  le  cas  d'une  len- 
tille simple,  on  en  fait  abstraction  pour  ne  plus  considérer 
que  les  plans  nodaux  et  focaux. 

Enfin,  la  relation  ~  =  ^5  entre  les  hauteurs  auxquelles 

le  rayon  incident  et  le  rayon  définitivement  réfracté  per- 
cent les  plans  nodaux,  subsiste  encore  et  offre  le  même 
avantage  pratique  pour  la  construction  du  rayon  réfracté. 

§  2.  Cas  de  la  llkette  astronomique. 

XLVin.  Il  est  une  circonstance  qui  doit  être  considérée 
à  part,  en  ce  qu'elle  a  paru  à  Gauss  et  à  ses  interprètes 
constituer  une  exception  à  la  théorie.  C'est  celle  qui  se  pré- 
sente dans  la  lunette  astronomique  ajustée  pour  une  dis- 
tance infinie  de  la  vision  distincte. 

Dans  ce  cas,  J  =  4>  4-  4>,  ^  alors 

LP'zr:^),      LP,  =  <^,, 

PN,  PiN'  sont  alors  infinis,  ainsi  que  les  dislances  focales 
principales  N'KclNK'-,  mais  la  théorie  n'est  nnllcment 
en  défaut,  elelh*  fournit  les  mêmes  résultats  pratiques  que 
dans  les  autres  cas. 

11  n'y  a  alors  qu'à  ne  pas  composer  les  deux  parties  qui 
ont  donné  naissance  au  système  dont  il  s'agît,  et  à  étudier 
à  part  leur  effet  sur  le  faisceau  parallèle  incident. 

On  a  alors  deux  systèmes  parfaitement  connus,  et  dont 


dans  le  cas  qai  nous  occupe. 

L'image  A'  se  formera  à  une  distance/' du  plan  J  donnée 
^ii/f  =  ^'î''.  Cette  image,  reprise  par  la  deuxième  len- 
tille, donnera  la  deuxième  image  en  k",  et,  remarquant 
que  le  plan  J,  de  cette  lentille  coïncide  avec  J ,  on  voit  que 
la  distance  de/i'  à  J,  est  — /';  on  aura  donc/'/"  =  cpit)'',. 

Divisant  celte  «égalité  par  la  précédente, 

//"  „„  /:_îLi!. 

j(f'  f      n'  ' 

La  relation  de  grandeur  5e  trouve  en  écrivant  les  valeurs 
relatives  de  M'  et  h'h" 
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Lorsque  les  milieux  extrêmes  sont  identiques, 


alors  aussi 


'  ~-'  ~  /' 


4 


h'' 


_  ?i  —?' 


La  relation 


//  m'  cp 


•^'-       '"'■     ou     f"  =  -ff"^'' 


peut  donner  lieu  à  quelques  remarques  importantes. 
Tant  que/* est  positif, /^''  est  négatif,  c'est-à-dire  en  deçà 

du  plan  J', . 

Siy=o,y''  =  o,  c'est-à-dire  que  l'image  d'un   objet 

situé  dans  le  plan  J'  se  trouve  dans  le  plan  J'/,/*  devenant 

négatif,  f"  devient  positif,  l'image  est  au  delà  de  J', ,  et 

pour  y  =  —  cf'  on  a 

r^^tii  ou  r'  =  5i 
?  ? 

dans  le  cas  de  milieux  extrêmes  identiques  pour  la 
deuxième  lentille. 

Cette  valeur  de  /"  est  très-remarquable.  Elle  donne  la 
position  de  l'image  du  premier  plan  nodal  du  système. 

La  grandeur  de  cette  image  rapportée  à  l'ouverture  du 
premier  plan  nodal  est,  comme  nous  l'avons  vu, 

< 

L.  Enfin  le  plan  de  Bravais  s'obtiendra  en  remarquant 
que  son  intersection  avec  l'axe  est  son  image  à  elle-même, 

-/=  A'  +/", 

A'  étant  la  distance  V^\ .  On  a  donc  alors 
d'où 


f"=^  — 


?"?i 


(ptp    —  (p,(p, 


tous  et  coDcoarent  seuls  à  la  formation  de  celte  image.  ' 

Mais  nous  pouvons  grouper  ces  mêmes  rayons  d'une 
manière  différente,  et  remarquer  que  puisque  chaque 
point  de  l'objet  envoie  des  rayons  vers  tous  les  points  de  la 
première  surface,  un  point  de  celte  surface  reçoit  des 
rayons  de  tous  les  points  de  l'objei,  et  l'ensemble  de  ces 
rayons  forme  un  cône  lumineux  qui  a  l'objet  pour  base  et 
ce  point  de  la  surface  pour  sommet.  Les  réfractions  du  sys- 
tème feront  passer  tous  les  rayons  de  ce  cane  en  ud  même 
point,  image  du  premier;  et  les  mêmes  considérations,  ap- 
pliquées à  la  première  surface  réfringente  entière,  montrent 
que  l'image  de  cette  surface  fournie  par  le  système  entier 
contient  tous  les  rayons  qui  ont  concouru  à  la  production 
de  l'image  de  notre  objet  primitif. 

La  position  de  cette  image  de  la  première  surface  est 
évidemment  indépendante  de  celle  de  l'objet  lumineux, 
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elle  peut  être  regardée  comme  spécifique  au  système  et 
jouit  de  propriétés  remarquables. 

Si  l'œil  d'un  observateur  est  placé  de  manière  que 
cette  image  de  la  première  surface  se  forme  sur  sa  pu- 
pille sans  la  déborder,  et  si  en  même  temps  la  dernière 
image  de  l'objet  lumineux  se  forme  en  avant,  à  une  dis- 
tance telle,  qu'elle  soit  dans  les  limites  de  la  vision  dis- 
tincte, cet  œil  verra  nettement  cette  dernière  image  et  en 
recevra  tous  les  rayons  émanant  de  l'objet  lumineux.  La 
quantité  de  lumière  reçue  par  l'œil  sera  alors  la  plus 
grande  possible. 

Cette  position  est  donc  réellement  le  lieu  de  Vœil^  ainsi 
que  l'appelle  Gauss.  Biot  Ta  nommée  point  oculaire ,  et 
l'image  entière  de  la  première  surface  placée  en  ce  point, 
qui  était  connue  sous  le  nom  de  cercle  de  Ramsden^  a 
reçu  de  lui  le  nom  à^ anneau  oculaire. 

En  second  lieu,  si  on  mène  le  rayon  qui  joint  un  point 
quelconque  de  l'objet  au  centre  de  figure  de  la  première 
surface  réfringente,  le  rayon  définitivement  réfracté  ira 
trouver  le  point  correspondant  de  Timage  après  avoir  passé 
au  point  oculaire,  et,  en  vertu  de  la  similitude  de  l'objet  et 
de  l'image,  le  rapport  des  tangentes  des  angles  que  font  le 
rayon  réfracté  et  le  rayon  incident  avec  Taxe  commun  du 
système  est  constant  pour  une  même  position  de  l'objet  et 
par  conséquent  de  son  image.  On  l'appelle  le  grossisse- 
ment angulaire  du  système.  Biot,  qui  en  fait  son  second 
élément  spécifique,  le  trouve  égal  au  produit  du  rapport 
de  grandeur  de  la  première  surface  à  son  image,  l'an- 
neau oculaire,  par  le  rapport  des  vitesses  de  la  lumière 
dans  les  milieux  extrêmes. 

[Le  troisième  élément  que  considère  Biot  n'offre  rien 
de  bien  particulier  à  sa  théorie  :  c'est  la  distance  du  foyer 
des  rayons  parallèles  directs  au  centre  de  figure  de  la  der- 
nière surface  réfringente,  et  aussi  la  distance  du  foyer  des 


posidon  de  celui-ci,  et  pouvant  être  détermiaëe  facilenMiit 
par  l'expérience. 

Pour  réaliser  CCI  ajusiement,  on  prend  uae  petite  lu- 
nette que  l'on  dispose  d'abord  de  manière  à  voir  nettement 
les  objets  très-lointains,  puis  on  la  place  derrière  la  der- 
nière surface  du  système  et  on  fait  varier  la  position  du 
lentilles  composant  celui-ci,  jusqu'à  ce  qu'à  travers  le 
système  et  la  luneite  ou  voie  encore  nettement  les  objets 
éloignés.  Le  système  que  l'on  sépare  alors  de  la  lunette  est 
maintenant  ajusté  de  telle  sorte,  que  tes  rayons  qui  y 
entrent  parallèlement  en  sortent  encore  parallèles.  Il  sera 
facile  de  placer  un  objet  lumineux  de  dimensions  bien  con- 
nues un  peu  en  avant  de  la  première  surface  du  système  et 
de  mesurer  son  image  après  s'èlre  assuré  qu'aucune  partie 
n'en  est  interceptée  par  les  diaphragmes.  Le  rapport 
trouvé  est  indépendant  de  la  position  de  l'objet,  c'est  donc 
celui  qui  convient  à  l'anneau  oculaire. 
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Lni.  La  convenance  qu'il  y  a,  géométriquement,  à  rap- 
porter ce  grossissement  linéaire  au  point  oculaire  tient  à 
ce  que  tout  rayon  qui  passe  au  centre  de  figure  de  la  pre- 
mière surface  passe  au  point  oculaire  en  faisant  avec  l'axe 
un  angle  dont  le  rapport  avec  l'angle  que  faisait  le  rayon 
incident  est  constant-,  ce  qui  permet  de  construire  facile- 
ment les  axes  secondaires.  Les  relations  de  distances,  à 
partir  de  certaines  origines  (qui  peuvent  être  d'ailleurs 
ces  deux  points  conjugués),  serviront  alors  à  construire 
facilement  l'image  d'un  objet. 

Généralisation  des  propriétés  précédentes , 

LIV.  Mais  cette  propriété  n'appartient  pas  uniquement 
aux  deux  points  conjugués  ci-dessus;  un  point  quelconque, 
pris  sur  l'axe  et  son  image  qui  s'y  trouve  également, 
jouissent  de  propriétés  analogues,  et  un  choix  judicieux  de 
ces  points  peut  donner  lieu  à  des  simplifications  de  con- 
struction et  de  calcul  qui  peuvent  devenir  précieuses  dans 
certaines  circonstances. 

Gauss,  dans  le  cas  du  retour  des  rayons  à  un  milieu 
identique  au  premier,  et  M.  Listing  dans  celui  de  milieux 
quelconques,  ont  pris  les  points  conjugués  pour  lesquels  le 
grossissement  linéaire  est  égal  à  l'unité,  et  Bravais  a  pris, 
dans  un  cas  particulier,  le  point  qui  se  confond  avec  son 
image,  et  nous  verrons  qu'on  peut  en  prendre  d'autres  avec 
avantage. 

Pour  montrer  la  généralité  des  relations  ci-dessus,  pre- 
nons d'abord  un  point  lumineux  F  et  son  image  F',  et  rap- 
portons-leur respectivement  les  distances  d'un  autre  point 
lumineux  Fi  et  de  son  image  F', . 

Pour  le  premier  point  on  aura 

de  même 

/;/-,=??'.    d'où  /f'=U\, 


lunette  astronomique,  les  deux  grossissements  étant  lâ 
mêmes,  si  on  prend  pour  un  des  points  le  point  de  Bravais, 
la  variation  de  l'objet  est  sa  distance  à  ce  point,  celle  de 
l'image  est  sa  distance  au  même  point ,  et  on  retrouve  la 
propriété  trouïée  par  Bravais,  que  le  rapport  des  dislances 
d'un  point  et  de  son  image  au  point  considéré  est  éga)  au 
carré  du  grossissement. 

En  second  lieu,  le  rapport  des  tangentes  des  angles  a 
etût',  sous  lesquels  un  objet /j  et  son  image  A'  sont  vus  de  F 
et  de  F',  est  donné  par  les  relations 

A'  =  (/'— /,)lang«', 
/'  =  {/  -/)ung«i 


tanga 
Ce  rapport  est  donc  indépendant  dey,  et  constant  pour 
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une  même  position  de  F,  comme  Biot  ['avail  trouvé  pour 
Panneau  oculaire. 

Si  l'on  fait/  =  —  ff\  ce  qui  donne  f  =  —  ?,  comme 

l'ont  fait  Gauss  et  Listing,  — - —  =  i ,  et  les  points  conju- 
gués sont  les  points  nodaux. 

En  faisant  f=  -H  ç',  d'où  f  =  -f-  ç,  on  aurait  encore 

— - —  =  I  :  seulement  le  rayon  incident  au  point  F  et  le 
tanga  •'  '■ 

rayon  émergent  au  point  F',  tout  en  faisant  le  même  angle 
avec  Taxe,  ne  sont  plus  parallèles;  les  angles  qu'ils  font 
sont  tournés  en  sens  contraire  l'un  de  l'autre  (l'un  est  pa- 
rallèle au  symétrique  de  l'autre  par  rapport  à  Taxe). 

La  considération  de  ces  nouveaux  points  peut  cepen- 
dant faciliter  la  construction  des  images  et  simplifier  des 
relations. 

LY.  Si  le  point  auquel  nous  rapportons  les  distances 
et  grandeurs  angulaires  est  le  point  de  Bravais,  on  aura, 
d'après  la  y/g:.  38, 

en  appelant  p  et  q  les  distances  d'un  point  lumineux  F 
et  de  son  image  F'  au  point  D,  d'où 

Si  les  milieux  extrêmes  sont  identiques,  cp  =  (j^',  et 
-  étant  /  le  grossissement  linéaire  du  plan  de  Bravais , 

et  ^  =  l'  celui  de  l'objet  considéré,  on  a 

^  ^  II'. 

Dans  le  cas  de  la  lunette  astronomique,  etc., 

/'  =  /,     d'où     ^=:l\ 

P 


DÉTERMINATIONS    EXPÊBl MENTALES ■ 


LVI.  Le  Iravaîl  cjui  précède,  considéré  comme  hi le rpré- 
tatioD  géométrique  de  la  méthode  de  Gauss  généralisée, 
n'exigerait,  pour  fournir  des  résultats  pratiques,  que  ]a 
détermination  de  quatre  éléments,  la  position  des  plans 
focaux  principaux  antérieur  et  postérieur,  et  les  longueurs 
focales  correspondantes,  ce  qui  fixerait  en  même  temps  la 
position  des  points  uodaux.  Mais  les  recherches  de  Gauss 
n'ont  pas  anéanti  les  travaux  des  autres  géomètres  et  les 
résultais  auxquels  ils  étaient  arrivés,  elles  n'ont  fait  qu'ap- 
porter une  plus  grande  exactitude  à  des  détcrmîuations  qui 
n'étaient  qu'approchées.  Il  faut  donc,  puisque  la  méthode 
que  nous  avons  suivie  nous  permet  de  le  faire  avec  facilité, 
déterminer  les  éléments  physiques  des  systèmes  étudiés 
analytiquement  par  les  géomètres  et  par  Biot  en  par- 
ticulier. 
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Ces  éléments,  qui  se  relient  avec  une  si  grande  facilité 
à  ceux  qui  précèdent,  sont  le  grossissement  angulaire  et 
la  position  et  la  grandeur  de  l'anneau  oculaire  qui  sert 
de  point  de  départ  pour  la  mesure  du  grossissement  an- 
gulaire. 

LVn.  Nous  déterminerons  d'abord  les  éléments  de  la 
théorie  actuelle,  et  en  premier  lieu  la  position  des  plans 
focaux  principaux.  Nous  supposerons  qu^il  s'agisse  d'un 
système  dans  lequel  les  mesures  peuvent  être  prises  direc- 
tement avec  une  exactitude  sufflsanle.  Soit  par  exemple  un 
objectif  double  de  photographie.  Les  distances  seront  comp- 
tées à  partir  de  la  première  surface  que  rencontrent  les 
rayons  lumineux. 

On  pourra  employer  un  banc  ou  table  munie  d'une  règle 
divisée.  On  fixera  l'objectif  sur  un  support  portant  un 
trait  de  repère  que  l'on  amènera  au  zéro  des  divisions  de 
la  règle,  et  on  établira  sur  un  petit  support  une  aiguille 
en  contact  avec  le  sommet  de  la  première  surface  du  pre- 
mier verre.  On  reculera  ensuite  celui-ci  jusqu'à  ce  qu'en 
visant  l'aiguille  à  travers  l'objectif  à  Taide  d'une  lunette 
ajustée  pour  les  objets  situés  à  l'infini,  on  voie  nettement 
la  pointe  de  l'aiguille  ]  celle  -ci  est  alors  dans  le  plan 
focal  principal  du  système,  et  la  quantité  dont  a  dû  reculer 
l'objectif  mesure  la  distance  de  ce  plan  au  sommet  de  la 
surface. 

Une  aiguille  mise  en  contact  central  avec  la  dernière 
surface  du  système  sera  reculée  jusqu'à  ce  que  la  lunette, 
reportée  en  sens  contraire  de  sa  position  première,  en 
donne  l'image  bien  nette;  elle  déterminera  le  deuxième 
plan  focal.  On  aura  mesuré  la  course  de  l'aiguille  dans  ce 
deuxième  cas,  et  un  compas  d'épaisseur  donne  d'ailleurs 
les  distances  des  surfaces  extérieures  du  système.  Si  les  ai- 
guilles sont  fixées  sur  des  supports  dont  le  déplacement 
puisse  être  mesuré  sur  la  règle,  elles  pourront  tenir  lieu  du 
compas  d'épaisseur. 


cet  ëcartement  est  donc 

'  2  '  2 

ce  qui  permet  de  connaître  e. 

Si  on  supprime  la  deuxîènie  échelle  et  qu'on  mette  I& 
première  au  foyer  du  microscope,  puis  qu'on  interpose  le 
système  à  étudier  entre  les  deux  parties  de  l'appareil  en 
faisant  varier  sa  position  jusqu'à  ce  qu'on  voie  de  nouveau 
les  divisions  nettes,  mais  agrandies  ou  réduites,  l'image 
première  occupera  dans  les  deux  cas  les  positions  des  plans 
de  Bravais  qui  se  trouvent  ainsi  déterminés. 

LX.  Le  même  appareil  permettra  de  trouver  les  éléments 
spécifiques  de  la  tliéorie  de  Biot, 

Nous  supposerons  qu'il  s'agisse  de  les  déterminer  pour  un 
système  formant  lunette  de  Galilée  adaptée  à  un  œil  infini- 
ment presbyte. 
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On  placera  sur  l'objeclîf  de  cette  lunette  une  petite  échelle 
dont  on  mettra  la  surface  au  foyer  du  microscope,  puis  on 
fera  avancer  ou  reculer  le  dynamètre  composé  jusqu'à  ce 
que  ses  divisions  viennent  se  peindre  nettement  dans  le 
même  plan  focal  du  microscope ,  c'est-à-dire  sur  la  surface 
de  l'objectif. 

Le  rapport  entre  la  grandeur  de  l'image  d'une  division 
et  cette  division  elle-même  donne  le  grossissement,  que  l'on 
mesure  ainsi  avec  une  grande  exactitude. 

La  même  expérience  donne  en  même  temps  la  position 
de  l'anneau  oculaire. 

Les  longueurs  focales  directe  et  réciproque  s'obtiennent 
par  une  expérience  analogue  à  celle  qui  nous  les  donne 
dans  notre  théorie,  en  les  comptant  seulement  à  partir  de 
la  première  surface  et  de  la  dernière  comme  le  fait  Biot. 

APPLICATION    DE    LA    MÉTHODE    AU    PERFECTIONS EMEWT 
DE    LA   THÉOniE    DE    LA    LOUPE. 

LXL  Enfin,  nous  terminerons  en  montrant  dans  la  théo- 
rie de  la  loupe  avec  quelle  facilité  la  méthode  actuelle  se 
prête  au  perfectionnement  des  théories  déjà  connues  dans 
l'ancienne  hypothèse  de  lentilles  infiniment  minces. 

La  loupe  sert  à  deux  usages  différents  :  d'abord  à  don- 
ner à  la'distance  minimum  de  la  vision  distincte  une  image 
virtuelle  d'un  objet,  réel  ou  image ,  que  l'on  a  suffisamment 
rapproché  d'elle  pour  qu'il  sous-tende  un  angle  considé- 
rable, ce  qui  équivaut  à  amplifier  les  dimensions  de  cet 
objet. 

Ensuite,  en  l'associant  à  une  plaque  percée,  placée  sur 
son  axe  à  une  distance  supérieure  à  celle  de  sa  distance 
focale  principale,  elle  sert  à  déterminer  une  direction  fixe 
comme  dans  les  mesures  prises  avec  la  loupe  de  Fresnel  et 
les  oculaires  du  genre  positif,  et  à  éviter  les  erreurs  de 
parallaxe  comme  dans  la  lecture  des  verniers ,  etc. 

Dans  le  premier  cas,  l'objet,  de  hauteur  /i,  placé  en  deçà 

29. 
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du  plan  focal  principal  J,  à  une  distance/* de  ce  plan,  a  son 
image  virtuelle  en  F',  qui  est  éloigné  de  l'œil  O  du  mini- 
mum D  de  la  vision  distincte.  La  grandeur  de  cette  image 
sera  obtenue  en  menant  du  premier  point  nodal  d'abord 
une  ligne  à  Textrémité  de  Tobjet,  puis  du  deuxième  point 
nodal  une  parallèle  à  celle-ci  jusqu'à  la  rencontre  du  plan 
mené  en  F'. 

Nous  savons  qu'on  a 

D'ailleurs 

fr  =  f    et    /'  =  D^-ç  — fl?, 
d'où 


/= 


?' 


substituant  dans  —  =  t» 

h  rsf  D-f-9  —  il 


D  -4-  <p  —  </ 

Cette  relation  nous  montre  que  le  rapport  de  grandeur 
de  rimage  à  l'objet,  rapportés  tous  les  deux  à  la  distance  D 
de  la  vision  distincte,  ou  le  grossissement,  est  d'autant  plus 
grand  que  rfest  plus  petit.  Si  r/ pouvait  devenir  égal  à  zéro, 

//'          .     D 
le  rapport-—  serait h  i.  L'objet  serait  alors  à  une  dis- 
tance du  premier  nodal  égale  à 

LXIL  Lorsque  l'objet  placé  en  F  est  réel,  chacun  de  ses 
points  envoie  des  rayons  à  la  surface  entière  de  la  lentille, 
et  la  grandeur  visible  de  cet  objet  est  obtenue  en  raenani 
de  Timage  conjuguée  de  l'œil  O  comme  sommet  un  angle 
dont  les  côtés  s'appuient  sur  les  bords  de  la  lentille.  En 
variant  la  position  de  l'oeil,  la  portion  visible  tend  vers 
l'infîni. 
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Si  c'est  une  image  formée  par  des  rayons  convergents 
que  l'on  examine  en  "F,  chaque  point  n'envoie  plus  à  la 
lentille  que  le  prolongement  des  rayons  formant  le  cône 
dont  il  est  le  sommet^  et  qui  a  pour  base  la  dernière  surface 
du  système  qui  a  engendré  Timage.  La  portion  visible  se 
trouvera  donc  limitée  par  cette  double  condition  que  les 
points  qui  la  constituent  envoient  des  cônes  de  rayons  pou- 
vant être  reçus  par  la  lentille,  et  qu'après  réfraction  ces 
rayons  puissent  être  reçus  par  Foeil. 

La  première  condition  sera  complètement  remplie  si  le 
point  image  que  Ton  considère  est  compris  dans  le  cône 
ayant  la  loupe  pour  base,  et  un  angle  égal  à  Tangle  A  de 
convergence  des  rayons  qui  donnent  naissance  à  Pimage. 
Elle  sera  remplie  pour  une  partie  des  rayons,  s'il  est  dans  le 
cône  ayant  même  base  et  l'angle  dirigé  en  sens  contraire. 

La  portion  de  Timage  contenue  dans  cet  angle  porte  le 
nom  de  champ  de  Tinstrument,  et  le  demi-angle  lui-même 
celui  de  champ  angulaire.  La  partie  cc^  comprise  entre  les 
deux  cônes  n'envoyant  qu'une  partie  de  ses  rayons,  ira  donc 
en  s' assombrissant  vers  les  bords  du  champ  qu'on  limite 
à  l'aide  d'un  diaphragme. 

Pour  que  les  rayons  soient  effectivement  reçus  par  l'œil, 
il  faut  que  le  point  lumineux  soit  situé  dans  le  cône  ayant 
son  image  O'  pour  sommet  et  l'angle  égal  à  A.  L'œil  devra 
donc  être  assez  éloigné  de  la  lentille  pour  que  ce  cône  com- 
prenne tous  les  rayons  qu'elle  a  reçus. 

Cette  condition,  spéciale  au  cas  où  il  y  a  une  limite  à 
l'angle  sous  lequel  les  rayons  doivent  se  présenter,  est  op- 
posée à  celle  qu'impose  la  recherche  du  plus  fort  grossis- 
sement qui  exige  au  contraire  que  l'œil  soit  le  plus  près  pos- 
sible de  la  lentille.  Cependant,  si  la  loupe  a  un  très-court 
foyer,  l'œil  se  place  dans  une  position  très-voisine  du  plan 
focal,  et  c'est  alors  la  première  condition  qui  seule  limite 
le  champ. 

LXin.  Si  un  objet  réel  est  placé  dans  le  plan  F  en 
même  temps  que  l'image,  il  y  a  superposition  des  deux 


poui*  sommet  l'image  O'  de  l'œil  soit  rendu  luminâuxy  ce 
à  quoi  on  arrive  soit  en  mettant  derrière  l'objet  une  plaque 
de  verre  dépoli,  soit  en  plaçant  en  CX,  image  réelle  du  lieu 
O  de  l'œil  qui  aura  été  reculé  au  delà  du  foyer  principal, 
un  point  lumineux  dont,  par  réciprocité,  tous  les  rayons 
iront  passer  par  le  point  O  où  on  aura  6sé  une  petite  ou- 
verture. La  surface  de  la  lentille  paraîtra  entièrement  illu- 
minée, et  on  pourra  voir  nettement  les  détails  et  direction 
des  objets  que  l'on  aura  mis  dans  le  plan  focal  F.  La  dis- 
position qui  a  permis  à  Fresnel  d'étudier  et  de  mesurer 
dans  leurs  distances  les  franges  d'interférence  est  un  cas 
particulier  de  celle  que  nous  indiquons. 

r^ous  avons  étudié  l'effet  de  la  loupe  simple  ;  mais  nous 
savons  que,  pour  diminuer  les  aberrations  en  augmentant 
le  diamètre  des  verres  relativement  au  foyer,  on  compose 
un  système  de  lentilles  dont  il  est  facile  de  trouver  la  len- 
tille équivalente  suivant  la  marche  précédemment  indi- 


(455) 

quée.  C'est  à  cette  lentille  équivalente  qu'on  appliquera 
les  considérations  qui  précèdent  (i). 


«v«ww%v«wvwvwwwv««%«w«/v^ 


SUR  LES  PROPRIÉTÉS  OPTIQUES  DE  QUELQUES  NOUVEAUX 

TARTRATES^ 

Pae  m.  wyrouboff. 


Je  dois  à  Tobligeance  de  M.  le  professeur  Scacchî,  de 
Naples ,  un  certain  nombre  de  cristaux  de  quelques  nou- 
velles combinaisons  de  l'acide  tarlrique  et  de  l'acide  para- 
tartrique.  Ces  sels,  parmi  lesquels  il  y  en  a  de  fort  curieux 
au  point  de  vue  cristallographique,  complètent  la  série  déjà 
si  longue  des  tartrates.  J'ai  cru  qu'il  était  intéressant  d'a- 
jouter à  l'étude  de  la  forme  cristalline  déjà  publiée  par 
M.  Scacchi  (2)  l'étude  des  caractères  optiques,  dont  l'im- 
portance devient  de  jour  en  jour  plus  évidente. 

Je  n'ai  pu  examiner  que  six  sels,  les  autres  offrant  des 
cristaux  trop  petits  pour  pouvoir  être  taillés  en  plaques  , 
ou  s'effleurissant  rapidement  à  l'air.  Toutes  les  données 
cristallographiques  sont  citées  d'après  M.  Scacchi,  à  l'ex- 
ception de  quelques  mesures  se  rapportant  aux  sels  de 
litbine  que  M.  Scacchi  se  propose  de  publier  ultérieure- 

(i)  Le  IraYail  qui  précède,  et  que  j^ai  déposé  comme  Thèse  de  Physique 
à  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris,  le  19  juillet  1866,  avait  été  commencé  il 
y  a  trois  ans  (quelques  mois  avant  la  reproduction  autographique  des  Le- 
çons  de  M.  Vordet).  Il  était  presque  entièrement  achevé  lorsque  M.  Gavar- 
ret,  dans  le  but  de  (aire  profiter  les  physiologistes  français  des  beaux  tra- 
vaux de  M.  Listing,  publia  une  étude  en  partie  géométrique,  en  partie 
algébrique,  des  travaux  allemands. 

Depuis  lors,  M.  Listing  a  donné,  dans  les  Annales  de  Poggendorff  da  mois 
de  novembre  186G,  une  étude  théorique  des  propriétés  de  ces  points  que  j^ai 
appelés  points  de  Bravais  et  auxquels  il  donne  le  nom  de  points  sxtnploiiques. 

Ces  divers  travaux  sont  dans  leur  exécution  complètement  étrangers  Pun 
h  Pautre,  et  cette  coïncidence  montre  seulement  Popportuniié  qu'ail  y  avait 

« 

de  perfectionner  les  anciennes  théories. 

(2)  Àtti  délia  reale  Accademia  di  Pfapoli;  i863.  —  Rendiconto  délia  reale 
Aecademia;  mars  1866. 


ne  sont  pas  visibles ,  même  dans  les  plaqpes  très  -  mioces. 
DispersioD  assez  aouble  p  <iv-  aH^  =  84"38'(  rouges); 
87''34' (bleus);  •iHg  =  toy^ig'.  L'indice  de  t'buile  étant 
1 ,4Sg ,  on  déduit  de  là 

.aV  =  93"58'(rooge)     et    p=:i,52a6. 
2.   Tartrate  de  Hthine  et  d'ammoniaque, 
C'U'LiAzH'O'.aHO. 

MtdeiaS-Sa'fW) 
1,2247  •  a, 2708. 
Mèints  faces  que  dans  le  précédent.  Plan  deâ  axes  parallèle 
à  p,  bissectrice  aiguë  positive  normale  à  g'.  Les  axes  pré- 
sentent les  mêmes  caractères  que  dans  l'espèce  précédente. 
Dispersion   très-faible  p  ^  f.    aH„=94''45'  (rouge); 

{1)  Je  ne  cile  qus  lai  forme*  abi«r*ésa  *ut  lei  ËohiiDiillDni  que  j'*{  eu- 


-  Prisme  ihomboïdat  droi 


(  45?  ) 
94^6'  (bleu)  5  aH^  =  ioi<^i4  (rouge)  -,  on  déduit  de  là 

2 V  =  87*6'  (rouge)     et     p  =  1,5673  (rouge). 

Les  plans  des  axes  dans  ces  deux  espèces  se  coupent  donc 
à  angle  droit,  et  la  ligne  d'intersection  coïncide  avec  la  plus 
petite  diagonale  de  la  base,  tandis  que  dans  les  deux  sels 
de  Seignette,  potassique  et  ammoniacal,  cette  ligne  d'inter- 
section coïncide  avec  l'axe  vertical.  De  plus,  si  l'on  compare 
les  sels  qui  ont  une  base  commune,  on  voit  que  les  plans 
des  axes  se  coupent  aussi  à  angle  droit,  avec  cette  diffé- 
rence que  dans  les  deux  sels  à  base  de  potasse  l'intersection 
est  parallèle  à  l'axe  vertical,  tandis  que  dans  les  deux  sels 
â  base  d'ammoniaque  elle  est  parallèle  à  la  petite  diagonale. 

3.  Paratartrate  de  lithine  et  cC ammoniaque^ 

C»H*LiAzH<0'S2H0. 

—  M.  Scacchi  a  fait  voir  le  premier  qu'on  pouvait,  dans 
certaines  conditions,  obtenir  des  paratartrates  doubles  sans 
qu'il  y  eût  nécessairement,  comme  le  voulait  M.  Pasteur, 
une  séparation  entre  les  deux  tartrates  gauche  et  droit  (i). 
Généralement  chacun  des  deux  tartrates,  isolément,  est 
moins  soluble  que  leur  mélange  \  c'est  ce  qui  explique  la 
facilité  avec  laquelle  se  dédouble  l'acide  paratartrique -, 
mais,  d'un  autre  côté,  la  solubilité  de  l'acide  paratartrique 
croît  avec  la  température  .plus  lentement  que  la  solubilité 
de  chacun  des  deux  tartrates.  Il  y  a  donc  un  moment  où 
le  mélange  devient  moins  soluble  que  chacune  des  deux 
parties  constituantes.  L'expérience  n'est,  du  reste,  pas  si 
simple  qu'elle  le  paraît  au  premier  abord,  et  il  n'est  pas 
possible  de  définir  rigoureusement  les  conditions  de  la  for- 
mation des  paratartrates  pour  tous  les  cas  en  général  ;  il  y 
a  une  manière  de  s'y  prendre  différente  ponr  chaque  cas 
particulier.  Il  y  a  un  caractère  général  à  tous  les  paratar- 
trates doubles  connus  jusqu'à  présent  :  c'est  qu'ils  cristalli- 

(i)  Rendiconto  délia  reale  Àccademia  di  Napoli;  aoûl  i865. 


i.  Paratartratc  de  litkine  et  de  soude, 
C'H'LiSa0'»,2H0. 

—  Prisme  obHque, 

a:b:c=\  :  i,3ioi  :  o,5656.j5A' lîi'îS'. 
Formes  observées  ;  p,  h', g',  6-j,  e',e\.  Plan  des  axes  opti- 
ques parallèle  à  g[.  Bissectrice  aiguë  négative  faisant  un 
angle  de  5"5i'  avec  une  normale  à  pet  un  angle  de  55''a4' 
avec  h'  antérieur.  Dispersion  inclinée  assez  peu  marquée 
/ï  >  f .  Anneaux  très-serrés. 

2H,  ^  7i''i6'  (rouge);  69° 34'  (bleu). 

Indice  moyen  trouvé  par  une  mesure  directe,  p  =  i  ,49^4 

(rouge).  L'angle  du  prisme  et  la  déviation  correspondante 

étaient  :  A  =  48''32';  D  =  ^^"i'.  On  tire  de  In 

2V=68"S7' (rouge). 


(  459  ) 

S.   Tétratarlrate  de  strontiane  anhydre^ 

C»H»SrO«SC»H«0'^ 

—  Ce  sel  se  produit  lorsqu'on  fait  cristalliser  le  tartrate 
neutre  de  strontiane  en  présence  d'un  grand  excès  d'acide 
tartrique  à  une  température  un  peu  supérieure  à  5o  degrés. 
Cette  espèce,  comme  en  général  tous  les  tartrates  acides  de 
strontiane,  ne  peut  être  dissoute  dans  l'eau  sans  être  dé- 
composée en  tartrate  neutre  et  en  acide  tartrique.  Les  cris- 
taux possèdent  une  hémiédrie  particulière.  La  face  h!  pré- 
sente le  phénomène  que  M.  Scacchi  a  décrit  sous  le  nom 
de  polyédrie  (i),  et  qui  consiste  dans  la  division  d'une  face 
cristalline  en  plusieurs  facettes,  faisant  entre  elles  des  an- 
gles excessivement  obtus,  phénomène  qui  s'observe  si  sou- 
vent sur  les  faces  cubiques  de  la  fluorine.  Dans  le  cas  qui 
nous  occupe,  la  face  h'  se  divise  toujours  en  deux  fa- 


cettes Ti  et  7i',  faisant  entre  elles  des  angles  qui  varient  de 
178*^4'  à  176*^31'.  Ce  qui  est  remarquable,  c'est  que  la 

position  de  l'arête  -7  est  invariable.  Quelle  que  soit  la  po- 
sition qu'on  donne  au  cristal,  elle  est  toujours  dirigée  de 
droite  à  gauche  sur  h'  antérieur,  et  de  gauche  à  droite 
sur /l' postérieur,  comme  le  montre  la  ligne  pointillée.  Le 
plan  des  axes  optiques  est  parallèle  à  p.  Bissectrice  aiguë 
négative  normale  à  h'.  Anneaux  très -serrés,  même  dans 

(i)  Memoria  dalla  reale  Accademia  di  Torino,  2®  série,  t.  XXI  (1862). 


section  avec  g'  \  les  mesures  ne  sont  donc  pas  très-exactes. 
Pourtant  M.  Scaccbi,  eu  se  fondant  sur  une  longue  série 
de  mesures,  croit  pouvoir  conclure  que  l'inclinaison  des 
faces  de  la  zone  h'  §'  sur  g'  est  la  même  que  celle  des  faces 
de  la  zone  pg'  sur  celte  même  face  g'.  Malgré  ce  caractère 
qui  forcerait  à  ranger  ces  cristaux  dans  le  système  du  prisme 
rhomboïdal  droit,  M.  Scacchi  retient  pour  forme  primitive 
le  prisme  oblique,  en' prenant  surtout  en  considération  la 
diversité  des  caractères  physiques  des  faces  dans  les  deux 
zones.  Les  propriétés  optiques  conlirment  cette  opinion. 
Les  cristaux  sont  hémièdres,  et  leur  bémiédrie  consiste 
dans  le  développement  inégal  des  deux  côtés.  Cela  est  un 
caractère  tellement  constant  dans  cette  substance,  que  si 

(r)  a  axe  verlical,  h  me  incliod,  c  aie  huriioiiul. 


(46.  ) 
l'on  place  le  cristal  au  fond  du  crîstallisoir,  sur  la  face  g' 
qui  est  la  plus  développée,  il  augmente  par  le  bas  en  se  sou- 
levant petit  à  petit. 

Plan  des  axes  optiques  normal  à  g\  et  faisant  un  angle 
de  laS^'Si'  avec  h'  antérieur 

2H«  =  69*»i4'  (rouge);  69^45'  (vert) 

En  observant  les  plaques  avec  la  lumière  blanche,  on 
n^aperçoit  aucune  trace  de  dispersion.  Les  couleurs  sont 
disposées  d'une  manière  parfaitement  symétrique  autour  de 
la  bissectrice,  comme  dans  le  système  rhombique. 


VW  WVV^>  W«  VWv^  vw  v«v«-^ 


SDR  LE  MAXIMUM  DE  DENSITÉ  ET  LA  DILATATION 

DE  L'EAU  DISTILLÉE; 

Par  m.  F.  ROSSETTI, 

Professeur  à  rUniversité  de  Padoue. 


(Extrait  par  M.  Feltz.  ) 


La  question  du  maximum  de  densité  de  Teau  distillée  est 
une  de  celles  qui  ont  été  Tobjet  des  recherches  les  plus 
nombreuses  et  les  plus  consciencieuses.  M.  Rosse tti  ne  se 
propose  nullement  d'en  refaire  Tétude  complète  ;  elle  n'est 
pour  lui  que  le  point  de  départ  d'une  série  de  recherches 
sur  les  dilatations  des  solutions  salines,  question  impor- 
tante à  peine  ébauchée  jusqu'ici.  Toutes  nos  connaissances 
sur  ce  sujet  se  résument  à  peu  près  dans  les  conclusions  sui- 
vantes, tirées  par  M.  Despretz  de  ses  nombreuses  expé- 
riences : 

x^  L'eau  de  mer  et  toutes  les  solutions  aqueuses  ont  un 
maximum  de  densité. 

si^  Le  maximum  de  densité  s'abaisse  plus  rapidement 
que  le  point  de  congélation. 

3"  L'abaissement  du  point  de  congélation  au-dessous  de 
zéro  et  celui  du  maximum  de  densité  au-dessous  de  +4  de» 


Deluc Biot 3,42 

Eksirand 3, 60 

Paucker 1 176 

Hallslrom.  ...  1,76 

Dalton DaftoB 2,2a 

Biot 4>3^ 

Gi)pin Toang. ......  3,8g 

Bioi 3,89 

Eytelwein,  ...  2,59 

Walbeck.'...,  0,44 

Hallstrora.  ...  3,8a 

Scbmidt Eylelweia.  .  .  .  3,91 

Hâllstrom 8,63 

Charles Biot 3 ,99 

Paurker 3,88 

Lefèvre-GÎDeau     Lefèvre-Gineau  4 144 

Hâllstrom..    .     Hâllstrom 4,35... 

Bischof Bischof 4  j°^ 
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Température 
Obseryateurf.  Calculatears.        du  mazimura. 


Rumford Rumford 4, 38 

3,47 
Trallés Trallés 4,35 

Hope Hope 3,33 

3,88 

4,i6 
Ekstrand Ekstrand 3 ,6o 

3,90 

Hâllslrom.  . . .     Hâllstrom. ...     4,  io±o«,a4 1  ^'P^'^^^^'P^t^- 

^  ^(      Heures  à  i8îi3. 

Stampfer Stampfer 3,75 

Moncke Muncke 3 ,64 ......  i  F°''"°'«  ^''"tcr- 

'    ^  (      polation. 

Despretz Despretz 4»  007 i'«  méthode. 

3,997 a*  méthode. 

Frankenheim . .     Frankenheim. .     3 ,86 i  ^^'7^*^  ^'^"*''- 

'  i      polatioD. 

H.  Kopp H.  Kopp 49^^ 

I.  Pierre I.  Pierre 3,92.  .  .  . .  .  |  ^'^^7*«  ^''"'«'• 

'^  (      polation. 

I  Méthode  de  Hope, 
Trallés,   Rum- 
ford, Ekstrand, 
Despretz. 
Plucker       et  i    ,    ,  .  ^ 

Geissler         r'"'^*'' ^'^ 

\J^wl99ICt  «...      I 

Les  nombres  obtenus  par  MM.  Hâllstrom,  Despretz, 
H. Kopp  et  I.  Pierre,  4**,  10,  4°30o,  4^jo8  et  3*^,92,  sont  tel- 
lement voisins,  qu'on  peut  les  regarder  comme  l'expression 
exacte  de  la  température  du  maximum  de  densité  de  l'eau. 

Cet  accord  ne  subsiste  plus  pour  les  valeurs  de  la  densité 
de  l'eau  aux  différentes  températures.  Voici,  par  exemple, 
la  densité  de  l'eau  à  zéro  d'après  ces  observateurs,  celle  de 
Teau  au  maximum  de  densité  étant  prise  pour  unité. 

Volume  à  zéro.  Densité  à  zéro. 

Hâllstrom....  i, 000108a  <^9999^^ 

Despretz i  ,0001369  0,999862 

Kopp i,oooi232  o»999^77 

Pierre i  ,0001 192  o>999S^q80'^*\ 


mètre.  Il  était  parfaitement  calibré  et  divisé  en  loo  por- 
tions d'ég«le  capacité. 
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Le  réservoir  AB  avait  18  centimètres  de  longueur  sur 
25  millimètres  de  diamètre.  La  capacité  était  d^à  peu  près 
60  centimètres  cubes. 

L'entonnoir  DC  avait  12  millimètres  de  diamètre  sur 
40  de  hauteur. 

Avant  de  procéder  à  l'élude  de  la  dilatation,  on  détermine 
la  capacité  de  l'instrument  à  zéro,  son  poids,  le  poids  de 
l'air  qui  occupe  cette  capacité,  le  coefficient  de  dilatation  du 
verre  de  l'appareil  et  la  capacité  d'une  division  du  tube  fin. 

Lorsque  l'appareil  est  rempli  du  liquide  qu'on  veut  étu- 
dier, on  le  place  dans  de  la  glace  fondante  ou  dans  un  bain 
chaufTé  à  une  température  déterminée,  selon  qu'on  se  pro- 
pose de  prendre  la  densité  à  zéro  ou  à  une  température  plus 
élevée.  Les  thermomètres  plongent  dans  le  même  bain  et 
l'on  ne  fait  les  lectures  que  lorsque  l'appareil  a  pris  la  tem- 
pérature du  bain.  Pour  cela  on  maintient  cette  température 
constante,  au  moins  pendant  une  demi-heure.  Lorsqu'on 
juge  que  l'appareil  s'est  mis  en  équilibre  de  température 
avec  le  bain,  on  retire  le  liquide  contenu  dans  l'entonnoir 
ef  dans  la  partie  supérieure  du  tube  divise.  On  y  arrive 
facilement  à  l'aide  de  petits  cônes  de  papier  buvard  qu'on 
roule  entre  les  doigts  et  qu'on  introduit  dans  la  tige  divisée. 
Ou  amène  ainsi  le  niveau  du  liquide  à  aflBeurer  une  divi- 
sion n.  Si  ce  niveau  ne  change  pas  pendant  dix  minutes, 
on  peut  faire  les  lectures  des  thermomètres  et  de  l'appareil. 
Les  lectures  faites,  on  sort  l'appareil  du  bain,  on  le  plonge 
dans  de  l'eau  à  la  température  de  l'air  ambiant;  puis  on 
l'essuie  et  on  le  porte  dans  la  chambre  des  balances.  Le 
second  plateau  de  la  balance  porte  pour  tare  un  appareil 
à  peu  près  de  mêmes  dimensions,  plein  de  liquide,  et  fermé, 
qui  dispense  des  corrections  tenant  à  l'air  déplacé  par  l'ap- 
pareil. 

En  retranchant  du  poids  obtenu  le  poids  de  l'instrument 
vide  de  liquide  et  d'air,  on  obtient  le  poids  du  liquide  qui 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phj^s.^  /|«  série,  t.  X.  (  Avril  1867.)  3o 


—  sera  le  volume  ou  la  capacité  d'nne  division ,  » 

f(     le  volume  de  n  divisions. 

Pai'  conséquent,  le  volume  occupé  par  le  liquide  lorsque 
son  niveau  affleure  à  la  n"'"'  division  sera 

d'où 

(,)         *= — ^- — -,■ 

formule  qui  sert  à  calculer  la  densité. 

Lorsqu'on  se  sert  de  l'instrument  pour  étudier  la  dilata- 
tion d'un  liquide  dans  des  limites  de  température  res- 
treintes, par  exemple  pour  la  recherche  du  roaxîmuoa  de 
densité,  une  seule  pesée  suffit  pour  plusieurs  déterminations. 
P,  reste  constant  dans  la  formule  (i)  et  n  seul  varie.  Dans 
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ces  conditions,  rinstrument  n'est  autre  chose  qu'un  thermo- 
mètre très-sensible,  dont  les  indications  suivent  les  chan- 
gements de  volume  du  liquide. 

Si  Ton  veut,  au  contraire,  déterminer  la  densité  du  liquide 
à  des  températures  plus  différentes,  P«  varie  à  chaque  expé- 
rience, tandis  que  n  peut  à  peu  près  rester  constant.  L'ins- 
trument se  comporte  ici  comme  un  thermomètre  à  poids. 

La  valeur  de  ces  recherches  dépend  principalement  de 
l'exactitude  des  pesées  et  de  la  détermination  des  tempéra- 
tures. 

M.  Rossetti  s*est  servi  pour  ses  expériences  d'une  balance 
sensible  au  demi-milligramme  pour  une  charge  de  i  kilo- 
gramme dans  chaque  plateau.  Il  avait  d'ailleurs  profité  de 
son  séjour  au  laboratoire  de  M.  Regnault  pour  déterminer 
les  dilatations  cubiques  de  ses  instruments.  Ces  détermina- 
tions exigent  l'emploi  d'un  poids  considérable  de  mercure; 
la  grande  balance  du  Collège  de  France,  sensible  au  milli- 
gramme pour  une  charge  de  5  kilogrammes  par  plateau,  se 
prête  très-bien  à  ces  expériences . 

•  Les  thermomètres,  construits  par  M.  Fastré,  sont  à  tiges 
bien  calibrées  et  à  divisions  arbitraires.  Us  ont  été  compa- 
rés avec  les  thermomètres  étalons  de  M.  Regnault. 

Il  est  nécessaire  de  prendre  certaines  précautions  pour 
être  sûr  qu'au  moment  où  l'on  fait  les  lectures,  Tappareil 
et  les  thermomètres  ont  pris  la  température  du  bain  dans 
lequel  ils  sont  plongés. 

On  se  sert  pour  cela  d'un  bain  d'eau  consistant  en  un 
cylindre  de  laiton  d'environ  4^  centimètres  de  longueur 
sur  25  centimètres  de  diamètre.  Les  parois  et  le  fond  soni 
réunis  par  une  soudure  forte,  ce  qui  permet  d'élever  la 
température  de  l'eau  en  chauffant  directement  le  fond  du 
cylindre.  Le  couvercle  porte  une  série  de  tubulures  dans 
lesquelles  on  fixe  à  l'aide  d'un  bouchon  les  appareils  et  les 
thermomètres  dont  les  réservoirs  plongent  dans  l'eau.  Un 
agitateur,  animé  d'un  mouvement  alternatif  de  haut  en  bas 

3o. 


b  est  rÎDStrutnetit ;  '    '  hmiI-ïô- 

C  ei  T  sont  deux  thermomètres  ; 

a  l'agitateur. 

Pour  porter  l'eau  à  une  température  détermin<!e,  on  se 
sert  d'une  lampe  à  gaz,  à  double  courant  d'air,  dont  on  peut 
r^ler  la  flamme  au  moyen  d'une  vis  r^^latrice.  On 
commence  par  chaufler  l'eau  jusqu'à  une  température  un 
peu  inférieure  à  celle  à  laquelle  on  veut  faire  les  observa- 
tions. On  diminue  ensuite  la  flamme,  et  après  quelques 
tâtonnements  on  arrive  k  la  régler  de  manière  que  la  cha- 
leur qu'elle  comoiuoique  au  bain  fait  exactement  équilibre 
k  la  chaleur  perdue  par  rayonnement. 

Les  thermomètres  deviennent  alors  stalionnaires,  eil'on 
peut  faire  les  lectures  sans  craindre  des  différences  de 
température  entre  l'appareil  et  les  thermomètres. 

Lorsqu'on  veut  observer  à  des  températures  inférieures 
k  zéro,  on  remplace  l'eau  par  un  mélange  de  chlorure  de 
calcium  cristallisé  et  de  glace  pilée.  En  variant  les  propor- 
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tîoQS  de  ces  denx  substances,  il  est  facile  d'obtenir  des 
températures  de  zéro  à  —  ao  et  à  —  Sa  degrés  centigrades. 
Pour  soustraire  aulaut  que  possible  le  mélange  aux  in- 
fluences du  milieu  ambiant,  M.  Rosselti  place  le  vase  qui  le 
contient  dans  un  seau  en  bois  d'un  diamètre  double,  et 
remplit  de  sciure  de  bois  bien  sècbe  L'intervalle  annulaire 
colBpris  entre  les  parois  du  vase  et  celles  du  seau  (Jig-  3). 

Fig.  3. 


,^OT^^ 


D  est  essentiel  d'agiter  continuellement  le  mélange  à  l'aide 
d'un  agitateur  en  bois,  pour  empêcber  la  formation  de  gros 
morceaux  de  glace  qui  briseraient  les  instruments. 

Le  Mémoire  de  M.  Rossetti  contient  des  indications  très- 
précises  sur  les  diverses  opérations,  des  exemples  du  calcul 
des  Rxpériences  et  des  tableaux  comprenant  toutes  les  don- 
nées numériques  auxquelles  il  est  arrivé. 

Nous  nous  contenterons  de  reproduire  deux  colonnes 
d'un  de  ses  tableaux  pour  montrer  la  grande  régularité  des 
résultais.  Densild 

Tempéralures.  de  I'frii  dixilli^. 

—  o,38. 0,99997^0 

—  o,i3 0,9999850 

—  0,06 0,9999920 

o 1 ,0000000 

■  o,3i i,oooo23o 


6,oi i,oooio3o 

6,i4 ..0000995 

6,26 1,0000960 

6,39 1,0000920 

6,5i 1 ,0000870 

6,64 t |O0oo8a5 

6,76 1 ,0000775 

6,8g 1 ,0000720 

7,01 1,0000670 

7,  c4 ■  ■  "  ,0000634 

7 ,26. 1 ,0000570 

7,33 i,oooo53o 

7 ,3g 1  ,oooo5oo 

Il  résulte  de  celte  série  que  la  température  du  maximum 
=  4'')i'>  pour  une  densité  de  1  ,oooi3oo,  celle  de  l'eau  à 
léro  étant  prise  pour  uuitë. 
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En  prenant  la  moyenne  de  quatre  séries  analogues, 
M.  Rossetti  trouve  pour  température  du  maximum  4°>07  à 
une  densité  =  i  yOooi34o. 

Le  tableau  suivant,  calculé  de  demi-degré  en  demi-degré 
de  zéro  à  8®,5o  et  de  degré  en  degré  jusqu'à  5o  degrés, 
contient  les  densités  de  Teau  distillée  eu  prenant  pour 
unité  celle  de  l'eau  à  zéro  ou  celle  de  Teau  à  4°507,  et  les 
volumes  correspondants. 


Tableau  contenant  les  valeurs  de  la  densité  et  du  volume  de  Veau 

distillét  de  o  àSo  degrés. 

{l^  z=z  densité  à  /,  t/o  =  i  ;         D<  =  densité  à  f*,  D4^o7  =  i  \ 
v^t  =  volume  à  /,  p'q  =  i  ;         V|  =  volume  à  /qî  ^4,07  =  i  - 


t 

'// 

i't 

D, 

V, 

oo 

I ,0000000 

1,0000000 

0,9998660 

1,0001340 

0,5 

I ,oooo33i 

0,9999669 

0,9998990 

1 ,0001010 

1 

1 ,0000608 

0,9999^ 

0,9999267 

1 ,0000733 

1,5 

t ,0000832 

o,9999»78 

0,9999482 

•  ï,oooo5i8 

Q 

1 ,0001010 

^>,  9998990 

0,9999669 

1 ,oooo33i 

a,5 

1,0001 i53 

0,9998847 

0,9.^9^)814 

1,0000186 

3 

I, 0001258 

0,999874a 

0,9999917 

1,000008 3 

3,5 

i,oooi3i5 

0,9998685 

o,9999J73 

1 ,0000027 

4 

1,0001 338 

0,9998663 

0,9999998 

1 ,0000003 

4,07 

1 ,0001340 

0,99986^^0 

1 ,0000000 

1 , 0000000 

4,5 

1,0001 335 

0,9 '98675 

0,9999982 

1 ,0000018 

5 

1 ,0001380 

0,9998720 

0,99999^9 

1 ,0000061 

5,5 

1,0001190 

0,9998810 

0,0999860 

i,ooooi5o 

6 

I ,0001070 

0,99989*^0 

0,9999727 

1,0000273 

6,5 

1,0000916 

0,99)9084 

0 ,999957^^ 

1  ,oooo4'i8 

7 

1,0000720 

0,9999279 

0» 9999580 

1 ,0000630 

7>'i 

1 ,0000493 

0,9999508 

o,9999»5o 

1  ,ooo.)85o 

8 

I ,0000348 

0,9999751 

0,99989*0 

1,0001090 

8,46 

1,0000000 

I ,0000000 

0,9998660 

!  ,0001340 

9° 

0.99996 

1,00004 

0,99982 

1,00018 

10 

0,99988 

I ,00012 

0,99975 

I ,00035 

II 

0,99978 

1 ,00023 

0,99965 

i,oool5 

13 

0,999^8 

I,00033 

0,99955 

1,0,04') 

De  l'ensemble  des  expériences  de  M.  Rossettî  il  résulte  : 
t"  La  température  du  maximum  de  densité  de  l'eau  dis- 
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tillée  est  de  4*^,07,  valeur  un  peu  supérieure  à  celle  de 
4  degrés  donnée  par  Despretz  et  très -voisine  de  4*^508 
donnée  par  M.  Kopp. 

a^  En  prenant  pour  unités  le  volume  et  la  densité  de 
l'eau  à  la  température  du  maximum,  le  volume  et  la  densité 
à  zéro  sont  : 

Vo=  i->oooi34,       09  =  0,999866, 

nombres  très-voisins  de  ceux  de  Despretz, 

V.  =  1 ,  000 1 36,       Do  =  o  ,999862, 

et  notablement  différents  de  ceux  donnés  par  M.  I.  Pierre, 

V»=  1,000119,        00=0,999881, 

et  par  M.  Kopp, 

Vo=i,cooi23,        00  =  0,999877. 

3^  La  courbe  de  dilatation  n*est  pas  symétrique  des 
deux  côtés  du  maximum.  M.  Despretz  avait  déjà  fait  cette 
remarque  et  les  formules  de  M.  Kopp  Timpliquent  aussi. 
D'après  ces  formules,  Teau  aurait  à  8^,24  la  même  densité 
qu'à  zéro.  D'après  les  expériences  de  M.  Rossetti,  l'eau 
aurait  la  même  densité  à  la  température  de  8^,4^  ^^  ^  zéro. 


aperçu  net  <le  la  constitution  de  ces  corps.  De  même  les  essais  de 
réduction  qui  ont  été  tentés  par  Laur«i(  et  par  H.  Schùtzen- 
berger  ont  conduit  à  la  découverte  de  produits  plus  compliqués 
que  l'isâtine,  tels  que  l'isatyde,  l'indine,  rbydrindine,  et  qui  ne 
jettent  aucun  jour  sur  sa  constitution.  Dans  les  recherches  qu'ils 
ont  entreprises  pour  éclaircir  k  constitution  de  l'indigo,  les  au- 
teurs ont  cherché  à  éviter  ce  double  écueil  ou  de  séparer  du  char- 
bon de  l'isaiine  ou  de  donner  naissance  à  des  dérivés  plus  com- 
pliqués. 

I.  Produits  de  réduction  de  tisatine  et  leurs  dénués.  —  La  ré- 
duction de  l'isatine  fournit  deux  nouveaux  corps  de  la  composi- 
tion C'H'AzO'  et  C'H'AïO.  L'acide  isatique  C'H'AzO'  étant 
pris  pour  point  de  départ,  on  constate  entre  ces  trois  corps  les 
mêmes  relations  qu'entre  l'acide  pyrogallique,  l'acide  oxyphé- 
nique  et  le  phénol.  On  peut  les  envtsa^'cr  comme  dérivés  d  u 

and  Pliaimacie,  1.   (J\L,  p.    I    (uouvelle  téiie. 
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groupe  C'H^Az,  qa*oD  peut  nommer  indol^  par  la  substitution  de 
un,  deuxy  trois  groupes  HO  à  i>  2,  3  atomes  d'hydrogène  : 

(?H'Az(>»  =  C»H<Az(HO)>  trioxîndol  (acide  isatique), 
(?H'AzO*  =  C'H»Az(HO)»  dioxindol  (acide  hydrindique), 
C'H'AzO  =C»H«Az(HO)    oxindol  (i). 

Les  propriétés  chimiques  de  ces  trois  corps  autorisent  ce  rap- 
prochement. Resterait  à  déterminer  la  constitution  du  groupe 
C*H' Az  et  les  places  qu'y  occupent  les  groupes  HO.  Les  trois  corps 
oxygénés  donnant  de  l'aniline  par  fusion  avec  la  potasse  caus- 
tique, et  risatine  donnant  de  Tacidc  picrique  lorsqu'on  la  traite 
par  l'acide  azotique,  on  peut  admettre  que  Tindol  renferme  le 
groupe  de  la  benzine,  et,  de  plus,  que  Tazote  est  contenu  dans 
oc  groupe.  Après  avoir  discuté  les  hypothèses  qu*on  peut  faire 
sur  les  rapports  du  septième  et  du  huitième  atome  de  carbone 
avec  le  groupe  benzique,  les  auteurs  arrivent  à  cette  conclusion, 
que  les  deux  atomes  de  carbone  sont  unis  entre  eux,  avec  le 
groupe  benzique  et  avec  Tazote,  de  telle  sorte  qu'il  en  résulte  une 

chaîne  de  la  forme  : 

^CH^^ 

C«H<  CH  (a). 

^  Az^ 

Quant  à  la  position  des  groupes  HO,  l'auteur  les  exprime  par 
les  formules  suivantes  : 

^C(HOr^ 

C'H'(HO)  CH,  acide  isatique. 

^  Az  ^ 

CO 

C«H»(HO)  eu,  isatine. 

^Az^ 

^CH(HO)^ 

C«H»(HO)  CH,  dioxindol  (acide  hydrindique). 

^  Az  ^ 

,CH^ 

C«H'(HO)  CH,  oxindol. 

^  Az^ 

(i)  C  =  i2;  H  =  i;0  =  i6. 

(s)  Dans  cette  formule,  un  trait  d^un ion  marque  Péchante  de  doux  affi- 


rare  de  baryum.  Le  sel  de  baryte  se  dépose  des  sotolions  con- 
centrées en  petites  paillettes,  des  solutions  étendues  sous  forine 
de  petits  cubes.  Après  l'avoir  kvé,  on  le  dissout  dans  16  parties 
d'eau,  on  le  décompose  par  l'acide  sulfurique,  et  on  abandonne 
le  tout  dans  un  flacon  bouché. 

Le  dioxindol  se  sépare  en  cristaux  volumineux  brunâtres  qu'il 
est  facile  de  séparer  par  lévigation  du  sulfate  de  baryte.  On  en 
obtient  une  nouvelle  quantité  en  évaporant  l'eau  mère  dans  le 
vide.  Il  faut  éviter  l'accès  de  l'air  pendant  cette  évaporation. 

Le  dioxindol  cristallise  en  aiguilles  groupées.  11  se  dépose  de 
solutions  moyennement  concentrées  en  prismes  rhomboîdaui 
droits.  En  le  faisant  cristalliser  dans  l'alcool,  on  l'obtient  en  cru- 
taux  transparents  d'un  blanc  éclatant,  inaltérables  1  l'air,  solubles 

iiiti^e;  (leiii  tiaiis  d'iinïori  superpoaés  marquent  l'échnnge  Je  quatre  KfGai- 
(£■.  Cetio  DoiaLion,  dont  je  me  Bera  il«pui>  longlempi,  indique  claiiomeDt 
U  peaiée  de  l'auteur.  A.  W. 
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dans  12  parties  d'eau  froide,  dans  6  parties  d*eau  bouillante,  dans 
i5  parties  d^alcool  absolu  froid  et  dans  lo  parties  d^alcool  bouil- 
lant. A  i3o  degrés,  ils  commencent  à  se  décomposer;  à  i8o  degrés, 
ils  fondent  en  un  liquide  violet  qui  laisse  dégager  de  Taniline  à 
195  degrés.  Leur  composition  répond  à  la  formule  OWAzO^. 
La  solution  de  dioxindol,  d'abord  incolore,  se  colore  à  l'air  en 
absorbant  de  l'oxygène.  Elfe  devient  d'abord  rose,  ensuite  plus 
foncée.  Chauffée  au  contact  de  l'air,  elle  se  colore  en  rouge;  le 
résidu  de  Tévaporation  renferme  de  l'isatine  et  des  produits  de 
condensation. 

Le  dioxindol  forme,  avec  l'acide  chlorhydrique  et  l'acide  sul- 
furique,  des  combinaisons  cristallisables  qui  renferment,  la  pre- 
mière C'B'AzOSHCl,  la  seconde  C«H'AzO%SH^O<-f-H'0. 

L'acide  nitrique  attaque  vivement  le  dioxindol.  Lorsqu'on 
diauffe  la  combinaison  argen tique  de  ce  dernier  corp&  à  60  de- 
grés, il  se  sépare  à  la  surface  des  gouttes  d'essence  d^amandes 
amères,  en  même  temps  que  de  l'argent  est  réduit. 

Le  dioxindol  renferme  deux  résidus  OH  (oxhydryle)  ;  il  peut 
donc  admettre  2  équivalents  de  métal  à  la  place  de  2  atomes 
d'hydrogène.  Toutefois,  à  l'exception  du  sel  de  plomb ,  ses  com- 
binaisons ne  renferment  qu'un  équivalent  de  métal. 

L'auteur  décrit  les  sels  suivants  : 

Dioxindol  sodiçue,  C«B«NaAzO*  -4-  2B'0.  —  Paillettes  bril- 
lantes solubles  dans  l'eau. 

Dioxindol  barxtique,  C'«H'^BaAz»6<-f-  4H'0.— PetitscrisUux 
cubiques  incolores,  insolubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  faible. 

Dioxindol  cuiurique^  rhomboèdres  bleus. 

Dioxindol  argéntiqucy  C*B®AgAzO^ —  Précipité  blanc  cristal- 
lin. 

Il  parait  exister  une  combinaison  du  sel  monoargen tique  et  du 
sel  diargentique.  Elle  renferme  C<«H"Ag»Az'0*  H-  5H'0. 

Dioxindol  plombique  y  C»H*Pb''AzO» -♦- 2H*0.  —Précipité 
blanc  formé  par  de  petits  cristaux. 

Dans  le  dioxindol,  un  ou  deux  atomes  d'hydrogène  peuvent 
être  remplacés  par  du  chlore  ou  par  du  brome. 

Lorsqu'on  dirige  un  courant  très-lent  de  chlore  dans  une  solu- 
tion saturée  à  froid  de  dioxindol,  il  se  sépare  bientôt  de  petites 
aiguilles  jaunes  de  dioxindol  monochloré  C*H*ClAzO*.  Ce  corps 


(478) 

est  moins  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  que  le  dîoxindol. 
Par  l'action  prolongée  du  chlore,  il  se  sépare  de  la  solution  de 
dioxindol  des  paillettes  verdâtres  qui  sont  le  dérivé  dichloré 
CH^CPAzO». 

Lorsqu'on  fait  réagir  le  brome  sur  une  solution  aqueuse  sa- 
turée de  dioxindol,  il  se  sépare  des  paillettes  orangées  de  dioxin- 
dol  dibromé,  tandis  que  l'eau  filtrée  et  concentrée  laisse  déposer 
des  cristaux  de  dioxindol  monobromé.  Ce  dernier  corps  est  assez 
soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  Il  cristallise  en  belles  aiguilles 
d'un  jaune  pâle.  A  i3o  degrés,  il  se  colore  en  violet;  il  fond,  à 
i65  degrés,  en  un  liquide  violet* 

Les  dérivés  chlorés  du  dioxindol  sont  probablement  identi- 
ques avec  les  acides  p-chlorisa tique  et  ^  -  bichlorisatique  de 
M.  Erdmann. 

Nitrosodioxindol y  C«H«(A20)  AzO'.  —  Le  dioxindol  est  plus 
facilement  attaqué  par  l'acide  nitrique  que  l'isatine,'  et  donne 
naissance  à  divers  produits  de  dédoublement.  La  solution  al- 
coolique de  dioxindol  est  attaquée  par  l'acide  nitreux.  Par  une 
action  prolongée,  il  se  forme  de  l'éther  benzoïque  qui  se  sépare 
par  l'addition  de  Teau.  Le  premier  produit  de  cette  action  est  le 
nitrosodioxindol . 

Pour  le  préparer,  on  sature  lo  parties  d'alcool  absolu  par 
l'acide  nitreux  et  on  y  verse  la  solution  alcoolique  concentrée 
d'une  partie  de  dioxindol.  On  ajoute  ensuite  5  parties  de  carbo- 
nate de  potasse  en  poudre  fine  suspendue  dans  l'alcool  absolu , 
et  on  agite  jusqu'à  ce  que  la  masse  se  colore  en  rouge,  avec  un 
faible  dégagement  de  chaleur.  Après  le  refroidissement,  on  lave 
la  masse  avec  de  l'alcool  absolu  ;  on  dessèche  la  poudre,  on  la  dis- 
sou  t  dans  Teau  et  on  précipite  le  nitrosodioxindol  par  l'acide 
chlorhydrique.  On  le  purifie  en  le  dissolvant  à  plusieurs  reprises 
dans  la  potasse,  traitant  par  le  charbon  animal  et  précipitant  par 
l'acide  chlorhydrique.  C*est  une  poudre  cristalline,  jaunâtre  ou 
une  masse  feutrée  de  petites  aiguilles.  Il  se  dépose  de  l'eau,  dans 
laquelle  il  est  peu  soluble,  en  aiguilles  recourbées  et  très-fria- 
bles. Il  fond  entre  3oo  et  3io  degrés.  Par  le  refroidissement,  la 
masse  devient  cristaUine  ;  à  34o  degrés,  elle  se  sublime  en  aiguilles 
incolores. 

Soumise  à  Tébullition  avec  une  solution  alcoolique  d'ammo- 
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niaque^  le  nitrosodioxindol  ne  donne  pas  la  coloration  rouge- 
violette  du  dioxindol. 

En  dissolvant  le  nitrosodioxindol  dans  Tammoniaque  très- 
étendue  et  en  évaporant ,  on  obtient  une  combinaison  ammonia- 
cale C*H»(AzH')(AzO)AzO'  +  |H'0,  qui  se  sépare  en  lamelles 
brillantes.  La  combinaison  barytique  C*H*Ba(AzO)AzO'  et  la 
combinaison  argenliqueG*H^Ag'(AzO)  AzO'  sont  insolubles  dans 
l'eau. 

Bromonitrosodioxindol ,  C"H<Br2{AzO)AzO* -♦- 3H'0.  —  Ce 
corps  se  précipite  lorsqu'on  ajoute  de  Teau  de  brome  à  une 
solution  aqueuse  de  nitrosodioxindol.  Peu  soluble  dans  l'eau,  il 
se  dissout  mieux  dans  l'alcool,  qui  le  laisse  déposer  en  brillantes 
aiguilles  groupées.  Il  se  dissout  dans  la  potasse.  L'acide  nitrique 
d'une  densité  de  1,2  est  sans  action  sur  lui.  L'acide  fumant  le 
dissout  sans  l'altérer.  Il  en  est  de  même  de  l'acide  sulfurique 
concentré,  d'où  l'eau  le  précipite.  Il  fond  à  2^5  degrés,  après 
avoir  perdu  son  eau  à  i4o  degrés.  A  une  température  plus 
élevée,  il  se  sublime  en  paillettes  blanches. 

Jzodioxineloly  C»H«Az»0'.  —  On  l'obtient  en  faisant  bouillir 
le  nitrosodioxindol  dans  beaucoup  d'eau,  avec  6  parties  de  sul- 
fate ferreux  et  de  la  potasse  caustique  en  excès,  filtrant  la  liqueur 
et  précipitant  par  Tacide  chlorhydrique.  L'azodioxindol  se  sé- 
pare en  aiguilles  prismatiques  incolores,  peu  solubles  dans  l'eau, 
assez  solubles  dans  l'alcool  bouillant. 

L'acide  sulfurique  concentré  le  dissout.  La  solution  alcoolique 
d'ammoniaque  ne  le  colore  pas  à  l'ébullition.  L'eau  bromée  pré- 
cipite de  la  solution  aqueuse  des  flocons  d'un  dérivé  brome.  L'azo- 
dioxindol fond  à  3oo  degrés,  mais  se  sublime,  déjà  à  260  de- 
grés, en  tables  carrées,  incolores  et  brillantes. 

L'azodioxindol  se  forme  par  la  réduction  du  nitrosodioxindol, 
comme  l'acide  azobenzoîque  de  M.  Strecker  se  forme  avec  l'acide 
nitrobenzoïque. 

En  ajoutant  de  l'ammoniaque  à  une  solution  aqueuse  d'azo- 
dioxindol,  additionnée  de  nitrate  d'argent,  on  obtient  un  précipité 
blanc  cristallin  qui  renferme  OH*Ag*Az*0*. 

Jzoxindoly  C»H«  Az'O  4-  ^H'O.  —  Ce  corps  se  forme  par  la 
réduction  du  dioxindol,  au  sein  d'une  liqueur  acide,  au  moyen 
de  l'étain  et  de  l'acide  chlorhydrique ,  ou  mieux  encore ,  au 
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moyen  de  l'ainalgaine  de  sodium.  Pour  le  préparer,  il  est  inutile 
d'isoler  d'abord  le  dioxindol  à  Pélat  de  pureté.  On  peut  se  con- 
tenter de  réduire  Tisatine  à  Paide  de  Tamalgame  de  sodium,  ainsi 
qu'il  a  été  dit  plus  haut,  et  d*ajouter  ensuite  de  Teau  à  la  solu- 
tion, de  manière  qu'elle  renferme  loo  parties  d'eau  sur  i  d*isar 
tine  employée.  Cette  liqueur  est  acidulée  par  l'acide  chlorfay- 
drique,  chauffée  au  bain-marie  et  traitée  par  l'amalgame  de 
sodium  qu'on  ajoute  par  petites  portions,  en  prenant  soin  que  la 
liqueur  soit  toujours  acide.  La  fin  de  la  réaction  peut  être  re- 
connue à  ce  que  la  liqueur  reste  jaune,  même  en  devenant  alca- 
line ,  et  qu'elle  cède  à  l'éther  un  corps  qui  se  sépare  par 
l'évaporation  en  aiguilles  cristallines. 

On  neutralise  alors  avec  la  soude,  on  évapore  jusqu'à  ce  que 
dés  gouttes  oléagineuses  apparaissent  à  la  surface,  et  on  laisse 
reposer  pendant  vingt-quatre  heures.  L'oxindol  se  sépare  sous 
forme  de  longues  aiguilles  jaunes  fortement  réfringentes.  On  en 
obtient  une  plus  grande  quantité  par  l'évaporation  de  i'eau 
mère.  On  le  purifie  par  une  nouvelle  cristallisation  dans  l'eau 
bouillante.  Il  se  présente  alors  en  longues  aiguilles  incolores  ou 
en  groupes  de  cristaux  penniformes.  Ces  cristaux  fondent  à 
120  degrés  en  un  liquide  qui  se  prend  de  nouveau  à  i  lo  degrés* 
Chauffée  plus  fortement,  en  petites  quantités,  la  substance  dis- 
tille sous  forme  d'une  huile  incolore  ou  faiblement  colorée  en 
rouge.  Elle  fond  dans  l'eau  et  s'y  dissout  abondamment.  Par  le 
refroidissement,  la  solution  se  trouble  d'abord  et  laisse  ensuite 
déposer  des  cristaux.  Par  l'évaporation  de  la  solution  concentrée, 
il  se  sépare  à  la  surface  des  gouttes  oléagineuses  qui  consistent 
en  oxindol  fondu.  Ce  corps  est  soluble  dans  l'alcool  et  dans 
l'éther.  Avec  la  potasse,  il  forme  une  combinaison  bien  cristal- 
lisée. Avec  les  sels  de  baryte,  de  enivre,  de  chaux  et  l'acétate  de 
plomb  basique,  il  donne  des  précipités.  La  solution  d'oxindol 
réduit,  par  une  longue  ébullition,  le  nitrate  d'argent  additionne 
d'ammoniaque,  en  donnant  un  miroir  d'argent. 

On  obtient  une  combinaison  argentique  C*H^AgAzO,  sous 
forme  d'un  précipité  blanc  volumineux,  en  ajoutant  avec  précau- 
tion de  l'ammoniaque  à  une  solution  saturée  et  froide  d'oxindol 
dans  l'eau. 

Le  chlorhydrate  d'oxindol  C'H'AzO,  HCl  cristallise  en  cris- 
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taux  aciculaires  réunis  en  faisceaux^  parle  refroidissement  d'une 
solution  d*oxindol  dans  parties  égales  d*acide  chlorhydrique  vt 
d'eau. 

Sromoxindoly  C  H*Br  AzO.  —  On  obtient  ce  corps  en  ajoutant  de 
Teau  de  brome  à  une  solution  froide  saturée  d^oxindol.  Le  corps 
brome  se  sépare  en  cristaux  blancs  penniformes^  qui  prennent 
par  la  dessiccation  un  aspect  gris.  Ils  fondent  à  1 76  degrés.  Ils 
sont  insolubles  dans  Teau,  peu  solubles  dans  Talcool. 

Tribromoxindoly  C*H*Br'AzOH-2H*0.  —  Cette  substance  se 
forme  lorsqu'on  ajoute  du  brome  à  une  solution  aqueuse  d^oxindol 
et  qu'on  chasse  l'excès  de  brome  à  l'aide  de  la  chaleur.  Elle  se  dé- 
pose en  cristaux  pcnniformes  d'une  couleur  blanc-violet  sale, 
insolubles  dans  Peau,  solubles  dans  la  potasse,  d'où  Tacide  chlor- 
hydrique les  précipite  inaltérés.  Ils  commencent  à  brunir  à  i55  de- 
grés et  se  décomposent  à  270,  sans  fondre.  Ils  renferment  7.  molé- 
cules d'eau  de  cristallisation  qui  se  dégagent  à  i3o  degrés. 

Niirosooxindoly  C*  H*  (  AzO)  AzO.  —  On  obtient  ce  corps  en  diri- 
geant un  courant  d'acide  nitreux  dans  une  solution  aqueuse 
d'oxindol  (à  i  pour  100)  jusqu'à  ce  qu'une  portion  delà  liqueur 
laisse  déposer  des  cristaux  par  le  frottement  avec  une  baguette. 
Généralement  il  suffit  de  faire  passer  le  courant  de  gaz  nitreux 
pendant  une  heure.  La  liqueur  se  prend  alors  immédiatement  ou 
au  bout  de  vingt-quatre  heures  en  une  bouillie  d'aiguilles  longues, 
fioesy  d'un  jaune  d'or,  qui  se  feutrent  par  la  dessiccation.  Ce 
corps  est  très-peu  soluble  dans  l'eau,  assez  soluble  dans  l'alcool. 
La  potasse  le  dissout  en  prenant  une  couleur  rouge-brun.  L'acide 
chlorhydrique  le  précipite  inaltéré  de  celte  solution.  Chauffé,  il 
se  décompose  vivement.  Lorsqu'on  le  dissout  dans  le  nitrate 
d'argent  et  qu'on  ajoute  à  la  solution  de  l'ammoniaque  très-éten- 
due^ il  se  forme  un  précipité  floconneux  orangé,  d'une  combi- 
naison argen  tique  C'H*Ag(AzO)AzO. 

Bromonitrosooxindol^  O  H*Br(  AzO)  AzO.  —  Aiguilles  brillantes 
qui  se  forment  lorsqu'on  ajoute  de  l'eau  de  brome  à  une  solution 
froide  de  nitrosooxindol. 

Trihromonitrosooxindol^  O H^Br'(  AzO)  AzO.  —  Il  se  formelors- 
qu'on  ajoute  du  brome  à  une  solution  aqueuse  de  nitrosooxindol 
et  qu'on  chasse  l'excès  de  brome  par  la  chaleur;  ce  sont  des 
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paillettes  orangées,  insolubles  dans  Teau,  solubles  dans  Talcool 
bouillant,  fusibles  à  163  degrés;  le  corps  fondu  commence  à  se 
sublimer  à  190  degrés  en  longs  cristaux  prismatiques. 

AmidooxindoL  —  Ce  corps  se  forme  lorsqu'on  traite  le  nitroso- 
oxindol  par  Fétain  et  l'acide  chlorhydrique;  la  réaction  terminée, 
on  chasse  la  plus  grande  partie  de  cet  acide  par  l'évapo ration,  on 
reprend  par  l'eau,  on  précipite  l'étain  par  l'acide  sulfhydrique, 
puis  on  évapore  au  bain-marie  en  consistance  sirupeuse.  Dans 
une  atmosphère  sèche,  ce  sirop  laisse  déposer  des  mamelons  in- 
colores qui  sont  le  chlorhydrate  d'amîdooxindol 

C»H«(AzH')AzO,  HCl. 

Ce  corps  se  dissout  dans  l'alcool;  à  80  degrés,  il  perd  de  l'acide 
chlorhydrique;  à  170  degrés,  il  se  décompose  complètement. 

Lorsqu'on  réduit  le  nitrosooxindol  en  le  chauffant  avec  du  vi- 
triol vert  et  une  quantité  pas  trop  grande  de  potasse  caustique,  il 
se  forme  une  matière  colorante  à  reflets  métalliques  verts,  et  qui 
donne  une  solution  analogue  à  celle  de  la  fuchsine.  Cette  matière 
colorante  paraît  être  un  corps  intermédiaire  entre  le  nitrosooxin- 
dol et  l'amidooxindol.  Les  auteurs  y  reviendront. 

Ils  résument  de  la  manière  suivante  les  résultats  auxquels  ils 
sont  arrivés. 

L'acide  isatique  est  un  produit  de  substitution  trioxydé,  qui 
peut  être  converti  successivement,  par  réduction,  en  un  corps 
dioxydé  et  en  un  corps  monoxydé.  Ces  deux  derniers  se  com- 
binent avec  I  molécule  d'acide  chlorhydrique,  et  donnent,  avec 
le  brome  des  produits  de  substitution,  avec  Tacide  nitrique  des 
dérivés  nitrosiques  capables  d*être  réduits.  Toutefois,  le  dioxindol 
et  l'oxindol  se  comportent  d'une  manière  différente. 

Les  nouveaux  corps  qui  ont  été  analysés  sont  les  suivants  : 

Dioxindol AzC«H^(H0)2. 

Chlorhydrate  de  dioxindol AzC»H^(HO}%HCI. 

Chlorodioxindol AzC»H^CI(HO)\ 

Bichlorodioxindol AzC«H3CP(H0)^ 

Bromodioxindol AzC«H*Br(HO)^ 

Bibromodioxindol AzC»H'Br'(HO)'. 

Nitrosodioxindol AzC»H^(  AzO)(HO)'. 

Bromonitrosodioxindol AzC«H3Br(AzO)(HO)^ 
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Azodioxindol AzC«H*Az(H0)2. 

Azoxindol AzC«H»Az{HO). 

Oxindol AzC«H«(HO). 

Chlorhydrate  d'oxindol AzC»H«(HO),HCl. 

Bromoxindol AzC''H*Br(  HO). 

Tribromoxindol AzC»H^Br'(HO). 

Nilrosooxindol AzC»H»(AzO)(B[0). 

Bromonitrosooxindbl AzC*H*Br(AzO(HO). 

Tribromonitrosooxîndol AzC"H*Br3(AzO)(HO). 

Chlorhydrate  d'amidooxindol .  AzC*H»( AzH^)  (HO),  HCI. 


&éduotion  des  oombinaisons  aromatiques  au  moyen  de  la  poussière 

de  zino;  par  M.  Ad.  Baeyer  (i). 

Le  phénol  est  réduit  directement  et  facilement  en  benzine  lors- 
qu'on le  fait  passer  en  vapeurs  sur  de  la  poudre  de  zinc  chauffée. 
La  benzine  ainsi  formée  possède  une  odeur  agréable  de  géranium, 
due  sans  doute  à  un  produit  accessoire,  peut-être  à  Téther  phé- 
nylique  de  M.  Limpricht.  Il  se  forme  en  même  temps  des  produits 
secondaires  à  point  d^ébullition  plus  élevé.  L*oxhydryle  acide 
est  pareillement  réduit  par  la  poudre  de  zinc;  ainsi  l'acide  ben~ 
zoique  et  l'acide  phtalique  donnent  de  l'essence  d'amandes  amères. 

MM.  Baeyer  et  Knop  ont  réussi  à  réduire  Tisatine  en  oxindol 
CH^AzO.  Ce  dernier  corps  est  réduit  à  son  tour  lorsqu'on  le 
chauffe  avec  de  la  poudre  de  zinc,  et  converti  en  indol  C'H' Az  (2), 
qui  est  la  substance  mère  du  groupe  indigo. 


8ur  cfuelques  dérivés  de  l'aoide  oléique;  par  M.  Otto  Overbeok  (3). 

L'acide  oléique,  qui  ne  diffère  de  l'acide  stéarique  que  pan 
2  atomes  d'hydrogène  en  moins,  ne  peut  pas  être  converti  en  ce 
dernier  acide  par  Taction  de  l'hydrogène  naissant.  Mais  il  peut  fixer 
par  addition  directe  2  atomes  de  brome  pour  en  former  un  dibro- 

(i)  Ànnalen  der  Chenue  und  Pharmacie,  t.  CXL,  p.  396  (nouvelle  série, 
t.  LXIV);  décembre  1866. 

(a)  Voir  p.  475. 

(3)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  t.  CXL,  p.  89  (nouvelle  série, 
t.  LXlY)i  octobre  1866. 
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nble  à  loo  degrés,  mais  se  décompose  à  300. 

Jcide  mr>nobromoléi)jue,C"lil'*BrO'.  —  Ce  corps  se  forme  lors- 
qu'on fait  réagir  a  la  température  ordinaire,  sur  le  dibromure, 
une  solution  alcoolique  de  potasse  dans  ta  proportion  d'au  moins 
a  équivalents  de  base  pour  ■  de  bromure.  L'acide  monobromé 
se  sépare  par  l'addilion  de  l'acide  chiurhydrîque  étendu.  On  le 
lave  ei  on  le  dessèche  dans  le  vide.  Cest  une  huile  jaunâtre, 
fluide,  plus  dense  que  l'eau,  et  douée  comme  le  bîbromure  d'une 
odeur  agréable  de  fruits. 

Ce  corps  n'est  point  parfaitement  pur.  D'une  part  il  renfemie 
une  petite  quantité  de  dibromure,  de  l'autre  une  petite  quantité 
d'acide  stéarolique  formé  par  la  séparation  de  2  molécules  d'acide 
bromhydrique. 

jicide  stéarolique,  C'*H"0'.  —  Pour  obtenir  cet  acide,  on 
chauffe  l'acide  monobromoléique  pendant  six  i  huit  heures  avec 
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une  solution  alcoolique  d*au  moins  2  équivalents  de  polasse.  Il  se 
sépare  du  bromure  de  potassium,  et  la  liqueur  filtrée  additionnée 
d'acide  chlorhydrique  laisse  déposer  un  corps  solide  qui  est  l'acide 
stéarolique.- 

Après  l'avoir  fondu  et  lavé  à  plusieurs  reprises  dans  Teau,  on  le 
dissout  dans  Talcool,  on  filtre  et  on  ajoute  de  Peau  aussi  longtemps 
qu'il  ne  se  produit  pas  un  trouble  permanent.  L'acide  stéarolique 
cristallise  de  cette  solution  en  aiguilles  blanches  soyeuses;  par  une 
nouvelle  cristallisation  dans  l'alcool,  on  l'obtient  en  longs  prismes 
d'un  blanc  éclatant.  Cet  acide  fond  à  48  degrés.  A  260  degrés  il 
se  colore  légèrement  en  brun  et  distille  presque  sans  altération. 

Les  sels  de  l'acide  stéarolique  se  présentent  généralement  en 
beaux  cristaux,  et  possèdent  la  propriété  de  devenir  électriques 
par  le  frottement.  L'auteur  a  analysé  les  sels  suivants  : 

Stéarolate  de  baryum  ^  ^  «  /  0^. 

Ba  '  ) 

(C"H"0)M 
Stéarolate  de  calcium  r"  '/ 1  0^  +  Bl'0>  mamelons  formés 

v<a   \ 

par  des  aiguilles  concentriques. 

Stéarolate  d'^ argent ^  C'*H''AgO%  précipité  blanc  grenu. 

L'acide  stéarolique  se  combine  directement  avec  le  brome  pour 
former  un  dihromure  G'^U^^Br^O^  liquide  et  un  tétrabromure 
G*>H93Br*0^  solide,  cristallisable  en  lames  blanches  brillantes.  Ce 
dernier  composé  prend  naissance  sous  l'influence  de  la  lumière 
solaire. 

Vi bromure  de  r acide  monobromoléique^  C*  H^^Br^O^.  —  L'acide 
monobromoléique  se  comporte  avec  le  brome  comme  l'acide  oléique 
lui-même.  Il  en  fixe  2  atomes  pour  former  un  dibromure  qui 
constitue  à  Tétat  de  pureté  une  huile  épaisse  transparente,  très- 
soluble  dans  l'alcool  et  dansl'éther.  La  potasse  alcoolique  enlève 
à  ce  tribromure  2  atomes  de  brome,  et  convertit  ensuite  l'acide 
monobromoléique  en  acide  stéarolique. 

L'auteur  s'est  assuré  que  le  dibromure  de  l'acide  élaïdique  dé- 
crit par  M.  Burg  se  convertit  de  même  en  acide  stéarolique  par 
l'action  de  la  potasse  alcoolique. 

Action  de  l'acide  nitrique  fumant  sur  V  acide  stéarolique.  —  Le 
liquide  acide  qui  résulte  de  cette  action  laisse  déposer  une  masse 


stéaroxytiqne  monobasique.  Celut-cî  représente  un  oxyde  de 
l'acide  sEéarolique,  c'eit-à-dire  un  acide  stéarobque  dans  lequel 
les  affinités  libres  sont  saturées  par  2  O. 

Acide  atélaïque,  CH"0',  et  aldéhyde  aiélaïque,  CH"0'.  — 
L'eau  mère,  d'ofl  l'acide  stéarosylique  s'est  déposé,  se  sépare  au 
bout  de  quelque  temps  en  deux  couches,  une  huile  jaune  foDcé 
et  une  liqueur  alcoolique  qui  surnage.  L'huile  soumise  à  la  dis- 
tillation avec  de  l'eau  jiasse  avec  les  vapeurs  aqueuses.  On  l'obtient 
ainsi  incolore.  Elle  est  fluide,  plus  légère  que  l'eau,  dans  laquelle 
elle  est  insoluble.  Elle  se  dissout  dans  l'alcool  et  dans  l'éihcr.  I^a 
potasse,  la  soude  et  l'ammoniaque  l'émulsionnent.  La  solution 
alcoolique  donne,  avec  le  uitrale  d'argent,  un  précipité,  surtout 
si  l'on  ajoute  une  goutte  d'ammoniaque.  Lorsqu'on  chaurfe,  ce 
précipité  noircit  rapidement.  Une  analyse  qui  a  été  faite  av^c  ce 
corps  conduit  à  la  fûimuie  C'H'^O',  qui  serait  celle  de  l'aldéhyde 
de  l'acide  azélaique.  Traité  par  le  brome  en  présence  de  l'eau,  ce 
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corps  se  convertit  en  effet  en  acide  azélaïque  C^H'*0*  qui  se  dé- 
pose du  sein  de  l'eau  bouillante  en  lames  blanches  et  brillantes. 
Cet  acide  fond  à  io5  degrés.  Il  est  peu  soluble  dans  Teau  froide,, 
mais  se  dissout  dans  Teau  chaude,  dans  l'alcool  et  dans  Téther. 
La  solution  aqueuse  le  laisse  déposer  en  paillettes  brillantes. 

L'acide  azélaïque  est  un  des  produits  directs  de  Toxydation  de 
Facide  stéarolique.  La  solution  obtenue  par  le  lavage  du  produit 
brut  en  renferme  une  petite  quantité. 

Action  de  Voxyde  d'argent  humide  sur  le  bromure  diacide  oléique 
et  sur  l'etcide  monobromoléique»  —  M.  Burg  a  décrit,  comme  ré« 
sultant  de  l'action  de  l'oxyde  d'argent  humide  sur  le  bromure 
d'acide  oléique  ^  un  adde  oxyoléique  CH'^OS  qui  constitue  un 
liquide  épais  doué  d'une  odeur  rance.  L'auteur  s'est  assuré  que 
le  corps  qui  prend  naissance  dans  cette  réaction  est  un  mélange 
de  deux  acides.  Il  les  sépare  en  les  combinant  à  la  baryte  et  en 
épuisant  les  sels  de  baryte  par  l'éther.  Le  résidu,  insoluble  dans 
réther,  décomposé  par  Tacide  chlorhydrique,  donne  un  acide  so- 
lide que  Tauteur  nomme  isodioxystéarique.  Le  sel  de  baryte, 
soluble  dans.  Téther,  fournit  par  le  même  traitement  un  acidfe 
liquide  qui  est  l'acide  oxyoléique.  L'auteur  interprète  la  formation 
de  ce  corps  en  admettant  que  le  dibromure  perd  d'abord  H  Br  sous 
l'influence  de  l'oxyde  d'argent,  et  que  l'acide  monobromoléique 
ainsi  formé  se  convertit  en  acide  oxyoléique  d'après  l'équation^ 
suivante  : 

C"»H"BrO» -h  AgHO  =  AgBr  -h  C"H«»(HO)0^. 

Acide  isodioxystéarique^  C'*H^®0*.  —  Ce  corps  représente  de 
l'acide  stéarique  +  0^  ou  de  l'acide  oxyoléique  +  H'O.  Il  ne 
prend  naissance  qu'en  très-petite  quantité  dans  la  préparation  de  ce 
dernier  acide.  Après  l'avoir  séparé  à  l'aide  de  l'acide  chlorhydrique 
de  son  sel  de  baryte,  on  le  dissout  dans  l'alcool  bouillant.  Par  le 
refroidissement,  la  plus  grande  partie  de  Tacide  se  dépose  en 
cristaux  brillants  qni  apparaissent ,  sous  un  faible  grossissement , 
en  tables  rhomboïdales  très-bien  formées.  Le  nouvel  acide  fond  à 
126  degrés,  et  se  prend  par  le  refroidissement  en  une  masse  non 
cristalline  semblable  à  l'albâtre.  Il  est  très-sol uble  dans  l'éther.  Il 
forme  des  sels  cristallisables  pour  la  plupart,  et  qui  possèdent  la 
propriété  de  devenir  électriques  par  le  frottement.  L'auteur  a 


alliré  lorsqu'on  le  chauffe  au  bain-tnarie  avec  une  solution  chro- 
mique  à  5  pour  loo. 

Après  avoir  établi  que  des  solutions  étendues  d'acide  chro> 
mique  n'agissent  pas  sur  les  acides  précédents,  l'auieur  a  soumis 
à  l'oxydation,  à  l'aide  de  l'acide  chromique  étendu^  un  certain 
nombre  de  composés  dont  la  constilutioa  est  bien  connue. 

Alcool  éthyliqae.  —  Il  ne  donne  que  de  l'acide  acétique  par 
l'action  d'un  excès  d'acide  chromiqiie.  Lorsque  cet  acide  est  en 
quantité  insuffisante,  il  se  forme  en  même  temps  de  l'aldéhyde  et 
de  l'élher  acétique. 

Jlcool  amyUque,  —  Il  donne  par  l'oxydation  de  l'acide  valé- 
rique  et  du  valérale  d'amyle  qu'une  action  prolongée  du  réactif 
OKydani  convertit  entièrement  en  acide  valérîqiie. 

Vacctaie  de  méthyle  donne,  par  l'oxydation  complète,  de  l'acide 
acétique  et  de  l'acide  carbonique;  l'acétate  d'cthyle  ne  donne  que 

(i)  iauiaal  cfthe  Chemical  Society,  t'  tiri«,  t.  IV,  p.  477- 
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de  l'acide  acétique;  Tacétate  d*amyle,  de  Tacide  acétique  et  de 
Tacide  valérique. 

Le  nitrite  cCamyle  donne  de  l*acide  valérique  et  de  l'acide  ni- 
trique,  par  l'oxydation  complète;  du  valérate  d'amyle  par  l'oxy- 
dation incomplète. 

Viodure  tVamyle  donne  de  l'iode  et  de  Facide  valérique. 

Uiodure  dUsopropyle  fournit  de  Facide  carbonique  et  de  l'acide 
acétique. 

V et hy lamine  fournit  de  l'acide  acétique,  i'amy lamine  de  Tacide 
valérique,  Téthyl-amylamine  de  l'acide  valérique  et  de  l'acide 
acétique. 

"L'ét/ijriêne  donne  de  l'acide  carbonique,  l'amylène  de  Tacide 
acétique,  le  ^-hexylène  de  l'acide  propionique  et  de  l'acide  acé-* 
tique.  Les  auteurs  expriment  ces  résultats  par  les  équations  sui- 
vantes : 

Éthylène C'H'  -h  O"  =  2CO»  -h  ^WO  (i). 

Amylène OW  -f-  O'  =  iC*E*0^  H-  CO»  -h  H'O. 

p-Hexylène . .     O»  H"  -f-  O'  =  C*  H« 0^  -f-  C»  H*  O^  H-  CO»  -4-  H»  O. 

De  plus,  ils  en  tirent  certaines  conclusions  concernant  l'arrange- 
ment des  atomes  dans  les  molécules  de  ces  carbures  d'hydrogène, 
et  expriment  cet  arrangement  par  les  formules  suivantes  : 

H      H  H^     H 

„  H  H      V''     H  H      ^P^     H    H 

C=C  H-C-C-C-C-H,    H-C-C-C-C-C-H(a) 

/        ^pi  I      I      I      f  -  I      I      I      I      I 

H  ^  HHHH  HHHHH 

Élhylène.  Amylène.  /3-HexyIène. 

On  sait  que  le  point  d'ébullition  de  l'alcool  amylique  varie  de 
128  à  i32  degrés.  Après  avoir  soumis  un  échantillon  de  cet  al- 
cool à  de  nombreuses  distillations  fractionnées,  les  auteurs  en  ont 
séparé  deux  portions,  l'une  ayant  passé  en  grande  partie  à  128  de- 
grés, l'autre  ayant  passé  en  grande  partie  vers  i32.  Toutes  deux 
ont  donné  à  l'analyse  des  nombres  s'accordant  avec  la  formule 

(1)  C  =  i2;  H=i;  0  =  16. 

(3)  L^amylène  et  le  y8-hfXyiènc  coiUi^-ndraient  donc  une  chaîne  latérale 
CH'  qui  serait  liée  à  2  atomes  de  carbone  de  la  chafno  principale. 

A.  W. 


potasse  alcoolique,  en  un  chlorure  C'H'CI.  Ce  dernier  corps  est 
un  liquide  mobile,  incolore,  bouillant  à  1 3o  degrés  et  doué  d'une 
odeur  d'essence  de  térébenthine. 

Sous  riofluence  de  ramalgame  de  sodium,  l'oxyde  de  mésityle 
se  réduit  comme  l'acétone.  Pour  opérer  cette  réduction,  on  in-~ 
troduit  de  l'amalgame  de  sodium  solide  dans  une  solution  d'oxyde 
de  mésityle  dans  plusieurs  fois  son  volume  d'alcool.  La  réaction 
terminée,  on  ajoute  de  l'eau  à  la  liqueur.  Il  se  sépare  une  huile 
épaisse  incolore  qui  possède  une  forte  odeur  de  camphre.  Lors- 
qu'on la  chauffe,  elle  commence  à  se  décomposer  à  i5o  degrés. 
Il  se  dégage  de  l'eau  et  il  distille  un  liquide  complètement  inco- 
lore ,  pendant  que  le  thermomètre  s'élève  continuellement.  Il  se 
maintient  stationnaire  pendant  quelque  temps  à  206  degrés.  Le 

(1)  Annale-,  dcr  Ckemie  «nd  Pharmecic,  t.  CXL,  p.  397  (nouielle  série, 
t.  LXIVJi  décembre  1867. 
(a)  C  =  ia;  a  =  ii  0=i6. 
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liqaide  qui  passe  à  cette  température  ]M>ssède  la  composition  de 
réther  mésitique  G<'H"0 


C«H" 


Oxyde  Alcool 

de  mésityle.  mésitique. 


Éther 
mésitique. 

Le  liquidé  incolore  qui  prend  naissance  en  même  temps  que  ce 
dernier  corps  est  probablement  Talcool  mésitique. 

L'éther  mésitique  est  un  liquide  incolore  bouillant  à  206  de- 
grés, doué  d'une  forte  odeur  de  camphre.  Il  se  décompose  en  par- 
tie par  la  distillation  en  donnant  des  produits  de  condensation. 
La  décomposition  est  plus  énergique  en  présence  de  la  chaux. 
Le  chlorure  de  zinc  enlève  de  Peau  à  Péther  mésitique  et  le  con- 
-vertit  en  hydrocarbures.  La  portion  du  produit  qui  passe  de  170 
à  180  degrés  est  probablement  constituée  par  l'hydrocarbure 
C"»H»«  formé  par  la  déshydratation  de  C'»H«0. 

Phorone^  C'H'^0.  —  Les  substances  qu'on  a  désignées  jusqu'ici 
sous  le  nom  de  phorone  étaient  ou  des  produits  impurs  ou  des 
substances  différentes.  Pour  préparer  ce  corps,  on  emploie  la 
partie  du  produit  primitif  (p.  49^)  qui  passe  de  180  à  2o5  degrés. 

Ce  qui  passe  après  plusieurs  rectifications  est  de  la  phorone 
pure.  Ce  corps  cristallise  en  gros  prismes  souvent  très-longs,  frla- 
blesy  d'une  couleur  jaune^verdâtre.  Son  odeur  est  analogue  à 
celle  du  géranium. 

Avec  le  perchlorure  de  phosphore ,  il  donne  un  liquide  qui 
passe  à  la  distillation  avec  les  vapeurs  aqueuses  et  qui  possède  la 
composition  du  chlore  de  phoryleCH'^Gl.  Traité  par  la  potasse 
alcoolique^  ce  corps  régénère  la  phorone. 

L'acide  nitrique  donne  avec  la  phorone  une  résine  nitrogénée 
analogue  à  celle  qu'on  obtient  avec  l'acélone.  L'amalgame  de  so- 
dium réduit  la  phorone  en  formant  une  résine.  Le  chlorure  de 
zinc  et  l'acide  phosphorique  anhydre  la  détruisent. 

En  terminant,  l'auteur  donne  quelques  formules  de  constitu- 
tion pour  les  corps  qu'il  a  étudiés.  11  représente  de  la  manière 
suivante  le  mode  de  formation  de  l'oxyde  de  mésityle  : 

Acétone.  OxyJe  de  mésityle. 

? 


par  l'évapontloQ  dam  le  vide,  sous  Torrae  cle  gros  crislaux  pris- 
niatiiiues  jaunes.  L'alcool  précîpiie  de  la  solution  aqueuse  des 
cristaux  grenus,  et  l'eau  mère  alcoolique  en  laisse  déposer  de  . 
nonvelles  quantités.  Ces  différentes  portions  de  sel  platiniquc 
□e  donnent  point  à  l'analyse  des  résultats  concordants.  Les 
nombres  sont  plus  ou  moins  rapprocUés  des  formules 

(i)  AzC>H"OCI,PtCI'. 

(a)  AzCH"CI,PtCI'. 

(3)  AzC'H'Cl.PtCl'  (formule  Je  M.  Liebrdch). 

Une  étude  approfondie  de  la  nciirine  a  démontré  à  l'auteur 
que  celte  substance  constitue  probablement,   à  l'état  brut,  un 

(0  Annahn  drr  Chimie  and  Pha.macii,  l.  CXL,  p.  3o6  (nouvelle  s6rie, 
I.  LXIV);  décembre  1866. 
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mélange  de  deux  bases  dont  les  sels  platiniques  possèdent  la 
constitution  exprimée  parles  formules  (i)  et  (2). 

Lorsqu'on  chauffe  une  solution  concentrée  de  chlorhydrate  de 
neurine  avec  plusieurs  fois  son  volume  d'acide  iodhydrique  con- 
centré et  une  petite  quantité  de  phosphore  amorphe^  pendant 
plusieurs  heures,  de  120  à  i5o  degrés,  on  obtient  par  le  refroi- 
dissement une  quantité  notable  de  cristaux  prismatiques,  inco- 
lores, volumineux,  qui  renferment  AzC^H'^P.  Ces  cristaux 
sont  peu  solubles  dans  l'eau  froide,  très-sol ubles  dans  l'eau 
bouillante. 

La  potasse  précipite  de  la  solution  aqueuse  des  flocons  qui 
deviennent  cristallins. 

Lorsqu'on  fait  digérer  cette  solution  avec  du  chlorure  d'argent, 
I  atome  d'iode  est  échangé  contre  du  chlore.  La  solution  séparée 
de  l'iodure  d'argent  donne,  avec  le  chlorure  de  platine,  un  sel 
double  AzC^H'^ICl,PlCl^  peu  soluble  dans  l'eau. 

Digérée  à  chaud  avec  de  l'oxyde  d'argent ,  la  combinaison 
iodée  perd  les  2  atomes  d'iode  et  se  convertit  en  une  base  dont 
le  sel  de  platine,  soluble  dans  l'eau,  se  comporte  comme  le 
chloroplatinate  de  neurine.  Ce  sel  de  platine  a  donné  à  l'analyse 
des  nombres  constants  répondant  à  la  formule 

Az»C•«H"OCl^Pt»Cl^ 

Les  réactions  qui  viennent  d'être  décrites  s'accordent,  en  tous 
points,  avec  celles  d'un  corps  que  M.  Hofmann  a  obtenu  en  trai- 
tant une  solution  aqueuse  ou  alcoolique  de  triméthylamine  par  le 
bromure  d'éthylène.  Il  se  forme ,  par  addition  directe  des  deux 
corps,  un  bromure  AzC^H'^Br'  qui  est  analogue  à  la  combinaison 
diiodée  de  neurine  décrite  plus  haut.  Le  nitrate  d'argent  ne 
précipite  de  la  solution  alcoolique  de  ce  corps  que  la  moitié  du 
brome.  La  liqueur  filtrée  fournit,  par  l'addition  du  chlorure  de 
platine,  un  sel  double  AzC^H"BrCl,PtCl^  qui  correspond  au 
chloroplatinate  iodé  décrit  plus  haut.  Lorsqu'on  traite  le  dibro- 
mure  de  M.  Hofmann  par  l'oxyde  d'argent,  on  lui  enlève  tout 
son  brome  et  Ton  obtient  une  base  qui  possède  toutes  les  pro- 
priétés de  la  neurine. 

te  bromure  AzC^H^Br'  ayant  été  décomposé  par  l'oxyde 
d'argent,  la  base  libre  a  été  chauffée  avec  l'acide  iodhydrique  en 
exc^.  Par  le  refroidissement,  on  a  obtenu  des  cristaux  identiques 


ganése.  Par  un  traitement  approprié,  il  est  parvenu,  en  effet,  à 
obtenir  une  petite  quantité  d'un  acide  qui  se  comportait  comme 
l'acide  bensénique  précédemment  décrit;  mais  l'auteur  n'a  pas 
réussi  à  l'obtenir  pur,  et  pense  que  les  réactions  décrites  ne  per- 
mettent pas  encore  une  conclusion  définitive  et  certaine  concer- 
nant l'acide  benzénique. 

Sm  la  ifiithéie  de  oorpa  orgaBlquei;  par  K.  tt,  OaThu  (i}. 

L'auteur  annonce  dans  ce  Mémoire  avoir  effectué  des  additions 
d'acide  chloreux  CIHO',  analogues  à  celles  qu'il  a  fait  con- 
naître avec  l'acide  liypochloreux.  On  ne  connaît  pas  l'acide  chlo- 
reux  hydraté,  mais  une  solution  deCl'O'  dans  l'eau  se  comporte 
comme  cet  acide. 

{0  AnfiaUn  dtr  Chimie  und  l'harm«cii,  l.  CXL,  p.  3n  (nomalle  ïéri., 
I.  LMV). 

(a)  ànnalen  der  Chtmie  und  Pharmaele,  1.  CXL,  p.  3jJ  (noonlls  idrle 
t.LXlV)idéceiobrBia66. 
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Pour  réaliser  Taddition  de  Tacide  chloreux  à  la  benzine ,  on 
peut  se  contenter  de  traiter  ce  corps  par  un  mélange  d*acide 
sulfurique  étendu  et  de  chlorate  de  potasse.  L'acide  chlorique 
mis  en  liberté  est  réduit  par  une  portion  de  la  benzine,  qui  semble 
se  convertir,  par  cette  oxydation,  en  acide  benzénique,  et  Tacide 
chloreux  ainsi  formé  s'ajoute  au  reste  de  la  benzine  pour  former 
un  produit  chloré  fi^ffCl'ô*.  Ce  dernier  est  extrait  par  Téther 
de  la  liqueur  aqueuse. 

Il  est  acide  et  forme  des  sels  qui  sont  très-instables.  Les  trois 
molécules  de  chlore  qu'il  renferme  peuvent  être  remplacées  par 
trois  d'oxhydryle^  par  l'action  de  l'eau, 

C«ff  C1»0»  +  3H*0  =  G^H^^Ô*  -i-  3C1H. 

L'acide  G'^H^^O-^  ainsi  formé  cristallise  en  prismes  ou  en 
tables  incolores  appartenant  au  type  du  prisme  rhomboïdal 
oblique.  Il  est  isomérique  (probablement  métamérique)  avec 
les  acides  mucique  et  saccharique,  dont  il  se  distingue  par  la  forme 
cristalline,  par  la  solubilité,  par  la  basicité.  Il  renferme  3  atomes 
d'hydrogène  capables  d'être  remplacés  par  des  métaux.  Ses  sels 
renferment  €^®H''Me^O^.  Ceux  de  baryum,  de  calcium  et 
d'argent  cristallisent  bien* 

Traité  par  le  zinc,  le  chlorure  primitif  -G^H'CPO'  échange 
3  atomes  de  chlore  contre  3  atomes  d'hydrogène  pour  former  un 
corps  €*H^^Q'^  qui  ne  possède  pas  nettement  le  caractère  d'un 
adde. 

Sur  l'aoide  iiieUiti<iue  ;  par  M.  Ad.  Baeyer  (i). 

U  résulte  d'un  travail  publié  par  M.  Scheibler  que  l'acide  mel- 
litique  est  un  acide  sexbasique  et  possède  la  composition  d'une 
benzine  dans  laquelle  6  atomes  d'hydrogène  seraient  remplacés 
par  du  carboxyle  CO*H  (2). 

C»H«  C«{CO»H)« 

Benzine.  Acide 

mellitique. 


(i)  Ànnalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  t.  CXLI,  p.  271  (nouvelle  série, 
I.LXV);  féTrleri867. 
(a)  C=ia;  H=i;  0  =  i6. 
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L'expérience  vérifie  cette  prévision.  Lorsqu'on  chauffe  Tacide 
mellitique  avec  la  chaux,  il  se  dédouble  entièrement  en  acide 
carbonique  et  en  benzine.  Mais  on  réussit  aussi  à  séparer  succes- 
sivement les  six  molécules  diacide  carbonique.  En  effet,  lors- 
qu'on met  en  contact  Facide  mellitique  avec  de  l'amalgame  de 
sodium,  il  fixe  H^  et  se  convertit  en  un  acide  sexbasique 

C«H«(CO'H)«. 

Ce  dernier,  chauffé  avec  de  Tacide  sulfurique,  se  convertit  en  un 
acide  tétrabasique  C^U^(CO'H)^  A  celui-ci  on  parvient  à  fixer  H^ 
A  son  tour  Tacide  ainsi  formé  perd  de  l'acide  carbonique  lors- 
qu'on le  chauffe  avec  de  l'acide  sulfurique,  et  l'on  obtient  comme 
dernier  terme  de  l'acide  benzoïque. 

Ces  acides  appartiennent  aux  deux  séries  suivantes  dans  les- 
quelles les  termesdéjà  découverts  ont  été  marqués  d'un  astérisque: 

*C«(CO^H)%  *C«H«(CO»H)«, 

eH(CO'H)S 
*C«H»(CO'H/,  C«H«(CO'H)S 

C«H»(CO»B)S 

C«H*(CO«H)S  C«H»(CO*H)^ 

*C«fl»(CO»H). 

Il  est  probable  qu'on  réussira  à  préparer  les  autres  termes  avec 
l'acide  mellitique. 

Recherches  sur  le  mésitylène;  par  M.  B>.  Fittiç  (i). 

Le  mésitylène  -G'  H**  qui  a  servi  à  ces  recherches  a  été  préparé, 
comme  le  recommande  M.  Kane,  par  distillation  de  2  volumes 
d'acétone  pure  avec  i  volume  d'acide  sulfurique  concentré-  Il  a 
été  purifié  par  distillation  fractionnée  sur  du  sodium.  Pur,  il  bout 
à  i63  degrés. 

DÉRIVÉS    NITRÉS    DU    MESITYLENE. 

DinitromésUjrlcne  €t^W^  (AzQ^y.  —  Ce  composé,  découvert 

par  M.  Hofmann,  s'obtient  très-facilement  en  ajoutant  goutte  à 

goutte  de  l'acétylène  à  de  l'acide  nitrique  fumant  bien  refroidi. 

(i)  Annalcn  der  Chemie  und  Pharmacie,  t.  CXLI,  p.  139. (nouvelle  série, 
t.  LXV);  février  1867. 
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La  liqueur  étendue  d'eau  laisse  déposer  un  précipité  caséeux  blanc 
qa*on  lave  à  Teau  et  qu*on  fait  cristalliser  dans  Talcool.  La  facilité 
extraordinaire  avec  laquelle  le  mésitylène  se  convertit  complète- 
ment,  à  froid,  en  cette  magnifique  combinaison  cristallisée  est  tout 
à  fait  caractéristique.  Le  dinitromésitylène  fond  à  86  degrés.  Les 
cristaux  sont  des  prismes  rhomboïdaux  droits. 

Trinitromêsitylène  €^'H*(  Azô*)'.  —  H  se  forme  lorsqu'on 
ajoute  du  mésitylène  à  un  mélange  de  i  volume  d'acide  nitrique 
fumant  avec  i  volumes  d'acide  sulfurique  concentré.  Ce  corps, 
découvert  par  MM.  Cahours  et  Hofmann,  fond  entre  23o  et 
232  degrés. 

DÉRIVÉS    AMIDES    13U    MESITYLÈlTE. 

Mésitylène-diamine  G®H*^(  AzH*)*.  —  Le  dinitromésitylène 
se  dissout  lorsqu^on  le  chauffe  avec  Tétain  et  Pacide  cblorhy- 
drique.  La  solution,  débarrassée  d'étain  par  Thydrogcne  sulfuré, 
et  évaporée  au  bain- marie,  fournit  le  chlorhydrate  de  mésitylène- 
diamine  qu'on  purifie  par  plusieurs  cristallisations  dans  l'acide 
chlorhydrique.  La  base  elle-même  se  sépare  lorsqu'on  ajoute  de 
l'ammoniaque  à  la  solution  chaude  et  concentrée  du  chlorhy- 
drate, sous  forme  d'une  huile  presque  incolore,  dense,  qui  se 
prend  en  cristaux  par  le  refroidissement,  en  même  temps  que  la 
liqueur  elle-même  laisse  déposer  un  map;ma  de  cristaux  fins  etin« 
colores.  On  les  obtient  purs  par  une  nouvelle  cristallisation  dans 
l'eau. 

La  mésitylène-diamine,  peu  soluble  dans  l'eau  froide,  se  dissout 
aisément  dans  l'eau  chaude,  l'alcool,  Téther.  Elle  se  dépose  du 
sein  de  l'eau  en  longues  aiguilles,  de  Téther  en  cristaux  apparte- 
nant au  type  du  prisme  rhomboïdal  oblique.  Elle  fond  à  90  de- 
grés et  se  sublime  presque  entièrement  en  aiguilles  lorsqu^on  la 
chauffe  avec  précaution. 

Le  chlorhydrate  de  mésitylène-diamine  G*H**Az*,  aHCl 
cristallise  du  sein  de  l'eau  en  tables  carrées,  incolores  ou  légère- 
ment colorées  en  jaune.  Il  est  irès-soluble  dans  l'eau  et  dans 
Talcool,  peu  soluble  dans  Tacide  chlorhydrique  d'une  certaine 
concentration.  On  n'a  pas  pu  obtenir  un  sel  de  platine  double  de 
cette  base. 
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lants  et  incolores,  qui  sont  un  chlorhydrate.  L'eau  décompose  ce 
dernier.  Aussi  la  base  se  précipite  lorsqu'on  ajoute  de  l'eau  à  la 
solution  chlorhydrique.  On  l'obtient  pure  en  la  faisant  crislattiset 
dans  l'alcool.  Ce  corps  est  insoluble  dans  l'eau,  même  bouillante. 
Il  se  dépose  de  l'alcool  en  prismes  courts  d'un  jaune  de  soufre, 
fusibles  de  iqS  à  194  degrés,  et  volatils  sans  décompoûtibu.  Ses 
propriétés  basiques  sont  fort  peu  prononcées. 


G9H'(AzO'}(AzH»}'. 

Ce  corps  prend  naissance  par  l'action  longtemps  prolongée  de 

l'hydrogène  sulfuré  sur  le  corps  nîlrogéué  précédent  dissous  dans 

l'alcool  et  dans  l'ammoniaque.  La  solution  du  chlorhydrate,  addi- 
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donnée  d'ammoniaque,  le  laisse  déposer  sous  forme  d'un  précipité 
jaune  amorphe,  qui  est  presque  insoluble  dans  Teau  froide,  mais 
soluble  dans  Talcool  et  dans  Téther.  L'eau  bouillante  le  laisse  dé- 
poser en  lames  orangées  assez  grandes;  l'alcool,  par  évaporation 
spontanée,  en  magnifiques  cristaux  rouges,  doués  d'un  grand 
éclat.  Ces  cristaux  se  forment  très-facilement.  Ils  appartiennent 
au  type  du  prisme  rhoipboïdal  oblique.  Ils  fondent  à  i84  degrés. 
La  nitromésitylène-diamine  est  une  base  bien  caractérisée.  Son 
chlorhydrate  €*H»(AzQ»)  (AzH*)%  a HCl  cristallise  en  tables 
carrées  incolores  ou  jaunâtres. 

ACIDE    MÉSITTLENE-SULFURIQUE. 

Ije  mésitylène  se  dissout  très-  facilement  dans  l'acide  sulfu- 
rique;  il  se  forme  de  l'acide  mésitylène-sulfurique  qui  cristallise 
généralement  par  le  refroidissement  sous  forme  d'aiguilles  inco- 
lores. Séparé  du  sel  de  baryte,  cet  acide  reste  après  l'évaporation 
sous  forme  d'un  sirop  qui  ne  tarde  pas  à  se  prendre  en  une  masse 
cristalline  incolore  et  rayonnée.  Le  sel  de  baryum 

Ba(€^H^*SO'^)' 

cristallise  du  sein  de  l'eau  chaude  en  lamelles  incolores.  Le  sel  de 
potassium  K.C^H**SO^  se  dépose  de  l'alcool  en  lamelles  agré- 
gées en  masses  arrondies.  Il  est  très-soluble  dans  l'eau. 

PRODUITS   d'oxydation    DU    MESITYLENE. 

Soumis  longtemps  à  l'ébullition  avec  une  solution  étendue 
d'acide  chromique,  le  mésitylène  fournit  de  l'acide  acétique  en 
quantité  notable.  Avant  que  la  réaction  soit  terminée,  il  se 
forme  une  petite  quantité  d'un  acide  cristallisable  en  prismes. 
Cet  acide  donne  un  sel  de  baryum  qui  cristallise  en  aiguilles  bril- 
lantes et  très-peu  soluble  dans  l'eau.  On  l'a  obtenu  en  très-petite 
quantité. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  le  mésitylène,  dans  un  ballon  muni  d'un 
réfrigérant  ascendant,  avec  de  l'acide  nitrique  étendu  de  deux 
fois  son  volume  d'eau,  il  se  convertit,  au  bout  de  dix-huit  à 
vingt  heures  d'ébuUition,  en  un  acide  solide,  blanc,  peu  soluble 
dans  l'eau,  que  l'auteur  nomme  mésitylénique.  Cet  acide  passe 
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arec  les  vapeurs  aqueuses.  Pour  Tobtenir  pur,  il  suffit  d'étendre 
le  liquide  de  beaucoup  d*eau,  de  distiller,  et  de  recomaiencer  œde 
opération  aussi  longtemps  que  Tacide  se  dépose  en  cristaux  dau 
le  tube  réfrigérant.  L'acide  suspendu  dans  Teau  qui  a  passé  etf 
séparé  par  le  filtre.  Pour  retirer  de  l'eau  la  petite  quantité  quisy 
dissout,  on  sature  par  le  carbonate  de  soude^  on  évapore  etoa 
précipite  par  l'acide  chlorhydrique. 

Pour  débarrasser  l'acide  ainsi  obtenu  d'une  petite  quantité  d^ira 
acide  nitrogéné,  on  le  fait  bouillir  avec  de  l'élain  et  de  racâde 
chlorhydrique;  on  filtre,  après  le  refroidissement,  l'acide  qnicit 
resté  insoluble;  on  le  lave  à  l'eau;  on  le  dissout  dans  le  carbonate 
de  suude,  et  on  le  précipite  de  cette  solution  par  l'acide  chlor- 
hydrique. Une  cristallisation  dans  l'alcool  le  fournit  pur.  L'adde 
mésilylénique  a  pour  composition  €*H^^O*.  Sa  formation  ré- 
pond à  celle  de  l'acide  benzoïque  par  l'oxydation  du  toluène  : 

Toluène.  Acide  benzoïque. 

€»H"  +  3G  =  G'H'"0'  +  H'ô 

Mésitylène.  Acide 

mésilylénique. 

Il  est  très- peu  soluble  dans  Feau  froide,  un  peu  plus  soluble 
dans  Tcau  bouillante,  très-soluble  dans  ralcool.  Il  se  dépose  de 
l'eau  bouillante  en  petites  aiijuilles  très-tines,  de  ralcool  en 
prismes  rhomboïdaux  obliques  incolores.  Pur,  il  fond  à  i66  de- 
grés. Avant  de  fondre  il  commence  à  se  sublimer  et  se  volatilise 
sans  décom|)osition  à  une  température  plus  élevée.  L'auteur  dé- 
crit les  sels  suivants  de  cet  acide  : 

Mésitjlénate  de  calcium  Ca  (€'H^Q^*)- :  se  dépose  en  croûtes 
cristallines  de  sa  solution  aqueuse. 

Mésitylénate  de  baryum  l>a(G^H®0';'  :  cristallise  en  grands 
prismes  incolores  soyeux. 

Mésih  lénate  de  sodium  NaG^H^O':  masse  cristalline  soluble 
dans  Teau  et  dans  l'alcool. 

Mésiiylvnate  d'argent  AgG'H'ô**,  s'obtient  par  double  dé- 
composition sous  forme  d'aiguilles  très-fmes,  très-brillantes, 
presque  insolubles  dans  l'eau. 


\ 
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jâcideniiromésityiéniqne  €t*W  (\zQ*)0^*.  —  On  obtient  cet 
acide  en  dissolvant  Tacide  mésitjlénique  dans  Tacide  nitrique 
fomant  et  en  ajoutant  de  Teau  à  la  solution.  On  le  purifie  en  le 
transformant  en  sel  de  baryum  et  en  faisant  cristalliser  celui-ci.  Le 
oitromésitylénate  se  dépose  d*abord.  L'acide  lui-même  est  préci- 
pité par  Tacide  chlorhydrique  de  la  solution  d'un  de  ses  sels  en 
petits  cristaux  indistincts.  Il  est  très-peu  soIul)le  dans  Teau, 
même  bouillante.  Il  se  dissout  dans  l'alcool,  mais  moins  aisément 
que  l'acide  mésitylénique.  Par  le  refroidissement  ou  l'évaporation 
^x>ntanée  de  la  solution  alcoolique,  il  se  sépare  en  gros  cristaux 
presque  incolores  et  offrant  Taspect  de  tables  rhomboédriques' 
bien  qu'ils  semblent  appartenir  au  système  du  prisme  rhomboïdal 
oblique.  Lorsqu'on  ajoute  de  Feau  bouillante  à  la  solution  alcoo- 
lique bouillante,  de  manière  à  faire  naître  un  trouble,  l'acide  se 
dépose  par  le  refroidissement  en  grandes  lames  jaunâtres.  Il  fond 
à  218  degrés  en  un  liquide  presque  incolore,  et  se  sublime,  même 
au-dessous  de  cette  température,  en  longues  aiguilles  brillantes. 
Son  sel  de  baryum  Ba[G«H«(AzO*)0']'  cristallise  en  ma- 
melons; son  sel  de  calcium  €a[€^H^  (AzO')ô'J*  se  dépose 
en  croûtes  cristallines.  Son  sel  d'argent  est  un  précipité  volumi- 
neux. 

Action  de  Vacide  chromique  sur  l'acide  mésitylénique,  —  Lors- 
qu'on fait  bouillir  l'acide  mésitylénique  avec  un  mélange  de 
2  parties  de  bichromate  de  potassium  avec  3  parties  d'acide  sul- 
furique  concentré  étendu  de  trois  fois  son  volume  d'eau,  il  s'oxyde 
rapidement.  Lorsque,  au  bout  de  deux  à  trois  heures,  on  distille 
le  liquide  acide,  il  passe  de  l'acide  acétique,  et  le  résidu  de  la  dis- 
tillation laisse  déposer,  par  le  repos,  des  prîsmes  incolores  durs, 
qui  constituent  un  nouvel  acide,  Tatide  trimésique.  Une  quantité 
notable  de  cet  acide  reste  en  dissolution;  on  l'enlève  à  la  liqueur 
en  agitant  celle-ci  avec  de  l'éther.  Cet  acide  est  identique  avec 
celui  qui  se  furme  d'abord  dans  l'oxydation  du  mésitylène  par 
l'acide  chromique  (p.  499)»  ï^'^j^  d'acide  mésitylénique  a  fourni 
par  l'oxydation  o"'',5i4  d'acide  acétique  et  oB'',4^  d'acide  trimé- 
sique. Ce  dernier  prend  naissance  en  vertu  de  la  réaction  suivante  : 

Jcide  trimésique  G*H*0®.  —  Cet  acide  se  dépose  de  sa  solu- 
tion aqueuse  en  prismes  assez  gros,  incolores  et  transparents.  Il  est 


(    502    ) 

très-soluble  dans  Teau  et  dans  l'alcool,  assez  loluble  dans  l'éther. 
U  est  très-stable.  Chauffé  dans  un  tube»  il  ne  fond  qu'au-dessus 
de  3oo  degrés,  et  se  sublime,  avant  la  fusion  complète,  en 
aiguilles  incolores,  sans  résidu  de  charbon.  Son  sel  de  baryum 
Ba'(-G®H'0*)*  est  presque  insoluble  dans  l'eau.  Lorsqu'on 
ajoute  une  solution  étendue,  faiblement  ammoniacale,  d'adde  mé- 
sitique  à  une  solution  de  chlorure  de  baryum,  la  .masse  presque 
tout  entière  se  prend  au  bout  de  quelques  instants  en  une  bouillie 
d'aiguilles  relativement  volumineuses.  Cette  réaction  est  caractéris- 
tique. Le  sel  se  dépose  en  magnifiques  aiguilles  de  la  solution 
saturée  à  chaud.  Il  renferme  une  molécule  d'eau  qu'il  paraît  rete- 
nir à  i5o  degrés. 

Le  trimésitate  d'argent  Ag'C*H*0*  s'obtient  par  double  dé- 
composition sous  forme  d'un  précipité  volumineux. 
'   La  formation  de  cet  acide  semble  indiquer  que  le  mésitylène 
renferme  trois  groupes  méthyliques  : 

Mésitylène.  Acide  trimésique. 

Le  groupe  Q^  H'  est-il  un  reste  benzique  (  i  )  ? 

C'est  une  question  qu'on  ne  saurait  trancher  pour  le  moment. 
En  terminant,  l'auteur  ajoute  que  le  premier  produit  de  la  réac- 
tion de  l'acide  sulfurique  sur  l'acétone  est  peut-être  l'allylène 

S^il  en  était  ainsi,  on  pourrait  envisager  le  mésitylène  comme 
un  polymère  de  l'allylène,  c'est-à-dire  comme  un  triallylène, 
condensé  par  l'action  de  l'excès  d'acide  sulfurique  (2). 


(  I  )  Si  le  mésitylène  renferme,  en  effet,  trois  groupes  méthyliques,  il  est 
clair  que  sa  constitution  ne  saurait  être  représentée  par  la  formule  qu''a 
donnée  M.  Baeyer(p.  49'^)*  L'existence  de  trois  groupes  méthyliques,  dans 
la  molécule  du  mésitylène,  indiquerait  que,  dans  la  formation  de  ce  corps, 
l'hydrogène  nécessaire  pour  l'élimination  de  Peau  est  pris  non  pas  sur  les 
deux  groupes  méthyliques  de  Tacétone,  comme  le  suppose  M.  Baeyer,  mais 
sur  un  seul,  ce  qui  conduit  à  admettre  dans  le  mésitylène  trois  groupes  CH, 
et  trois  atomes  de  charbon  unis  à  trois  groupes  méthyliques, comme  chaînes 
latérales.  A.  W. 

(2)  On  sait  que  M.  Berthelot  a  obtenu  la  benzine  par  la  condensation  di- 
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BÔÉ  le  tohièiie  broméi  par  M«  S.  CSMUMszaro  (i). 

M.  Kekolé  envisage  le  produit  de  l'action  dn  brome  sur  le 
tduène  comme  entièrement  formé  de  bromure  de  crésyle. 

L'auteur  est  arrivé  à  une  conclusion  différente.  Il  prouve  que 
ce  produit,  préparé  à  une  basse  température,  renferme  un  mé- 
lange Ae  bromure  de  crésyle  et  de  bromure  de  benzyle. 

Ayant  ajouté  du  brome  goutte  à  goutte  à  i  litre  de  toluène 
refroidi,  il  a  soumis  le  tout  à  la  distillation  fractionnée,  en  re-r 
cueillant  à  part  deux  portions,  Tune  passant  de  1 80  à  190  degrés, 
l'autre  de  190  à  200  degrés.  Ces  deux  portions  ont  été  mises  en 
contact  avec  de  Taromoniaque. 

Ce  qui  a  passé  de  190  à  200  degrés  a  été  mêlé  avec  cinq  fois  son 
volume  d'ammoniaque  alcoolique;  au  bout  de  quelques  heures, 
il  s'est  déposé  une  liuile  dense,  à  peine  colorée  en  jaune,  et  for- 
mée en  grande  partie  de  tribenzy lamine  (C^H^)aAz,  maintenue  à 
l'état  liquide  par  la  présence  d'une  petite  quantité  d'une  sub- 
stance oléagineuse.  En  agitant  cette  huile  avec  de  Talcool,  on  a 
réussi  à  la  faire  cristalliser. 

La  liqueur  ammoniacale  et  alcoolique  qui  avait  été  séparée  de 
cette  huile  renfermait,  indépendamment  d'une  certaine  quantité 
de  tribenzylamine  dissoute,  les  brom hydrates  de  la  benzylamine 
primaire,  et  probablement  aussi  de  la  benzylamine  secondaire. 

On  les  a  séparés  en  faisant  cristalliser  leur  solution  aqueuse. 
Le  chlorhydrate  de  dibenzy lamine  s'est  séparé  le  premier.  On  a 
décomposé  les  eaux  mères  par  la  potasse,  et  on  a  agité  avec  de 
réther  qui  a  dissous  la  benzylamine.  Celle-ci  passe  à  la  distilla- 
tion de  180  à  190  degrés. 

Ces  résultats  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  présence  du  bro- 
mure de  benzyle  dans  la  partie  du  liquide  bronié  passant  de  190 
à  200  degrés. 

La  partie  passant  entre  180  et  190  degrés,  ayant  été  mélangée 


recte  de  Tacétylène  sous  Tinfluence  de  la  chaleur,  et  quUl  considère  la  ben- 
zine comme  du  triacétylène.  A.  W. 

(1)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie ,  t.  CXLl,  p.  198  (nouvelle  série, 
t.  LXV)i  février  1867. 


Avec  l'oenanlhol,  on  obtient  un  liquide  jaune  oléagineux  d'une 
faible  odeur  rance,  d'une  saveur  amère,  et  cju'on  ne  peut  dis- 
tiller sans  le  décomposer  en  partie.  Cest  la  diœnanthjrlidène- 

diamylaminc  Az'  |  G' H"     .  Cecorps  est  dépourvu  de  propriétés 
(aG'H" 

basiques.  On  obtient  la  dîbenzylèoe-diamylaniine  Az*  (  CH* 

(2  G' H" 
en  faisant  réagir  l'essence  d'iicnandes  amèrcs  sur  l'amylamine. 
C'est  une  huile  épaisse  de  couleur  foncée. 

(i)  AnaaUn  d^r  Chemie  und  Phm-macif,  t.  CXL,  p.  91  (iiaaT«llu  série, 
t.  LXIV);  octobre  1SS6. 
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Dérivés  de  la  toluidine,  —  L'auteur  décrit   la  diéthylidène- 

diiolamine  Az*  <  €*H*    obtenue  par  Faction  de  Taldéhyde  ordi- 

naire  sur  la  toluidine.  Elle  cristallise  en  mamelons  fusibles  à 
60  degrés. 

La  solution  alcoolique  bouillante  laisse  d*abord  déposer  des 
gouttes  oléagineuses  qui  cristallisent  plus  tard.  Avec  les  acides 
énergiques,  elle  forme  des  combinaisons  rouges  solubles  dans 
Talcooly  insolubles  dans  l'eau.  Son  cliloroplatinate  jaune  pulvé- 
rulent renferme  C«H«Az% HCl,PtCl». 

En  faisant  réagir  Tessence  d*amandes  amères  sur  la  toluidine,  on 

obtient  la  dibenzilène-  ditolamîne  Az'  |  fi"^  H«     =  €"  H'^Az*. 

Cette  combinaison  fond  au-dessous  de  100  degrés.  Elle  est  dé- 
pourvue de  propriétés  basiques.  Mais  on  peut  la  convertir  en  une 
base  si  on  la  chauffe  pendant  vingt-quatre  heures  à  160  degrés. 
La  masse  se  prend  alors  en  aiguilles  jaunes  qui  fondent  de  120  à 
1 25  degrés  seulement,  et  qui  forment  des  combinaisons  avec  les 
acides  énergiques  et  avec  le  chlorure  de  platine.  Le  cliloropla- 
tinate renferme  €"H"Az*,HPlCP.  Par  l'action  delà  chaleur, 
le  radical  d'aldéhy de benzylène  €"^11^'^  s*est  converti  en  radical  de 

glycol  toluylène  Gc^]A.^^ .  * 

L'auteur  annonce  que  Tacroléine   et  l'œnanthol  fournissent, 

avec  la  toluidine,  des  combinaisons  analogues. 

Dérivés  de  la  toluylène-diamine.  —    L'œnanthol  réagit,  à  la 

température  ordinaire,  sur  la  toluylène-diamine.  Au  bain-marie, 

la  réaction  est  rapidement  terminée. 

Il  se  forme  une  huile  très-épaisse  qui  constitue  la  diœnanlhy- 

lidène- toluylène-diamine  Az*    €''H^*  =  €**H'*  Az«.  Ce  corps 

est  insoluble  dans  l'eau,  peu  soluble  dans  l'alcool.  La  solution 
alcoolique  montre  le  dichroïsme  jaune  des  sels  d'urane. 

Au  contact  des  acides,  le  nouveau  corps  rougit  et  se  dissout 


benzamtde  donne  de  l'ammoniaque  et  de  l'essence  d'amandes 
amères,  la  nouvelle  combinaison  donne  cette  aldéhyde  et  des 
composés  amidés  de  la  série  tdiuyiiqiie. 

La  toi uyléne-dibeazyl en e-dia raine  ne  possède  point  de  pro- 
priétés basiques,  mais  ces  propriétés  se  développent  lorsqu'on  la 
chauffe  pendant  vingt-quatre  heures  de  i4o  à  i5o  degrés.  Après 
avoir  fait  cristalliser  plusieurs  fois  la  masse  fondue  du  sein  de 
l'alcool,  on  obtient  des  aiguilles  courtes  qui  nesont  uiitrechose  que 

1  a  G'  H^ 

l'amarine, Az'  >  «  G'H'. 

(aG'H' 

Dérivés  de  la  rosanitine.  —  On  sait,  par  les  expériences  de 
M.  Lauth,  que  l'aldéhyde  réagit  sur  la  rosaniline.  L'auteur  a 
confirmé  ce  fait  et  admet  que  les  aldéhydes,  en  général, 
SUT  cette  base  la  même  réaction  que  sur  les  autres  alcaloïdes. 


(5o7) 
exprime  la  réacdoa  de  rœnanthol  par  l'équation  suivante  : 

En  faisant  réagir  Tœnanthol  sur  l'acétate  et  sur  l'arséniate  de 
rosaniline,  il  obtient  l'acétate  et  l'arséniate  de  la  nouvelle  base. 
Ses  analyses  conduisent  aux  formules  suivantes  : 

Acétate  d^œDantbylidène-  Arséniate  d^œnantbylidène* 

Tosaniline.  rosaoilîne. 

Ces  sels  sont  décomposés  par  les  alcalis,  conformément  à  ce 
que  MM.  Lauth  et  Willm  ont  observé  avec  les  produits  obtenus 
avec  d'autres  aldéhydes.  Il  se  sépare  des  flocons  violets  qui  con- 
stituent probablement  l'hydrate  de  la  base.  Ces  flocons  se  décom- 
posent entre  4o  et  5o  degrés  en  formant  un  corps  brun  résineux. 
On  a  pu  les  convertir  en  un  chloroplatinate. 

L'œnanthylidène-rosaniline  offre  de  l'intérêt  parce  qu'elle  con- 
stitue le  premier  exemple  d*une  hexamine  basique. 

Les  sels  de  cette  base  se  décomposent  lorsqu'on  les  chauffe. 

L'auteur  admet  qu'un  des  produits  de  cette  décomposition  est 

Vœnanthylidène'ditoluylénamine  Az'  <  €"'  H*  analogue  aux  com- 

posés  décrits  plus  haut. 

L'aldéhyde  benzoïque  réagit  sur  la  rosaniline  plus  difficile- 
ment et  autrement  que  l'œnanthol.  L'aldéhyde  ordinaiie  réagit 
plus  facilement^  et  cette  réaction  offre  de  l'intérêt  en  raison  de 
l'emploi  de  l'aldéhyde  pour  la  préparation  du  vert  d'aniline.  Il 
se  forme  de  l'éthylidène-rosaniline 

Rosaniline. 

Ce  corps  diffère  peu  par  ses  propriétés  des  autres  dérivés  aldé- 
hydiques  de  la  rosaniline. 

En  terminant  cette  partie  de  son  travail,  l'auteur  annonce  que 
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la  conicine  réagit  sar  Taldéhyde  avec  formation  d*un  corps  oléa- 
gineux épais.  La  morphine  et  la  strychnine,  qui  renferment, 
comme  la  conicine,  i  atome  d'hydrogène  remplaçable,  paraissent 
former  de  même  des  dérivés  aldéhydiques. 

Enfin,  l'hydrogène  typique  de  Turée  elle*méme  peut  être  rem- 
placé entièrement  ou  partiellement  par  des  résidus  aldéhydiques. 
L'œnanthol,  le  valéral,  Tessence  d'amandes  amères  agissent  sur 
Turée  à  une  température  élevée,  avec  élimination  d'eau.  Avec 
l'essence  d'amandes  amères  employée  en  excès,  il  se  forme  de 

l'urée  dibenzylénique  Az«    &W  =  C»»H"Az*ô.  En   épui- 

sant  par  l'alcool  bouillant  le  produit  brut  de  la  réaction,  on  ob- 
tient, par  le  refroidissement,  Turée  substituée  cristallisée  en 
aiguilles  soyeuses,  feutrées,  à  peine  colorées.  Ce  corps  se  dissout 
dans  l'alcool,  mais  non  dans  l'eau.  Il  fond  vers  24^  degrés  et  se 
sublime  sans  altération.  Le  corps  fondu  se  prend  en  une  masse 
de  longues  aiguilles.  Laurent  et  Gerhardt  ont  déjà  étudié  l'action 
de  l'essence  d'amandes  amères  sur  l'urée.  Ils  paraissent  avoir  ob~ 

iG  O 
tenu  l'urée  monobenzylénique  Az*     €''H«  =r  €«H«  Az'O. 

(H* 

Dérwés  aldéhydiques  des  su/ fites  d'aniline,  —  Lorsqu'on  chauffe 
du  bisulQte  de  sodium-œnanthyle  avec  de  l'aniline,  on  obtient 
une  solution  très-épaisse.  Par  l'action  prolongée  de  la  chaleur,  il 
se  dégage  lentement  du  gaz  sulfureux  et  de  l'eau. 

Par  le  refroidissement,  le  tout  se  prend  en  une  masse  un  peu 
colorée.  On  épuise  celle-ci  par  l'acide  acétique  étendu,  pour  en 
extraire  l'aniline  en  excès,  puis  par  l'eau  pour  en  dissoudre  le 
bisulfite  de  sodium.  Finalement,  on  dessèche  sur  du  chlorure  de 
calcium  le  liquide  oléagineux  épais,  jaune,   qui  reste.  C'est  la 


2G^H** 


diœnanthylidène-diphénamide  Az^  <     ^  „  ^^^  •  Elle  se  forme  selon 
réquation  suivante  : 

2  (G'WQ,  NaHSO^)  4-  2€ni^Az 
=  Az^  î  "" ?«!!!*  4-Na^  Sô^-h  Sô*+  3H^O. 
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Le  bisulQte  d*essence  d^amandes  amères  est  décomposé  de  la 
même  manière  par  Taniline. 

L'auteur  a  confirmé  une  observation  de  M.  A.-W.  Ilofmaun 
concernant  une  combinaison  cristalline  d*aniline  et  d'anhydride 
sulfureux.  Cette  combinaison  ne  peut  exister  qu'en  présence 
d'un  excès  d'anhydride  sulfureux.  A  l'air,  elle  se  convertit,  en  se 
décolorant,  en  une  poudre  grasse  au  toucher,  qui  est 

SÔ%2C«H'Az. 

Ces  combinaisons  se  dissolvent  dans  l'eau,  dans  l'alcool  et  aussi 
dans  rélher.  Lorsqu'on  délaye  le  composé  SO*,  aC^H'^Azdans 
de  réther  saturé  de  gaz  sulfureux,  une  portion  notable  de  celui-ci 
est  absorbée,  ce  qui  indique  l'existence  d'une  combinaison 

Sô%  C«H'Az. 

L'aldéhyde  réagit  énergiquement  sur  le  sulfite  d'aniline  sec  ou 
hydraté.  Le  tout  s'échauffe,  et  il  se  forme  une  masse  brune  for- 
mée principalement  par  la  diéthylidène-diphénamine.  Pour  pré- 
parer ce  corps,  on  ajoute  à  une  solution  éthérée  de  sulfite 
d'aniline  anhydre,  par  petites  portions,  une  solution  éthérée  d'al- 
déhyde. On  obtient  alors  de  petits  prismes  incolores  d'une  com- 
binaison d'aldéhyde  et  de  sulfite  d'aniline 

SÔ%G«H'Az,C*H*0. 

Lorsqu'on  chauffe  celle-ci,  il  se  forme  de  la  diéthylidène-diphé- 
namine 

2SÔ'  !  T'".T  =  Az«  r  \Z.VJ .  -h  2 H«ô  -f-  2SO*. 


co.i^'H*ô__^        (2(€«Hr 


L'œnanthol  et  l'essence  d'amandes  amères  réagissent  moins 
énergiquement  sur  le  sulfite  d'aniline  que  l'aldéhyde  ordinaire. 
L'auteur  a  analysé  les  combinaisons  : 

SO%  2  e«  H"^  Az,  2  €'  H**0,   longues  aiguilles, 
SÔ%2€«H''Az,2C'H«  O,  aiguilles  blanches. 

Lorsqu'on  les  chauffe,  on  obtient  les  diphénamides  correspon- 
dantes. 

L'auteur  décrit  ensuite  quelques  expériences  concernant  l'action 
des  aldéhydes  sur  le  sulfite  de  rosaniline. 
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Lorsqu'on  humecte  l'hydrate  de  rosaniline  avec  une  solution 
d'acide  sulfureux,  la  couleur  verte  magnifique  des  sels  de  rosa- 
niline  apparaît  immédiatement.  Ce  sulfite  se  diissout  dans  un 
excès  d'acide  sulfureux,  et  la  liqueur  plus  ou  moins  colorée  en 
jaune  renferme  alors  la  rosaniline,  en  partie  à  l'état  de  trisulfite, 
en  partie  à  l'état  de  sel  de  leukaniline.  Ce  dernier  se  forme  par  la 
réaction  suivante  : 

Rosanilino.  Leukaniline. 

Si  l'on  agite  la  solution  de  sulfite  neutre  de  rosaniline  avec  une 
aldéhyde,  on  obtient  immédiatement  une  solution  rouge,  et  cette 
couleur  passe  peu  à  peu  au  bleu  violet  plus  ou  moins  foncé. 

Kn  terminant,  l'auteur  annonce  que  la  toluidine  se  comporte, 
avec  l'acide  sulfureux  et  les  aldéhydes  comme  Taniline;  que 
réthylaniline^  la  diéthylaniline,  la  quinoléine  absorbent  le  gaz 
sulfureux;  que  l'acroléine  réagit  énergiquement  sur  le  sulfite 
d'aniline  ;  que  l'acétone  forme  avec  ce  corps  une  combinaison 
cristallisée,  et  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  avec  le  phénol  et  avec  le 
camphre. 

Séparation  du  cuivre  et  du  palladiumi  par  M.  F.  HT^Ier  (t). 

Le  meilleur  moyen  de  séparer  ces  deux  métaux  quantitative- 
ment consiste  à  précipiter  le  cuivre  à  l'état  de  sulfocyanure  cui- 
vreux blanc.  La  solution  de  chlorure  de  palladium,  renfermant 
du  cuivre,  est  saturée  de  gaz  sulfureux,  et  le  cuivre  est  ensuite 
précipité  par  le  sulfocyanure  de  potassium.  La  méthqde  qui  con- 
siste à  précipiter  le  palladium  par  le  cyanure  de  mercure  n'est 
pas  exacte. 

(i)  Annalen  der  Chtmie  und  Pharmacie^  t.  CXL,  p.  i44  (nouvelle  série, 
t.  LXIV);  octobre  186G. 
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